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    Моя младшая сестра – странная

    Мой нюх притупился, и я не могла чувствовать запаха плесени, а ноги онемели от долгой привязки. Я голодала целый день, у меня болело горло и живот.
Как долго они планируют не отпускать меня на этот раз?
У Мариетт была плохая сторона, и она могла забыть, что заперла меня здесь. И я уверена, что горничная, которая была со мной вчера, не придет, потому что она будет пытаться доставить удовольствие Мариетт. Я не могла даже обидеться на ее ситуацию.
Было бы хорошо, если бы они поскорее вспомнили, как заперли меня здесь.
Я могла бы крикнуть или позвать кого-нибудь, но я не стала этого делать, хотя мой рот не был прикрыт. Лучше было оставить это на потом, когда я почувствую, что действительно умираю.
Любая необдуманная суматоха только ухудшит атмосферу в особняке, и ничего не улучшится. Она должна быть сбалансированной, ненавязчивой и тихой. Зачем мне вообще злиться?
Мой отец, граф, никогда не был моим щитом. Он был безразличен ко мне, ребенку его покойной бывшей жены. Нет, этот человек был равнодушен ко всем в особняке. Он ни о чем не заботился, пока его богатство сохранялось и не тратилось в неправильное место.
Дело было не в том, что он особенно любил нынешнюю графиню и ее дочь Мариетт и не обращал внимания на притеснения.
— Если ты просто оставишь их в покое, они не будут беспокоить тебя, а будут просто раздражать друг друга, — случайно услышала я, как отец разговаривал с близким другом.
Зная, что его дочь это слышала, он не выказал никаких признаков сожаления. Он просто взглянул на единственную часть, которая напоминала его, на зеленые глаза, прежде чем отвернуться. Его лицо было стоическим.
Графиня, казалось, неправильно поняла, что их любили больше меня, и не наказывала Мариетт, мучившую меня. Было жаль и очень грустно, что она верила только в то, во что хотела верить, а не в правду, даже если она была перед ней.
Что, если эта симпатия была лицемерием?
Это напомнило мне кроваво-красный мрачный меч Мариетт, ее поднятые глаза и красиво вытянутые руки и ноги.
Для меня этого не существовало. Великолепная, но неподвластная времени красота, полная жизненной силы.
Если бы не ее ребячливость, зависть к мелочам и бесполезным вещам, она была бы намного милее.
К сожалению, казалось, что Мариетт никогда не повзрослеет.
В этом тихом особняке маленькому ребенку было тяжело все это выносить. Как в тот раз, когда графиня ругала меня, а я плакала, она подошла ко мне первой. Также как в те дни, когда мы прятались бок о бок в углу розария, чтобы нас никто не мог найти.
С тех пор, как я начала носить платья с открытыми плечами, были времена, когда я до сих пор помнила те дни, где моя белая кожа не была покрыта синяками.
Вот почему до сих пор я до конца не ненавидела свою младшую сестру, которая постоянно меня изводила.
— Аннет! — послышались шаги и голос, который казался запыхавшимся.
Бам!
Почему ты так спешишь? Ты нашла что-то новое, из-за чего можно было бы разозлиться?
Я не знала, какую реакцию мне следует сделать, но мои губы непреднамеренно дернулись.
Мариетт открыла рот и дрожала, когда указывала на меня. Она не выглядела рассерженной.
Ребенок, который мог бегать, как жеребенок, даже на высоких каблуках, и шататься даже в туфлях на низком каблуке.
— Почему, почему ты связана? Кто это сделал?
Ты сделала это, кто еще мог… Что, черт возьми, это за ситуация? Она хотела разыграть сценку?
«Ты пришла помочь мне, Мари!» Должна ли я этому соответствовать? Но если я ошиблась и отвечу так...
В конце концов, у меня не было выбора, кроме как сказать ей прямо, хотя я знала, что это могло иметь неприятные последствия.
— Ты связала меня прошлой ночью.
— Я? Связала тебя? Мою сестру?
— Да.
О, если быть точной, это была Энн, которую ты часто таскаешь с собой, связала меня по твоему приказу.
Это то, о чем ты спрашивала?
Глядя на Мариетт, бурчащую с серьезным лицом, меня охватило беспокойство. Полагаю, на этот раз меня действительно побьют.
— Мне очень жаль, сестра. Дай я сначала тебя развяжу. Оставайся на месте.
— …А, ага…
Мариетт мучилась, поскольку ее недостаток ловкости мешал ей развязать веревку, которую умело связала Энн. Ее мягкие белые руки царапались от грубой веревки, а мои руки были чистыми и без единой зацепки.
К этому было трудно придраться.
В какой-то момент я устала и, казалось, хотела оставить все как есть. Неожиданно я настояла.
— Мариетт, не переусердствуйте. Ты поранишь руку.
Несмотря на то, что мое лицо красное от раздражения, мое выражение все равно сменилось на сожаление и беспокойство, когда мы встретились глазами. Ах, мое сердце было потрясено тем выражением лица с тех пор, что она показывала мне, когда была младше.
Неосознанно прозвучал очень щепетильный детский голос Мариетт.
— Ух… Я могу это сделать!
— Действительно?
— Нет, — вскоре Мариетт покачала головой и плотно прикусила губы, закатывая глаза.
— Тогда можешь пойти и принести ножницы или позовешь Энн? — я удержалась от вздоха и просто сказала.
— Энн… — выражение лица Мариетт было ошеломленным, когда она услышала имя, которое всегда называла своим тихим голосом. Она выглядела так, словно глубоко задумалась.
Напряжение в воздухе стало сильным, как аромат фруктов в жаркий день. Лоб нахмурился.
«Сегодня ты выглядишь очень странной». Я проглотила слова, которые я бы сказала, будь мы близки.
* * *
Вопреки странному подозрению, напоминающему иллюзию незнания, кто такая Энн, Мариетт вернулась с милой горничной с двумя косами.
— Ах, мисс тоже! — сказала она, подняла суету и быстро пошевелила руками. Мариетт тоже села рядом со мной, с тревогой наблюдая за процессом.
После того, как веревка была развязана, Энн расслабилась и улыбнулась. Она, которая на 2 года младше Мариетт и на 5 лет младше меня, проявила грубое, но милое поведение и рассмеялась.
Ох, не разозлило бы это Мариетт?
Когда я снова посмотрела на сестру, она улыбалась своим милым рисовым пирожным лицом, против которого никто не мог устоять.
Были ли у них такие отношения? Нет, это определенно была Энн, которую таскали повсюду, хотя она и жаловалась иногда на что-то властной Мариетт. Какие изменения произошли за одну ночь?
Я сошла с ума, пока была взаперти? Я допустила странное недоразумение? Эти двое изначально были такими?
Была ли Мариетт, которая изводила меня фальшивкой и просто существовала в моей голове…
Это было заблуждением. У меня было очень четкое представление о моем слишком ясном состоянии.
— Послушайте, мисс Мариетт. Старшая мисс была удивлена, потому что сделала то, чего не должна была делать!
— Нет, это… Если так, как долго моя старшая сестра должна быть заперта в этом месте?
— Обычно на день! Что-то изменилось, верно, мисс? — Энн посмотрела, ее глаза заблестели при вопросе. У меня не было выбора, кроме как кивнуть.
— Смотрите, так говорит даже старшая юная мисс!
— Почему ты называешь меня по имени, а мою старшую сестру называешь мисс? Разве ты не знаешь ее имени?
— Аннет! Мисс Аннет! Ах, правда. Сейчас не это важно! Тогда я буду называть мисс Мариетт маленькой мисс.
— Что ты имеешь в виду под маленькой? Я большая! — Мариетт вскочила с раздражением. Она определенно была высокой.
Стоя напротив Энн, которая перестала расти после 15 лет, она выглядела еще выше.
— Вы меня сейчас донимаете за то, что я маленькая? — сказала Энн, плача на полу.
Я похлопала ее по спине и утешила. Она выглядела тронутой. Вопреки отчаянию Мариетт, ее пухлые щеки застенчиво покраснели.
— Несмотря на то, что я делала, старшая юная мисс все еще добра ко мне…
Ты была этим впечатлена? Тебе не нужно чувствовать себя виноватой из-за того, что заставила тебя делать Мариетт.
— Делала? Что ты с ней делала?
О чем ты, Мариетт?
— Посмотрите на это, старшая юная мисс. Она такая с сегодняшнего утра. Она не злится, даже если я пыталась разозлить ее. Разве это не странно?
— Раньше мы были близкими сестрами, верно?
— Близкие сестры не изводят и не ограничивают друг друга!
Эта суматоха, кажется, не имела никаких признаков окончания. До сих пор Мариетт притесняла меня, но сегодня было действительно странно. Спорить с тем, кто не понимает, в чем дело – пустая трата времени.
Давайте сегодня на этом закончим и пока остынем. Завтра Мариетт может вернуться в нормальное состояние, и все это может оказаться ее маленькой прихотью.
Стараясь не питать надежд, я нежно схватила Энн за запястье.
— Я немного чувствую головокружение и устала, можешь отвести меня в мою комнату? Я хочу помыться и отдохнуть.
— Я присоединюсь к…
— Мы не можем мыться вместе. Почему бы тебе не вымыть руки и не отдохнуть. Кожа вся красная, не больно?
— Все нормально. Если тебе неудобно, я просто пойду в свою комнату.
Мне было жаль, но у меня не было сил быть здесь внимательной.
С помощью Энн я поднялась по лестнице и вошла в свою комнату. Она была обставлена ​​роскошно, что трудно было сказать, что меня притесняли. Девочка сказала, что скоро принесет чистую одежду и суп.
— Если подумать, даже когда мы были близки, она не обращалась ко мне официально с четырех лет.
Да, дружить мы стали не с самого начала. Но до десяти лет Мариетт была такой же, как сегодня. Она просто перестала говорить официально, потому что графиня на это рассердилась.
— Надеюсь, что завтра будет таким же, — тихо пробормотала я, хотя никто не слушал.
***
Даже после редкой проспахи я еще долго бродил в постели. Тело мое было очень сонным, поэтому я думал, что смогу просидеть до полудня, но тарелки супа, съеденной вечером, оказалось недостаточно.
Вчера была действительно странная ночь. это был сон Даже если бы я попыталась продолжить свое заблуждение, у меня не было бы другого выбора, кроме как признать это, когда я увидела пижаму, которую переодела собственными руками.
Вчера вечером в моей голове задержался живой голос Анны, которая бесконечно болтала рядом со мной.
— Ну что, сегодня утром это была не шутка? Я посмотрела в зеркало и просто закричала. Обычно он кричит, но это совсем другое. Даже если это привидение, оно не побелеет, как тот, кто его видел. Нет, он такой белый, но он становится белее? Ты можешь в это поверить? Я думал, дама превратилась в рыжего снеговика! Как и мои младшие братья и сестры, которые в моем родном городе похожи на картошку, молодые люди вели себя неуклюже, следовали за мной и придирались. Но есть то, что никогда не раздражает и всегда удивляет, правда? Я чуть не потерял сознание, потому что пытался выпить воду, чтобы вымыть руки, потому что у меня жгло горло. Ты можешь в это поверить? Эта леди Мариетта!
Я выплевываю его, даже не дыша, задыхаясь от усталости, а затем выплевываю снова, не дыша. Может быть, потому, что приятно сказать с серьезным лицом: «Это одно из моих железных правил — нарушать только тогда, когда можно нарушать», даже несмотря на то, что не было ни одного или двух сомнительных углов. и принял это.
Слушать историю ребенка было так приятно, что мне захотелось услышать личную историю самой Анны, а не Мариетты. Кажется, он понимал, почему Мариетта, такая привередливая, продолжала брать с собой Анну, хотя она была раздражена.
Даже надев одежду, чтобы сохранить лицо, и потирая беспокойный живот, она не могла кому-нибудь позвонить или выйти на улицу. Боюсь, я сразу проснусь от счастливого сна. Я боюсь, что повседневная жизнь, которую я воспринимал спокойно, станет немного болезненной. Я думал, что это стало очень тяжело, но только часть, связанная с Мариеттой, казалось, легко смягчилась.
Вы не можете умереть от голода только потому, что не хотите. В конце концов, с чувством отчаяния я открыл дверь, чтобы кому-то позвонить.
«Кьяаак!»
Первым мое внимание привлек поднос, который, казалось, упал больше, чем человек. Я смог рефлекторно схватить его и не рассыпать содержимое. Это был мягкий сэндвич с белым хлебом и красным соком. Как бы он ни был голоден, ему хватило здравого смысла не есть неизвестную еду, поэтому он медленно перевел взгляд на обладателя крика.
— Мариетта?
«О, сестра! Он сказал, что не принес завтрак, поэтому я принес его».
В одно мгновение в уголке моего сердца заколотилось. Я глубоко вздохнул, чтобы не охрипнуть.
«Почему ты делаешь то, что должен делать слуга?»
Мариэтта сделала лицо отчаяния.
«Неужели мне не следовало этого делать?»
Его унылый вид был настолько милым, что он небрежно гладил себя по волосам, как в детстве. Мариетта покраснела, не избегая этого.
«Обычно это работа прислуги, но если ты дружелюбная сестра, твой младший брат может сделать это за тебя. В этом особняке нет ничего невозможного, Мариетт. Я был голоден в то время, спасибо. Он попросил меня принести прохладительные напитки, поедим вместе?»
"большой!"
Результатом обсуждения места стал розарий. На самом деле никакого обсуждения не было, какое бы место я ни упомянул, Мариетта просто кивала, говоря, что ей нравится, так что как будто она сама приняла решение.
Место, где меня укололи шипами, когда я играл в прятки, когда был молодым. Даже сейчас они иногда перемещаются, но прошло уже много времени с тех пор, как они были вместе.
Даже когда прибежавшая откуда-то Анна попыталась подобрать его, чтобы я его поднял, Мариетта защищала поднос, твердо настаивая, чтобы она несла его сама. По дороге Мариетт спела оригинальную песню: «Милая сестра, милая сестра». Каждая из горничных, занимавшихся своим делом, удивлялась, а любопытные глаза жгли.
Я попросил горничных убрать небольшой чайный столик, за которым я иногда пил в одиночестве, и поставил три стула рядом с большим чайным столиком. На вопрос, почему не два, одно — место Анны. Служанка пьет чай с сестрой своего хозяина. Я не чувствовал себя отвергнутым, но мне было неловко, потому что обычно я бы этого не сделал.
Какое облегчение, что графине не нравится запах цветов. Если бы она увидела ее, уставшую от аристократизма, было ясно, что она отругала бы Мариэтту со своим флагманом.
«Маленькая леди и большая леди вместе пьют чай».
'Действительно? Разве ты не пытаешься подпортить большую девочку?
В отличие от меня, слушавшего, как горничные деловито шептались, как птенцы, в одно ухо и выплескивали это в другое, Мариетта посмотрела на меня и неловко улыбнулась, как будто была занята одна. Энн взглянула на Мариетту с раздраженным лицом.
На столе стоял чайный сервиз другого размера, чем когда я был один. Я съел бутерброд и наслаждался волшебным зрелищем. На мгновение игнорируя тонкие потоки воздуха, наслаждаясь ощущением скорого подарка на день рождения.
Энн умело налила нам чашку чая. Когда я поднесла чашку ко рту, послышался тонкий аромат бергамота. Мне просто казалось, что он хорошо сочетается с любимым лимонным пирогом Мариетт, поэтому, когда я подал его на тарелку, Мариетта разрыдалась. Затем, нахмурившись, он начал понемногу втыкать вилку в торт, как мышь, грызущая миндаль.
— Мариетта, что-то не так с тортом?
"О, нет!"
Я не хотел этого замечать, но Мариетта поспешно положила большой кусок в рот. У него было решительное выражение лица, как у солдата, идущего на поле битвы. Потом направо, потом налево, потом снова направо. Он наклонил голову и повел себя как ребенок, затем широко открыл глаза и посмотрел на меня.
"Это вкусно?!"
«Наш повар хорош в этом».
«Вообще-то я не очень люблю обувь… … Но я думаю, что смогу съесть с этим что угодно!»
Когда я был молод, мне нравились кислые фрукты, поэтому я ел их до такой степени, что у меня болел живот, но изменились ли мои привычки в еде после того, как я стал отстраненным? Еще до того, как он почувствовал себя одиноким, его прервал веселый голос Анны.
«Ах, что за вздор, госпожа! Ем кусочек лимонного пирога один!»
"что?"
"что?"
После некоторого молчания я прочистил горло и открыл рот, чтобы освежить атмосферу.
«Вы сдерживались, потому что не могли контролировать свою тягу к еде? Тогда мне жаль, что я заставил тебя это съесть».
"нет!"
Мариетта кричала с несправедливым выражением лица.
«Моя леди, если говорить честно, это нормально».
"Нет!"
Судя по всему, Энн была поглощена подшучиванием над Мариеттой, с которой было трудно иметь дело. Я мирно наблюдал, как люди препирались из-за еще нескольких слов о том, как они съели целый торт, потому что им так хотелось, а затем спросил, не была ли молодая леди человеком.
Это был вопрос, вырванный из контекста.
— Мариетта, я хочу знать, почему ты вдруг изменилась.
Глаза Анны сверкнули, и она кивнула головой. Это лицо отчаянно требовало ответа. Непреднамеренно я увидел «Изначально белое, еще более белое лицо», о котором сказала Энн.
Все в порядке, если тебе не придется мне говорить.
Прежде чем я добавил ответ, который вдумчиво пришел мне в голову, прошел долгий перерыв. В конце концов, это было потому, что я хотел услышать ответ. Прежде чем разрыв закончился, Мариетта открыла дрожащий рот.
«Думаю, мне не стоит рассказывать вам подробности. Моей сестре любопытно, но мне очень жаль, что я не могу ей сказать... … Не знаю, но знаю, что жизнь может прийти и уйти, если ты строг к себе... … ».
Это был жалкий голос, который постепенно затих. Это не дым. Это было бы даже не шутка. Это было искреннее заявление. Так что это больше не имело смысла.
«Валуа угрожает жизни второй дочери? Кто, черт возьми, мог совершить такой безрассудный поступок?»
Не имея большой чести или высокого титула, Валуа были семьей, которая иногда могла иметь право голоса на уровне герцога.
Причина проста. Поскольку Сиерис все еще был королевством, он обладал обширной территорией, охватывающей плодородные земли и минеральные жилы, и он укрепил свои позиции богатого местного аристократа.
Мариэтта в поместье Валуа была подобна принцессе маленькой страны, и даже в столице была лишь горстка людей, которые могли небрежно относиться к дочери Валуа или угрожать ей.
Даже если бы это был могущественный человек, который мог бы представлять угрозу, было бы лучше оставаться рядом и умиротворить его, чем превратить во врага. Нет ли причины отказаться от надежной группы поддержки, которая станет источником средств? Даже равнодушный граф, словно ни один нож не вошел бы в особняк, просчитывал все подобные ситуации и снаружи вел себя как очень ласковый отец.
Мариэтта не могла этого не знать. Как бы она ни была инфантильна, ребенок, который с рождения был дочерью графа, об этом не узнал бы. Я чувствовал разочарование, видя, что он колеблется и не может ответить хладнокровно, как будто он осознавал неестественную часть.
«Я имею в виду такие вещи, как красивые мужчины и мир… … ».
Даже если это было бормотание, подавленное в полной мере, не было никакой возможности, чтобы его не уловил острый слух.
"мужчина? мир?"
"мой Бог. Я сказал это только сейчас? нет. отмена! отмена!"
Глядя на Мариетту, которая махала руками, Энн подняла правую руку.
«Просите право говорить!»
— Да, ты вмешался совсем недавно?
«Вот это и вот это! Как мне завязать серьезный разговор между двумя барышнями?»
— Тогда тебе следует остаться и не вмешиваться!
«Я тоже собиралась это сделать, но говорю это потому, что думаю о настоящей леди. Не знаю, что за сволочь у него получилась, но лицо человека – это еще не все! В общем, красивые парни должны платить за свое лицо. Если ты встретишь не того парня, твоя жизнь будет именно такой!»
Энн такая классная! Я издал звук и сделал вид, что перерезаю себе горло лезвием.
"Вы знали? Молодой, богатой и даже красивой даме нужно быть очень осторожной! Я не могу жить, правда. Ёнкей сказал, что с тех пор, как он дебютировал в светской жизни, за год с ним не произошло ни одного несчастного случая. Вы ждали подходящего момента, чтобы попасть в крупную аварию? Большой!"
— Ты знаешь, что становишься все более и более разговорчивым?
«Серьезно, я сошел с ума! Я не собираюсь это слышать. не так ли?»
«Дело не в том, что я трезвый, а в том, что мне больно! И если красивый мужчина платит за свое лицо, уродливый мужчина платит за свое лицо, так почему я должен компрометировать его лицо? Ты никогда не сможешь этого сделать!»
Мой желудок и горло были обожжены детским разговором, поэтому черный чай, который я постоянно пропускал, показался на пол. Каким бы привлекательным ни было его тело у взрослого мужчины, для такого ребенка, который ничем не отличается от ребенка, по своей сути является мужчиной.
Этого не должно быть.
Но я не знал, можно ли мне высказать свое мнение, поскольку я даже не выходил за пределы особняка. Я был невежественен и не мог судить, что правильно, а что нет.
«Однажды я понял, что происходит что-то большое. Но жизнь моей сестры в опасности, и я, старшая сестра, не могу этого терпеть, не выслушав объяснений. Мариетта, ты должна дать мне окончательный ответ. Могу я чем-нибудь помочь?"
Наступило короткое молчание.
«Мне действительно нечего сейчас сказать. Я знаю, что ты подозрителен. Может показаться странным, что над вами так много издевались, а потом внезапно изменились. Моя сестра - ангел, поэтому она так хорошо ко мне относится... … ».
Мариетта закусила губу и уставилась в пол.
«И все же я хочу, чтобы ты знал одну вещь. Я на стороне сестры. Что бы я ни сделал, в конечном итоге это будет ради моей жизни, а также ради моей сестры».
На острое лицо был нанесен теплый цвет. Столкнувшись с истинным голосом и истинными словами, я не смог больше ничего сказать.
нет. На ум пришли сотни слов.
Я сейчас не важен Разве тебя не обманул действительно подлый человек? Какая история жизни постоянно всплывает? Речь идет не о моей безопасности, я говорю о вас.
Не имея возможности избавиться от комка в груди, он просто протянул руку и постучал по дрожащему плечу.
"Я доверяю тебе. Мариетта.
Это слово он выплюнул, как будто обещал.
Мы разговаривали, пока солнце медленно не зашло. Даже Энн, которая хотела покопаться в деталях, прекратила задавать вопросы, как только атмосфера между Мариетт и мной установилась.
Разговор был приятным, и урожай был отличный. Я мог быть уверен, что нынешняя Мариетта полностью отличалась от той Мариетты, которая была всего два дня назад. Прежде всего, ее голова — цветочный сад, и она не помнит многих вещей, которые должна была знать Мариэтта. Когда я вспомнил старую историю, я смутился и обратился не к тому месту, но реакция была замедленной на один удар, если подумать, что это произошло потому, что я был смущен периодом издевательств.
Не только старые истории, но даже то, как они меня беспокоили, я помнил большие события далекого прошлого, но не мог вспомнить мелочи, которые произошли всего неделю назад.
Ребенок, который так любит красный цвет, говорит, что ему нравится зеленый, а ребенок, который не обращает внимания на туфли на низком каблуке, говорит, что ему трудно сохранять равновесие, когда он носит высокие каблуки. Как будто кто-то другой носил оболочку Мариетты.
Может быть, он был очарован и стал странным?
На территории Валуа не так много волшебников, но он ребенок, который любит бегать. Также было несколько случаев, когда волшебников было много, так что стоило проявить подозрения.
Однако единственное, что я знал о волшебниках, это то, что, как видно из книжек с картинками, люди, ездящие на метлах, встречаются редко, поэтому я не мог придумать подходящего решения.
Теперь, когда это произошло, мне больше нечего делать, поэтому я должен оставаться рядом с Мариетт. Даже одна женщина, которая не представляла бы угрозы, была бы лучше, чем ничего.
Я не люблю разговаривать с графиней, но беспокоюсь за Мариетту, поэтому мне следует усилить охрану и сказать ей, чтобы она не шла одна. Приятно было видеть ее с подозрительным лицом, спрашивающую, кто о ком беспокоится.
Даже после того, как долгое время чаепития закончилось, смешанное настроение растерянности и радости не улеглось. Пока я прогуливался по саду, как одержимый, подошла благовоспитанная горничная и объявила время ужина.
Когда ее спросили, рассказала ли она Мариетт, девочка ярко улыбнулась, сказав, что маленькая девочка упала в озеро по ошибке и занималась ремонтом. В расслабленном настроении мне не хотелось вдруг облить себя холодной водой, поэтому я медленным шагом направился в сторону столовой.
В отличие от того времени, когда я спешил не сделать уголок книги, у меня было приятное ощущение, что я буду избегать той атмосферы, которая, казалось, царила в середине дня. Пока я думал о том, чтобы напеть песню, которая мне не подошла, ароматный запах щекотал кончик моего носа вместе с ощущением руки, обнимающей меня.
«Мариетта».
Ты единственный, кто сделал бы что-то подобное. Когда я, не удивившись, заговорил голосом, смешанным со смехом, Мариетта поджала губы.
«У твоей сестры, должно быть, тоже есть глаза на спине».
«Затем он тоже побежал рядом с ним».
Когда я сказал это, подражая высокомерному выражению лица Анны, Мариетта весело улыбнулась. Как сказала горничная, мое внимание привлекла одежда, отличавшаяся от той, что была тогда. Это не кричащее платье с лентами, а платье спокойного вида, похожее на то, которое я часто ношу. Даже цвет напоминал тот, который был на мне, до такой степени, что казалось, что он был подобран намеренно.
Нельзя сказать, что оно сделано из качественного сатина, но и сложно представить, что я ребенок, который вечно раздражается на свою одежду, говорит, что она выглядит старомодно. Я не мог себе представить, как удивится графиня, когда увидит это. О, да. Если вы увидите, что они вот так слиплись, вы можете упасть в обморок, просто взглянув на них. Внезапно обеспокоенный, он заговорил осторожно.
«Моя одежда ударила меня, так что мне трудно идти. Ты отпустишь?
«Подожди, что? Моя сестра не может уйти от меня, пока не сядет в кресло».
Сказала Мариетта с широко открытыми глазами. Я не знаю, о чем он думал, но если ребенок хотел намеренно проявить дружескую сторону, не было ничего, чему он не мог бы следовать.
"хорошо. Будьте осторожны, чтобы не упасть».
Удерживая Мариэтту, которая снова и снова спотыкалась, она наконец добралась до столовой. Это было похоже на прогулку с большой, неконтролируемой собакой.
Слуги явно удивились, увидев, что мы подошли близко друг к другу, но, как всегда, вежливо открыли дверь.
«Пришли две дамы».
Пока дворецкий говорил, глаза графа и его жены, приехавших раньше, пронзились. Граф прищурился и посмотрел на меня, затем откашлялся, ничего не сказав. Казалось, у нее было достаточно интереса, чтобы вспомнить, какими мы с Мариеттой были изначально. Мариетта торжествующе улыбнулась и, убедившись, что я полностью сел, тоже села.
Графиня, наблюдавшая за этой сценой с кипящим внутри выражением, сказала голосом, который подавлял ее истерику. Уголок его рта дрогнул в вымученной улыбке.
«Какой ветер унес вас двоих вместе?»
Граф посмотрел на меня поверхностным кивком, а я медленно закрыл и открыл глаза, чтобы посмотреть на Мариетту.
«Я давно не проводил время со своей сестрой, так что это так весело. Это машина, на которой я ездил до сих пор, потому что не знал, как прошло время. Мы же вместе, так что отдельно приходить не обязательно, верно? Это неэффективно. Да?"
Мариетта открыта ко всем, но это был первый раз, когда она ответила так прямо, поскольку ее матери, графине, было особенно трудно.
"да."
Как человек, ценящий оперативность, граф подтвердил слова Мариетты. Лицо графини, которое было вынуждено улыбнуться, но не могло удержаться от покраснения, на этот раз постепенно побледнело.
«Думаю, я какое-то время отдалился от сестры. Хорошие отношения с семьей – самое большое счастье. Должно быть, я был незрелым».
— сказала Мариетта с торжествующим выражением лица.
Граф с озадаченным лицом принялся есть молча. Если бы младший сказал что-то столь смелое, как родитель, было бы что сказать. Я украдкой взглянул на графа и его жену, которые молчали.
Мариэтта, которая намеренно пододвинула стул ко мне, села и постоянно разговаривала со мной, как будто она приняла какое-то решение. Голос был настолько тихим, что никто, кроме нас, не мог его отчетливо услышать. Время от времени по столовой разносился лишь смех, который невозможно было полностью заглушить. Было такое ощущение, что мы были одни.
Не в силах сдержать гнева, графиня грубо толкнула стул и встала. Она посмотрела на меня острыми глазами и стиснула зубы.
«У меня болит голова, поэтому мне нужно встать первым. Мариэтта и ты, ешьте медленно и выходите.
Мне стало немного смешно, когда она намеренно не упомянула мое имя. Один шаг, два шага, три шага. В медленном темпе читался расчет на то, что Мариэтта будет плакать и прижиматься к ней. Она на мгновение остановилась, показав свою спину, полную сожаления, а затем зашагала прочь, внезапно увеличив шаг. После того как дверь была полностью закрыта рукой служителя, Мариэтта рассмеялась.
«… … Мариетта?
Мариетта, которая не смогла ответить на мой осторожный призыв и долго смеялась, сказала, вытирая слезы с глаз.
«Ты такой детский! Что это за взрослый?»
Я глубоко сочувствовал этому, но колебался, можно ли утверждать это здесь. Мариэтт, ты... … Дело не в том, что произошло, это был период повстанцев? Не слишком ли правдоподобно было бы сказать, что он был близок мне из-за бунта против своей матери?
Нельзя так разговаривать со взрослыми. Мне хотелось пощипать душу. Однако, не желая портить настроение Мариетт, она мягко кивнула.
После этого граф выглядел задумчивым, пока не подали десерт. Несмотря на это, чистые движения, которые, казалось, можно найти в учебнике по этикету, делали его похожим на заводную куклу. Просто заводя пружину, то же самое действие повторяется, как ножом.
«Аннет».
Граф позвал меня бесстрастным голосом. Не в силах принять этот факт ни на мгновение, я пристально посмотрел на него, чтобы увидеть, действительно ли его губы двинулись. Я ничего не мог прочитать из уже закрытого рта, но движение, которое я вскоре увидел, не было иллюзией.
«У меня есть дела через две недели, поэтому планирую в ближайшее время уехать в столицу. Перед этим будет бал дебютанток, так ты планируешь не поехать и в этом году?»
Это был странный вопрос, учитывая, что понятно, что я пошёл туда не добровольно. Мне нечего было сказать, поэтому я промолчал. Честно говоря, меня не особо интересовало, идти на выпускной или нет.
Было очевидно, чем меня будут лечить. Графиня Ён Э, которая показала себя в светском мире только после того, как ей исполнилось 20 лет. Я даже не хотела представлять, какое заблуждение раздуют напыщенные люди тем, что у нее никогда не было жениха, не говоря уже о муже.
Я изо всех сил пытался открыть рот.
«Мне это не нравится, отец. Если это ваш приказ, я пойду.
Граф оперся на него подбородком и постучал пальцами по столу. Я видела, как нетронутый сливовый шербет тает и крошится в маленьком стакане рядом со мной.
"хорошо. Это тоже неплохо».
Его ответ без сожаления был единственным способом прийти к какому-то выводу. Я почувствовал желание разорвать его и посмотреть, какие расчеты происходят в его голове. Словно осознавая это неистовое желание, граф толкнул стул и медленно приподнялся. Это было тогда.
Мариэтта вскочила со своего места и побежала к графу. Затем он дернул его за руку и швырнул обратно в кресло!
— Нет, нет, папа.
… … папа?
«В этом году онни тоже должна принять участие в танцевальном дебютанте. Потому что я ухожу».
Это слова Мариетты, которая каждый год мешала ей приезжать в столицу, даже когда она пыталась дебютировать на территории. Я не мог не паниковать. Граф открыл глаза и посмотрел на Мариэтту, стоявшую рядом с ним.
«Теперь тебе придется выбрать нашего партнера по браку. Сколько молодых людей манипулируют, как пудинг».
Мариетта не проявила никакого беспокойства даже перед графом и с гордостью сделала заявление, раскрывающее ее лицо. У меня вся голова болела. На этот раз я перевел взгляд на лицо графа, думая, что произойдет необыкновенный инцидент с отруганием Мариетты.
привет? Почему ты мягко улыбаешься? да? отец.
Как злодей, замышляющий заговор, я тупо смотрел на тонкую улыбку графа. Я почувствовал мурашки по рукам. Мариетта вообще ничего подобного не почувствовала, поэтому сжала правый кулак и с энтузиазмом потрясла им.
«Если папа не сможет, я найду для сестры первоклассного жениха!»
— Мари, подожди минутку.
В итоге я вмешался в слова, от которых не мог избавиться.
«Я сказал, что хочу жениться прямо сейчас. У твоего отца, должно быть, есть планы. Если появится человек, который принесет наибольшую пользу моему браку, ты не пойдешь с ним?»
"Бесполезный! Кто счастлив такому яркому браку? В таком виде я идеальный друг! Ты ищешь это?»
«Это пара судеб, спят и не думают. Кто сказал, что ты хочешь познакомиться с парнем? Я не хочу."
на мгновение. Граф поднял вялую руку и спокойно разорвал накаленную атмосферу.
«Аннет, когда я говорил тебе, что тебе следует заключить брак по расчету?»
Когда я не решался ответить на неожиданные слова, он говорил, не дожидаясь.
«Если бы я собирался это написать, я бы не позволил ей выйти замуж. Это хороший брак, он у меня сейчас есть. Вам не нужно ехать в столицу и обратно».
Я не смог найти ни единого лучика тепла в его деловом голосе, но в каком-то уголке моего сердца как будто полегчало. Но как бы там ни было, это было не очень убедительное заявление. В его отношении ко мне, как к милой дочери, не было ни одного-двух сомнительных моментов.
В аристократическом обществе незамужние старшие дочери губительны. Мое положение должно было становиться все более и более двусмысленным и изолированным, но каким бы безжалостным ни был мой отец, аристократ ни в коем случае не хотел бы такого. Скорее, до сих пор было неестественно, что я пренебрегал ситуацией, которой мне следовало избегать. Если вы не ждали подходящего момента, то с какой стати?
Мне хотелось поскорее выбраться из этого места и успеть привести в порядок свои мысли. Если оставить все как есть, нить мысли запутается до такой степени, что ее уже невозможно будет распутать. В моем нервном желудке было душно.
— Тебе еще нужно ехать в столицу?
Когда я спросил, отчаянно глядя на Мариетт, девочка кивнула головой с блестящими глазами.
Прошло не так много времени с тех пор, как я решил остаться здесь и присматривать за тобой. Его уже невозможно сломать. Это не было даже пустым беспокойством, от которого я мог бы легко избавиться. Вздохнув и кивнув головой, граф сказал: — Кажется, решение достигнуто. И на этот раз я действительно встал со своего места.
Это был такой облегченный взгляд. Я спросил срочно, пока он не зашел слишком далеко.
— Так когда это?
"Три дня спустя."
Казалось, что он может пойти назад в любой момент.
На следующий день были приготовления к отъезду в столицу, столь же занятому, как и мое растерянное и нервное сердце. Даже если бы порталы в поместье Валуа и порталы в столице были соединены и использованы, они не смогли бы участвовать в балу с изношенным телом, поэтому им пришлось подготовиться и отправиться за два дня заранее.
Другими словами, это означало, что все нужно было подготовить за один день, и пусть в столице не было недостатка в таунхаусах, график был сжатым.
Жалко прислуги, нам с Мариеттой пришлось сначала выбрать платье, чтобы надеть его на бал. Было бы нормально надеть новое платье, сшитое на день, но времени для этого было слишком мало.
К счастью, у Мариетты было немало готовых вечерних платьев. Мы собрали головы вместе, укоротили длину и длину и поделились тем, что буду носить я, что будет носить Мариетта как есть, а что оставить в особняке, не будучи номинированным. Мариетта сказала, что ей нравится зеленый цвет, но когда она увидела зеленое платье, ей захотелось подарить его мне.
Вечером, даже примеряя платье, тщательно зашитое горничными, я все время терялась в оцепенении, потому что не могла ощутить реальности. Темно-зеленых платьев было много, но мое появление в прекрасном светло-зеленом платье, щедро покрытом белыми кружевами, казалось неестественным. Такое ощущение, что ты носишь чужую одежду. Да, изначально это была одежда Мариетты.
Мне пришлось сразу же переодеться в удобное платье, убедившись, что оно сидит по размеру и не вызывает никакого дискомфорта. Потому что мне пришлось ехать в карете от графской резиденции до портала. Как только узел на поясной ленте был завязан, я вылетел и увидел Мариетту, несущую корзину с закусками, и графа, стоящего рядом и ожидающего меня.
Возможно, их глаза ошибались, но они выглядели как любящие отец и дочь.
"Я пойду."
Граф даже взял нас за руку и помог сесть в карету. Если бы Мариэтт не было рядом, она могла бы заподозрить его в безумии и вызвать врача.
Мариэтта оглядела фургон изнутри сверкающими глазами, как у ребенка, впервые познавшего этот мир, и вскоре открыла корзину с закусками, достала ореховый пирог и принялась его есть. Я смотрел на него, потому что он был милым и хорошо ел, поэтому он неловко улыбнулся и сказал так, как будто просто извинялся за то, что сегодня не поел как следует, потому что был взволнован.
Поскольку Мариетта настояла на том, чтобы поехать со мной, Энн поехала рядом со мной. Когда вы поднимаете голову, вы встречаетесь взглядом с графом.
Возможно, потому, что это было обременительно или потому, что она боялась, Энн начала притворяться сонливой, чтобы не смотреть ей в глаза. крепко держусь за подол моего платья Глядя прямо рядом с ней, на ее лице не было никаких признаков сонливости.
После того как Мариэтта съела большой кусок пирога, в карете раздался лишь тихий хруст печенья. Граф, сидевший, скрестив руки и глядя прямо перед собой, походил на искусно сделанную статую. Лишь изредка моргание его глаз сигнализировало о том, что он живой человек.
Если бы я закрыл глаза, Энн было бы немного удобнее. Мне жаль Анну, которая демонстрирует утрированные движения, постепенно приближающиеся к исполнительскому искусству, поэтому она обхватила плечи и оперлась на меня.
Это было тогда.
"сестра… … ».
Мариетта, с которой до недавнего времени все было в порядке, печально окликнула меня с пожелтевшим лицом.
«В чем дело?»
"Помоги мне… … . Я склоняюсь... … ».
Реакция Анны была быстрее моей, которая на мгновение не могла понять, что это значит.
— Здесь нельзя блевать, леди!
Это был живой голос, который не позволял поверить, что он только что спал. Конечно, я не спал.
Когда я взглянул на графа, ему, похоже, было все равно. Страдает ли милая младшая дочь, сидевшая рядом с ней, или нет. Боится ли горничная спать или нет. Я был ошеломлен.
"Что мы делаем? Хочешь воды?"
«Тогда почему ты по незнанию пихаешь пирожки в качающуюся телегу? Втолкнулся!
Пустая трата того, что осталось, но если хочется блевать, то блевать в корзину... Когда мы доставали все носовые платки, которые у нас были на всякий случай, мы услышали спокойный голос графа.
«Скоро я войду в портал. Потерпи."
Услышав эти слова, я выглянул наружу и увидел ворота портала достаточно близко, чтобы добраться до них, даже если медленно сосчитать рукой до 30. Поскольку это экипаж семьи графа, владельца этого места, проходить досмотр нет необходимости. Времени медлить не будет.
Я нервно потирал спину Мариетты, ослаблял ее одежду и терпел то, что казалось вечностью.
Один два три… … двадцать девять, тридцать.
Дайте мне два кулака сбоку, леди! Недолго осталось! Еще немного, еще немного! Возможно, благодаря болевшей за нее Анне, она благополучно вошла в портал, не причинив никаких бед.
Тряска повозки утихла, и шум снаружи исчез. Почти полная тишина, если не считать звуков, которые мы издаем. Слуги, которые не ездили в повозке, должно быть, кожей ощутили чувство несоответствия. Ощущение движения против сильного течения, пересечения водного течения в обратном направлении.
Говорят, что это пространство, мерцающее темно-синим цветом, дает некоторым людям ощущение безопасности, как в утробе матери. Для меня, редко покидавшего Валуа, это было ощущение, которое я испытал спустя долгое время.
Я глубоко вздохнул и вдохнул освежающий воздух. Спина Мариетты, к которой прикоснулась ее рука, медленно выпрямилась. Цвет лица стал намного лучше. Ребенок выглянул краем глаза.
«Это похоже на огромное голубое пламя… … ».
Ее глаза, окрашенные в цвет внешности и ставшие сине-зелеными, были прекрасны. Две щеки, жаждущие жизни и покрасневшие от эмоций. Как будет выглядеть в глазах мужчин неуравновешенное обаяние острого лица и глуповатого выражения? Внезапная мысль наполнила меня беспокойством.
Судя по тому, что горничные услышали на первый взгляд, они сказали, что Мариетта была робкой и умелой в выборе мужчин. Глядя сейчас на Мариетту, это было зрелище, которое невозможно было себе даже представить. Сколько летающих мух привлечет этот ребенок, который в конечном итоге обнажит неряшливые детали на поверхности, в отличие от предыдущих.
Разве не было бы устрашающе, если бы я притворилась рядом с ней строгой и строгой старшей сестрой и пристально посмотрела на нее? Я посмотрела на свое лицо в маленькое ручное зеркальце.
хм,
Хм... … .
Это лицо выглядит объективно удовлетворенным. Почему уголки глаз так опускаются и почему глаза не такие тонкие? Особенно ненадежно выглядели светлые брови, спускавшиеся диагональной линией.
Как и тонкие каштановые волосы. Было бы неплохо, если бы это был красный цвет, привлекающий внимание и такой же сильный, как Мариетт. Или седой, полный достоинства, как его отец. Позавидовав каштановым волосам Анны, я взглянул в сторону, и ребенок улыбнулся мне с менее напряженным лицом, чем раньше.
И все же я рада, что я не такая милая, как Энн. Я задумался об этом и понял, что для меня вполне естественно выглядеть моложе пятнадцати лет, и это только усиливало мою депрессию.
Граф, который встретился со мной взглядом, пока я переводил взгляд, сказал:
«Держите глаза закрытыми. Это займет некоторое время.
При этих словах Анна и Мариетта удобно откинулись на спинку кресла и закрыли глаза. В одно мгновение послышался звук быстрого дыхания двух мужчин. Дети уснули быстро, как по волшебству. Казалось, он очень устал.
Я застонал из-за ясного бодрствующего разума, чувствуя тяжёлую тяжесть усталости на своём теле.
Я поспешно вынул наложенные на них носовые платки, аккуратно сложил их и сложил один за другим. После этого в одно мгновение снова было нечего делать. Я принесу книгу. Жаль, что я не смог об этом подумать в загруженной бочке.
Граф по-прежнему сидел прямо, как статуя, скрестив руки на груди, с той лишь разницей, что глаза у него тоже были закрыты.
Ты, ты сохранял эту позу на протяжении всего хаоса. Если бы это было так, если бы ты закрыл глаза раньше, тебе было бы легче меня обнять. Сдерживая глубокий вздох, который пытался вырваться из моего желудка, я попытался заснуть в тишине.
***
Утро в таунхаусе было ясным. Не было времени сказать им, что они прибудут раньше запланированного, но все слуги двинулись так, как будто уже этого ждали, так что никакой нехватки они не почувствовали. Они пристальнее смотрели на Мариэтту, чем на графа, который заперся в своем кабинете. Ведь с привередливой дочерью сложнее, чем с щедрым хозяином. Словно понимая, что вокруг нее вращаются воздушные потоки, Мариетта счастливо бегала с покрасневшим лицом.
Я хочу поиграть с тобой, как с дымоходом, но для этого мне казалось, что мне придется набраться сил на завтра. Обдумывая эффективный способ побега, я решил запереться в библиотеке и прочитать как можно больше книг, которые раньше не читал. Воспользовавшись пробелом, в котором мысли Мариетты были отвлечены, она поспешно спустилась по лестнице.
Пока я выбирала книги, я почувствовала, как молодые служанки подошли и заглянули. Такой ребенок, как я, впервые видел, как я посещаю таунхаус, и это меня беспокоило. Что ты думаешь? Большая леди могла думать, что она настоящий человек.
В библиотеке я нашел небольшую книжную полку, которая была относительно небольшой и создавала ощущение неоднородности. Удивительно, но на той книжной полке книги по волшебству и сказкам были беспорядочно перемешаны и расставлены беспорядочно. Как будто это был единственный в библиотеке, к которому никто не прикасался. В этом отношении книги не были пыльными.
Я держал «Основы магии» и «Основы магии» обеими руками.
"Какая разница?"
Подумав немного, я положил «Основы магии» обратно на книжную полку и открыл «Основы магии». Мне очень понравились простые для понимания мягкие предложения, которые я почувствовал с самого начала.
«Я уверяю вас, что корни магии — вера и воображение. Иногда мы забываем что-то более важное, чем любая сложная магическая формула... … ».
Это было странно острое предложение.
Бессмысленно разведя и сложив руки, я понял, что взволнован, сам не зная почему. Как ребенок в путешествии. Как девушки с полевыми цветами на руках.
Я взял еще несколько книг с умеренно привлекательными названиями и прочитал их, и день пролетел как одно мгновение. Я внимательно прочитал их все, но, к сожалению, не было такой простой и увлекательной книги, как «Основы магии».
Если бы автор был указан, я бы прочитал все книги одного и того же автора, но на обложке «Основы магии» не было никакой пометки, кроме названия. Почему? У автора была глупая мысль, что он может быть застенчивым человеком.
Я думал, что день пройдет без всяких дел. Потому что то же самое было и тогда, когда я был в поместье, проводя время за чтением и размышлениями. Нехарактерная тихая тишина дня, когда Мариетта не сварливая. Я наслаждался своим созерцательным временем и никогда не находил его скучным.
Пока солнце не зайдет и ты не ляжешь спать.
За ужином Мариетта заснула, думая о скатерти, испачканной красным от опрокинутой бутылки вишневого сока. Горничные, стиравшие белье, должно быть, страдали, но вид ярко-красного цвета, растекающегося по белой скатерти, казался весьма прекрасным.
Это было тогда.
Стук, я услышал небольшой стук. Опираясь на еще не погасший свет лампы, я осторожно подошел и открыл дверь. Обнаружилась фигура Мариэтты, улыбающейся с игривым лицом. Ребенок был одет в пижаму и обнимал подушку.
"Что случилось?"
«Просто жалко засыпать. Прожги ночь со мной, сестра.
Ребенок входит, немного отодвигает мою подушку и кладет ее рядом. Для меня было естественным оставаться в одной комнате очень долгое время, поэтому я был смущен. Вы спите вместе? Как ты это делаешь? Это неловко и неудобно, но если это младший брат, то может быть.
Я вздохнул и закрыл дверь, не желая выплеснуть то, что ко мне пришло. Это была кровать, достаточно удобная, чтобы на ней могли спать два человека, но я отказался от места внутри, потому что боялся, что упаду, если у меня будут плохие привычки ко сну. Я нерешительно лег рядом со мной, и хотя места было достаточно, Мариетта осмелилась двигать телом вверх и вниз и прижиматься ко мне. Это брат или дочь?
«Я не думал, что завтра у меня будет время нормально поговорить. Так насколько сложно было сбежать? Ты должен сделать мне комплимент».
«У тебя было что сказать? если… … ».
Я вспомнил чувство несоответствия, которое я отпустил, потому что Мариетта не хотела вникать в это. Поговорим об этом сейчас?
«Мне нужно знать вкус моей сестры в мужчинах».
Это было не то.
«Мариетта, сколько раз мне придется тебе говорить? даже если мне это не нравится Я следовал за тобой Я здесь не для того, чтобы знакомиться с мужчиной».
«Ни в коем случае мужчины не оставят такую ​​красивую и никому не принадлежащую женщину, как ее сестра!»
Сказала манящая красавица с детским выражением лица. Это было безумно. О чем ты говоришь, о ребенке, который быстро взглянет в зеркало и увидит красивое личико?
«Пожалуйста, не смотри так и скажи мне. Быстро. Даже если вы не обязательно встретите онни сразу, разве не существует такой вещи, как предпочтения? Как принц на белом коне. О, мне это, честно говоря, не нравится».
Это не хорошо... … нет, не этот
«Должен ли я слушать? Я правда не знаю, потому что никогда об этом не думал. Прежде всего, мне нравятся вежливые люди».
«Вежливый человек! Это хорошо. Давайте подумаем об этом как о минимальном стандарте!»
С того момента, как Мариетта вошла в комнату, ее глаза полностью загорелись уже переполнившим ее энтузиазмом.
Честно говоря, мне было немного страшно.
«Сначала я выброшу цветочный мусор, который выбросил вместе с понятием вежливости. Я выбросил его!»
— Да, я выбросил его.
«А как насчет холодного на вид черноволосого парня, у которого, кажется, не течет кровь, даже если он ударит его ножом? Он всегда был холоден, но к моей девушке он будет тепл! Такое ощущение. Я очень рекомендую этого парня. В этом суть романтики».
Меня рекомендует в качестве мужчины моя младшая сестра, которая на три года младше. На сердце у меня сжалось. Даже слушая его сейчас, казалось, что он имел в виду кого-то конкретного. Что ты делаешь в социальном мире, Мариетт? Вы ведь не ездили туда-сюда в столицу потому, что выступали на мужских соревнованиях? хм?
«Разве не слишком близко уже есть человек, у которого, кажется, не течет кровь, даже если он нанесет ему удар?»
Когда она сказала это ошеломленным голосом, Мариетта расширила глаза и наклонила голову.
— Ты говоришь о папе?
"О да."
«Ах, этот человек — чистый хеодан. Я не страшный человек».
Я уже была поражена, когда он употребил ласковое и детское звание папы, но мужика. не правда ли это?
«В любом случае, разве это не плохо? Если вы посмотрите на это, оно может быть другим, но, хм... … Это действительно хорошо."
«Если ты такой хороший человек, почему бы тебе не подойти ко мне? Прежде чем попытаться связаться со мной.
«О, не в моем вкусе. Потому что мне не очень нравятся мышцы».
Мариетт с гордостью рассказала, что даже видела снаружи тело мужчины. Он мускулистый, каково это быть мускулистым? Это то же самое тело, что и у офицеров? Я не видел его вблизи, поэтому не мог предположить. Мариетта, у которой, казалось, был сильный вкус, чувствовала себя прекрасно.
«Тогда как насчет красивого и нежного молодого человека, похожего на щенка под дождем? Она делает все, что ей говорит старшая сестра, но она также отчаянно нуждается в собственной сестре. Это немного расстраивает, но разве это мило? милый. Неплохо. Я не думаю, что это весело».
«Я думаю, что ты сейчас слишком много для него… … ».
«Все-таки не весело – это не весело! У мужчины должен быть костяк. Это важно."
Это важно. На самом деле, я не знаю, но могу сказать, что Мариэтт это не понравилось. Тогда, если личность первого мужчины и тело второго мужчины не совсем то, что ему нравится? Очень жаль.
В любом случае, вкус Мариетты был непревзойденным, и она, похоже, не была особенно в восторге от маленького и нежного ребенка.
«Разве ты не почувствовал бы себя ребенком, если бы парень был моложе?»
«Ну, молодой возраст — это то, что ты ешь с таким вкусом».
"вкус… … ».
Слова Мариетты действительно заставили меня почувствовать страх, что рано или поздно может произойти крупная авария. Никогда, если еще не женатый ребенок распускает скандалы. Конечно, после свадьбы это нехорошо. После этого разговора, который я боялся, что кто-нибудь услышит, я подумал, что стоит придать ему оттенок.
«Выбросьте два цветочных мусора, тогда останется только один».
Вы двое знаете мусор.
«У этого человека статус ниже, чем у двух предыдущих, но он действительно хороший человек. Верный, но не скучный, приятный человек, но не лишенный идей? Личность на сто баллов из этих, идеальна. как это? Красивый мужчина, который не кричащий? Он очень популярен, потому что очень красив. И даже если вы этого не знаете, вы, вероятно, тот человек, который создаст самое идеальное будущее».
На этот раз, продолжая слушать говорящего человека, я почувствовал себя странно. Можете ли вы сказать, что принимаете чью-либо сторону? Похоже, что большую роль сыграли личные симпатии, а не объективная оценка. На самом деле, вместо того, чтобы искать мужчину, который мог бы связаться со мной, не хотел бы он таким образом рассказать историю человека, который ему нравился?
Думая так, было трудно отрицать это, говоря, что это нехорошо. Обычный человек, которого нельзя использовать в политических целях. Я бы даже не мечтал об этом, если бы это был я, но если бы Мариетта этого хотела.
«Если вы не участвуете в борьбе за власть, Валуа не обязательно будет нуждаться в человеке с высоким статусом».
Мариетта выглядела достаточно счастливой, чтобы подпрыгивать, если она не лежала. Кроме того, похоже, я все понял правильно. Да, вы можете выйти замуж за сына корейско-американской семьи. Если тебе нужны силы, я здесь, так что особых проблем не будет.
Прежде всего, давайте узнаем, кто вы, и выясним, действительно ли вы хороший человек. Графиня будет возражать. Независимо от характера, вам понадобится зять, который будет больше, чем кто-либо другой. Если граф молчал, я был единственным, кто мог его подтолкнуть.
— Я думал, она тебе понравится. Я обязательно отпущу мост! Я пока даже не знаю!»
"Да?"
«Ах, это утешает. Мне всегда было любопытно. С кем ты счастливее всего?»
— Мариетта?
«У меня немного скромное чувство, но… … Это идеальная картина, потому что я хорошо лажу со своей сестрой».
— Мари, подожди минутку.
Разве ты не тот, кто мне нравится? Ты говоришь это с такими сияющими глазами, а потом связываешься со мной? С тобой действительно все будет в порядке?
«Думаю, теперь я могу поспать. Я очень устал, но не мог заснуть, потому что меня это очень интересовало. Было приятно найти вас. Моя сестра тоже опаздывает, так что пойдем спать!»
Мариетта не дала мне времени ответить, повернулась ко мне всем телом и легла в удобное положение.
Вот, вот и все... … .
«Чего ты на меня смотришь? … ».
Ребенок уже крепко спал.
Я фанат романтического контента.
Если говорить так, то это кажется довольно рациональным и элегантным. По крайней мере для меня! Но я, Юн Бомбит, с гордостью заявляю об этом здесь.
Я романтический отаку!
Любовные романы на ваш вкус рекомендуют не только близкие друзья, но и не очень близкие одноклассники, а иногда даже одноклассники по соседству. Настоящий отаку!
Я люблю пошутить с друзьями, поэтому даже не дразню их, что это уже не смешно.
У меня так сильно болит голова при просмотре видео, что я выбирал только известные драмы и фильмы. Уже в средней школе ходила история о том, что я переключилась на женские стратегические игры, потому что во время просмотра любовных комиксов не на что было смотреть.
Среди них «Одинокий ястреб поет в клетке цвета абсента», которого я ждал с момента анонса новой работы, получил положительные отзывы за привлекательных персонажей и солидный сюжет, сохраняя при этом клише.
Это игра, которая мне настолько понравилась, что я попал в пятерку лучших, но если есть одна проблема, так это то, что сложность разблокировки Hidden Heroes слишком высока.
Вы можете войти в маршрут скрытого героя, только собрав все концовки общего маршрута, включая плохие концовки трех целевых персонажей, Севера, Ноэля и Асила, но один маршрут Асила был проблемой.
Даже не плохой конец. нормальный конец.
Это из-за выбора? нет! Было время, когда я еще играл в эту игру. Речь идет о вариантах, выбирать можно пальцами ног! Если я спрошу тебя, пока ты спишь, возможно, ты сможешь выбрать разговор во сне?
Проблемой была мини-игра прямо перед тем, как увидеть нормальный финал. Чтобы спасти Ёджу от падения с вершины волшебной башни, ей пришлось сыграть в игру, в которой она неоднократно нажимала клавиши со стрелками.
Стратегическая игра, которую можно выбрать, но нажать!
Что-то вроде этого!
Зачем тебе это!
вы шутите!
На следующий день, хотя я ударил так сильно, что у меня заболели костяшки пальцев, я каждый раз терпел неудачу, прежде чем достиг цели... … Мне пришлось посмотреть бесчисленное количество плохих концовок, в которых главная героиня падала насмерть. спасать людей... … .
Если бы сложность была настолько серьезной, другие пользователи пожаловались бы производителю. Конечно. Продюсерская компания официально извинилась за сбой с регулировкой сложности и разместила на официальном сайте патч, снижающий сложность.
Однако существовало две проблемы.
Во-первых, мой любимый персонаж - любовница Аннет.
Два из них — у меня есть уголок, где я балую бесполезные ошибки.
Я могу спасти свою Аннет, не снижая уровень сложности! С абсурдной волей я копался в его мини-игре каждый раз, когда был дома в течение почти месяца.
Ты в порядке? Нет, конечно! Разве не для этого люди были созданы?
Юн Бомбит, сумевший найти и прочитать вышедшие из печати книги, терпит такое поражение.
Менее чем через год после того, как я забыл об этом, я подумал об Аннет, пока искал игру, в которую можно было бы поиграть. Я не мог не вспомнить.
Моя любимая героиня, со светло-каштановыми волосами, яркими абсентовыми глазами, круглая, добрая и спокойная. Он решительно не признает своих проступков, хотя и любезно заботится о раненых целевых персонажах. Даже милая сторона того, кто заикается, потому что не знает мира. Не было ни одного уголка, который был бы некрасивым.
Ни одна другая главная героиня не соответствовала бы ее вкусу так сильно! Как ни странно, у вас, как у учителя морали, должна быть извращенная сторона. это важно
Несмотря на то, что мне не удалось поймать «Скрытого героя», я чувствовал, что это была хорошая работа, даже если бы я не смог, «Абсент» был особенно хорошо принят за его счастливый конец, настоящий конец «Скрытого героя». Правда не является правдой, когда ты гость. Это правда, когда правда дела раскрыта.
После нескольких месяцев негодования по поводу нормальной концовки Асила я решил пойти на компромисс. Это был момент, когда я скачал файл патча и вставил компакт-диск в свой компьютер, чтобы поприветствовать своего любимца.
Я потерял сознание, почувствовав, как мое зрение загорелось белым.
***
Когда я открыл глаза, это был незнакомый потолок.
Не может быть, чтобы романтический отаку, идущий в ногу с тенденцией, видел один или два кубика льда, верно? Да, это была та же самая ситуация, что и вступление к обычному оккультному любовному роману.
Вопреки нелепому убеждению, что благодаря работам, накопившимся в моем мозгу, я бы не удивился, если бы такая ситуация пришла ко мне, я не мог не закричать от удушья, как только взглянул в зеркало!
«Аааа!»
Имеет ли это смысл Это обучающий мультфильм? обычно больше, да? Например, попасть под машину или что-то в этом роде, разве это не драматично?
Я не люблю болеть, так что так лучше. Еще слишком молод, чтобы умереть! Кроме того, сколько игр и романов для взрослых я купил, прочитал три года спустя и взял на заметку?
Думай позитивно. Это мечта.
Как ни странно, но я кусаю белую руку, которая движется моей волей!
"зло!"
Я причинял боль так сильно, как только мог. глупый я Стандартно вы роете себе могилу с помощью вилочного крана.
Горничная, услышавшая шум и подбежавшая ко мне, пристально наблюдала за мной со стороны, но сейчас это не имело значения.
Я погрузился в свои мысли, коснувшись поверхности зеркала кончиками пальцев. Пышные ярко-рыжие волосы, глаза цвета абсента, острое впечатление, если бы вам пришлось выбирать между милым и сексуальным, около 500 голосов за сексуальность?
Это также убивает тело. Такое тело у меня было один раз в жизни. По официальной версии, вытянутое тело ростом 170 см действительно впечатляет, просто глядя вниз, без необходимости смотреться в зеркало в полный рост.
Сводная сестра Аннет, Мариетт.
В молодости у него были хорошие отношения с Аннет, но после того, как он понял, где он находится в выгодном положении по отношению к матери, он становится большелицым ребенком, который начинает ссориться и приставать к Аннет, которая ее не хвалит. .
Это был первоначальный владелец тела, которым я сейчас владел. Он злодей, но не главный злодей. Неплохо, чтобы сыграть главного злодея. Он был не более чем злым ребенком, у которого была душевная боль.
Это была просто огромная ложь. Мариетта, которая продолжала преследовать Аннет и смотреть свысока, вероятно, потому, что она все еще любила ее с детства, но никогда не пыталась серьезно ранить, умереть или унизить ее без возможности восстановления.
Тем не менее, события, которые были совершены после ожидания результата 1, часто возвращаются к 10, поэтому во многом это было связано с плохим финалом. Вот почему было много вещей, которые были решены руками главного героя, который нападал. В умеренных случаях отправляют в монастырь, в тяжелых случаях умирают.
Многие пользователи ненавидели Мариетт, называя плохие концовки, вызванные Мариеттой, «обещанным троллингом». Честно говоря, мне не понравилась Мариетта, которая убила мою любимицу, но я не из тех, кто ненавидит женских персонажей, поэтому компьютерная графика из моего детства была довольно милой.
Есть много дрянных мужских персонажей, так почему же вы ненавидите женских персонажей? Скорее, это достаточный материал, который сможет сделать даже главный герой истории роста!
Медленно просматривая содержимое игры, я понял, что попал в ситуацию, которая слегка выходит за рамки общепринятого клише.
Обычно в такой ситуации главным приоритетом было бы не умереть. Но Мариетта немного другая. В конце концов, это было все, что мне нужно было делать, пока я не делал ничего, что могло бы питать неприязнь к Аннет, а у меня не было абсолютно никаких причин питать неприязнь к Аннет.
мне? А что насчет моего любимого? почему?
Кроме того, поскольку я внезапно приехал сюда, я не знал, когда внезапно вернусь в реальность. Так как же мне действовать тем временем?
Поразмыслив над этим, ответ пришел легко.
Давайте поможем Аннет. В игре восстановления плохой концовки «Ад», где 36 из 48 концовок являются плохими, вы можете увидеть счастливый конец, не умирая. Если есть возможность, выберите мужчину, который вам нравится. Возможно, вы сможете увидеть истинную концовку со стороны.
Кто любимец Аннет?
Мне очень не понравился внешний вид, но Север довел меня до слез в счастливом финале, Ноэль, которому нравился только внешний вид и ему не нравилось, как его таскает сестра, и Асил, которая насрала на меня. .. … .
О, да. Скрытый герой.
Как я и ожидал, скрытым героем оказался рыцарь Хлодвиг, слуга Севера, но мог ли это быть кто-то другой? Пожалуйста, я надеюсь, что ты не единственный император-нищий. У нее уже есть императрица, нет личности и она очень хаотична. Что, если эта сцена предстанет передо мной?
— К сожалению, должность императрицы сразу дать нельзя, но осталось три должности императрицы.
Несмотря на то, что это играл мой любимый актер озвучивания, я следил за репликой со странным выражением лица, которое мне хотелось поразить, а горничная смотрела на меня с широко открытым ртом. Большой, извини. Я забыл, что ты был там
Что он имел в виду, говоря, что не может дать сразу? Если бы Аннет ответила здесь, умерла бы императрица позже? Теперь у меня нет возможности узнать Что несомненно, так это сильное желание ударить императора этой рукой, если представится такая возможность.
Могу ли я сделать это своей целью? В любом случае, это даже не мое тело, бей и беги? нет Когда ее брат умирает, Аннет оплакивает.
Брат! Это был приятный звук.
Я совсем так не думал, когда был со своим старшим братом, который только и делал, что ел и смеялся надо мной.
Разве это не вполне успешный отаку? Трудно было сдержать зловещий смех, который вот-вот вырвется наружу. Я ничего не могу с этим поделать. Изначально я с юных лет хотела иметь старшую сестру. Это моя вина? Это вина моего брата.
Во всяком случае, они ссорятся друг с другом, перебивают меня, когда я играю в игры, дразнят, что меня не устраивает, когда я покупаю красивую одежду и ношу ее… Нет, разве это не то же самое, что ты делаешь с Мариеттой? Не то чтобы он угрожал моей жизни.
Когда мой брат был маленьким, мои родители просили меня кормить его молочной смесью, когда я плакала, и пока я отводила от него взгляд, он укусил меня за палец, говоря, что я не плачу! Упс, жутко.
Мне уже давно не на что было смотреть, так что мой стресс уменьшился. Я притворился злодеем, но ничего, если у меня будут только такие хорошие вещи? Сегодня давайте прогуляемся по особняку и узнаем больше о неизвестных мне местах, а затем встретимся с Аннет около ужина и поговорим.


    Встреча с целевым персонажем неизбежна

    Выпускной вечер наступил быстро. Скучать было некогда, хотя с утра я потратила много времени на одевание.
Это было не потому, что это было весело. Я продолжал смотреть на пробелы и пытался намекнуть, что он «не в моем вкусе», но это было из-за Мариетты, которая постоянно меняла слова и утешала меня, говоря, что мне не нужно стесняться. Мариетта выглядела удивленной, независимо от того, осознавала ли она усталость на моем лице.
Темно-зеленое платье ей очень шло. Это было особенно актуально, когда я красилась, и мои глаза были опущены, а на лице играла улыбка. Зеленый — самый спокойный и опрятный из всех зеленых, которые я пытался мне дать, поэтому я выбрал ту одежду, которую выбрал. Оно тупое, поэтому бесполезное, и ты оставил перерыв и забрал его, и ты сделал это, чтобы носить его самому.
Я повозилась с большим белым кружевом на платье. Это также щекочет и вызывает чувство неловкости.
Мягкое светло-зеленое платье, словно только что проросший росток, имело совершенно иную атмосферу, чем у Мариетты, но в украшениях было ощущение единства, как будто они сочетались друг с другом. Стоя рядом, мы выглядели очень близкими сестрами. Хотя была небольшая проблема, связанная с тем, что мою сторону считали младшим братом.
Расписание было составлено так быстро, что я с опозданием осознал проблему отсутствия джентльмена, который бы меня сопровождал. Мариетта настояла на том, чтобы члены семьи вошли, даже если такого не было, и граф подтвердил, что и он тоже. Это два человека, от которых у меня до сих пор болит голова.
«Можно сказать, что это путь Валуа».
Он был отцом, который говорил правдоподобно.
Может быть, мне повезло, что у меня не было птицы, которая могла бы нервничать или впадать в другие мысли. И только когда она вошла в бальный зал, положив левую руку на Мариетту, а правую на графа, она осознала этот факт.
Многие взгляды были прикованы ко мне. Это было не настолько грубо, чтобы выражаться откровенно, но этот взгляд казался достаточно похвальным. Звук шепота чего-то неслышного также щекотал мои уши. Я поприветствовал его вежливой улыбкой.
Бал дебютанток, организованный императорской семьей, был проведен с акцентом на процедуры, поскольку масштаб был больше, чем в других местах.
Запись осуществляется в порядке от семьи с самым низким статусом к семье с самым высоким статусом. Валуа был последним среди графов. После того, как вошли немногие оставшиеся люди по приказу маркиза и герцога, в бальном зале воцарилась короткая тишина.
Они появились даже без звука спокойно льющейся музыки. Императрица Екатерина и эрцгерцогиня Лотарингии. Они были хозяевами врат любви, спускавшихся до самого Валуа.
Императрица была красавицей со светлыми волосами и голубыми глазами, похожими на растопленный мед, а великий князь был объективно красивым мужчиной с темно-черными волосами и темно-фиолетовыми глазами.
Императрица не была маленькой, но выглядела особенно худой рядом с мужчиной, высоким и твердым, как скала.
Внезапно его взгляд упал на обе руки. Обычно к протянутой руке кавалера прикасается легкое прикосновение дамы. Только когда происходит большое движение, например, подъем и спуск по лестнице, я действительно улавливаю его, но должно было быть ощущение дистанции, которое было бы достаточно хорошим, чтобы сказать, что я не прикасался к нему, хотя изначально я дошел до него. это. Это не абсолютное правило, что если не следовать ему, произойдет большое событие, но, по крайней мере, дворянин, воспитанный в этикете, ведет себя так... … .
Они держались за руки. Точнее, казалось, будто маленькая рука императрицы каким-то образом пыталась удержать большую руку великого князя. Рука великого князя была равнодушно слаба. Каким бессердечным человеком сочла бы императрица о великом князе.
Я попыталась непреднамеренно засмеяться, поэтому прикрыла рот рукой и снова подняла взгляд, обнаружив, что на меня смотрят холодные фиолетовые глаза. Сколько благородных дам плакали бы и смеялись бы при этом взгляде? Я думал, что это бессмысленно. Почему-то мне не хотелось отводить взгляд. Каким бы высоким ни было его положение, у меня не было причин сдаваться.
Мы долго смотрели друг на друга. Возможно, этого уже давно не было. С момента молчания до того момента, как началась полноценная дебютантка, Великий Князь пристально смотрел на меня.
Как только музыка повторилась и начался первый танец с партнером, Мариетта с поразительной скоростью побежала назад и спряталась за статуей. Хоть развернись и беги. Что делать, если я наткнулся на что-то и получил травму? Когда я из беспокойства попытался последовать за ним, граф откашлялся и приказал мне остановиться.
— Мариэтта, должно быть, заметила.
Вдруг какая-то ерунда... … .
Граф протянул сухую руку. Я взял его за руку и начал танцевать.
о боже, посмотри туда Этот граф Валуа. Послышался шепот. Конечно, граф старается держаться подальше от социальных кругов, поэтому редко можно увидеть его танцующим таким образом.
Посмотрите, когда сможете. Разум был сух, но тело двигалось гибко согласно учебнику. Счет тоже двигался по учебнику, поэтому, даже если он не обращал внимания, его движения идеально подходили.
Что бы ни думал граф, даже когда время смены партнёров прошло несколько раз, он не отпустил меня и продолжил танцевать. Даже Мариетта наблюдала за нами издалека с озадаченным выражением лица. В конце концов, мне ничего не оставалось, как отрезать его.
«Отец, я устал. Пожалуйста, отпусти».
Я не хотел этого делать, но у меня сложилось такое впечатление, будто я отрываю гнилого человека. Граф издал звук, положительный или отрицательный, быстро увидел нужный момент и отпустил меня.
Со вздохом облегчения я двинулся посмотреть на менее населенную местность. Пока я пил шампанское и слегка покашлял, Мариетта, которая пряталась за статуей (а вовсе не пряталась), вышла со слегка приподнятой юбкой.
«Мои папа и сестра были такими крутыми, что я размахивал светящейся палочкой у себя в сердце!»
— Светящаяся палочка?
"Ах так… … Я имею в виду, что они хлопали в ладоши и аплодировали!»
Я очень рад, что этого не сделал. Я услышал болтливый голос, поправляя слегка растрепанную одежду Мариетты.
— Но онни, разве это не было действительно вкусно? Черноволосый великий князь.
«Почему ты вдруг говоришь о своем вкусе… … Подожди, ты можешь?
После первого танца взгляд, естественно, обратился к Великому Князю, который сложил руки на груди и сморщив глаза, притворяясь цветком на стене.
Великий герцог Лотарингии. Император Север де Сиерис был могущественным человеком и владел обширными владениями в северной Лотарингии. Он единственный человек, сравнимый с Валуа по своему влиянию как местного лорда, вплоть до того, что существуют такие слова, как Лотарингия на севере и Валуа на юге, и который укрепил свои позиции в столице, получив доверие императора.
По слухам, это жестоко, но, учитывая двадцатичетырехлетний возраст, поздний для первого брака дворянина, можно было сказать, что он был мужем, которого жаждали все в империи. Если бы условия были такими хорошими, знатные дамы были бы готовы терпеть даже мужчину, похожего на сома, но с красивым лицом и крепким и сильным на вид телом. Я впервые видел это лично, но не мог не понять глаз зависти, открыто направленных на меня.
Но это не то, чего я хочу делать.
«Конечно, не похоже, что из тебя вытечет хоть капля крови, даже если ты нанесешь удар».
"Верно? Это так? Но что это был за страстный обмен взглядами раньше? Может, любовь с первого взгляда или что-то в этом роде? Я полностью согласен, сестра.
"О чем ты говоришь. Мы просто смотрели друг на друга, поэтому смотрели вместе».
У меня было такое ощущение, будто я уловил поток эмоций с императрицей в тот краткий момент. В остальном я не чувствовал к нему влечения, но это правда, что я каким-то образом чувствовал к нему привязанность.
Зима Лорен чувствовалась на лице мужчины, которое было твердым, как черная пантера. Холод и одиночество, которое я не могу себе представить. Казалось, пыла императрицы было недостаточно, чтобы растопить его. Если бы он расплавился, это могло бы вызвать большую проблему.
«Разве союз Лорен и Валуа не является благословением для Империи?»
К разговору присоединилась милая веснушчатая девушка в желтом платье. Я посмотрел на Мариетту, не зная, кто это, а Мариетта смотрела на меня с тем же выражением.
«Ой, знакомство запоздало. Это Селин из графини Авен. Две дочери графини Валуа.
— Звонить тебе будет затруднительно, поэтому ты можешь называть меня по имени.
«Хорошо, Аннет. Пожалуйста, зови меня тоже Селин».
Мариетта внезапно подошла ко мне и взяла меня за руку. Селин, у которой немного надменный характер, закрыла глаза и улыбнулась.
«Я прервала меня, потому что одна из двух горячих картошек дня говорила о другой картофеле. Барышни там говорят об Аннет. Видишь?"
Селин сообщила мне об этом легким жестом, чтобы другая сторона не заметила. Пять или шесть девушек смеялись и разговаривали. Какого черта в моем рассказе можно говорить о таком смехе? Были ли какие-то плохие слухи, о которых я не знал? Я открыл глаза и посмотрел на Селин.
«Не делай такое лицо. Я не говорю о плохих вещах. Ты был таким скрытным человеком, не так ли? Ходили также слухи, что о нем заботился граф Валуа и не показывал его на улицу. Но сегодня слухи оказались правдой... … ».
Селин перевела взгляд на Мариетт и сказала.
«Дюк Лорен проявил интерес! Мы задаемся вопросом, вот-вот начнется романтика века, и возлагаем большие надежды».
Да? Когда она попросила согласия, Мариетта кивнула головой, сверкая глазами.
«У меня нет воображения, чтобы интерпретировать это как интерес. Должно быть, это было что-то неприятное».
Селин и Мариетта посмотрели на меня с разочарованными и жалкими лицами.
почему, черт возьми что не так с обоими? Почему мы с великим князем все еще ткум? Я не знаю, что еще Ничего нет и не планируется. К тому же даже болтовня незрелых детей могла ему навредить. Вы можете чувствовать себя некомфортно. В этот момент я подумал, что было бы лучше дать четкое объяснение, поэтому выбрал слова. Но слова не могли вылететь из моего рта.
«Аннетта Валуа».
Ужасно тихий голос раздался всего в двух шагах от меня. Удивленный, я обернулся и посмотрел на звонившего.
Это был эрцгерцог Лотарингии.
"Это Ваше имя?"
Две девушки закрыли рты обеими руками и смотрели на меня с безмолвными криками.
Кажется, уже неправильно лить воду на слухи. Бокал шампанского смутно согрел меня, и у меня заболел живот. Я спокойно посмотрел на него с чувством удушья и ответил.
"ты прав. Ваше Высочество Великий Герцог.
«Давайте поговорим минутку».
Мне хотелось отвернуться от твердой руки, протянутой, словно чтобы схватить его. Я почувствовал обиду на себя за то, что не смог смутить джентльмена. Я надеялся, что мои действия не будут восприняты как саркастические по отношению к императрице и ее роману, и легонько положил кончики пальцев на его руку, чтобы вовсе не нарушать этикета.
Он посмотрел на меня глубокими, непонятными глазами, затем взял меня за руку и направился на террасу. Мне почти пришлось бежать за ним, поскольку он шел на своих длинных ногах. Мне казалось, что иначе я упаду.
Он стоял у перил спиной к темноте. Перила, которые были скорее декоративными, чем прочными, выглядели так, будто они рухнут, если великан неправильно на них оперется. хотя этого не может быть
"Почему ты смеешься?"
Он не выглядел злым человеком. Это даже не было похоже на допрос. Низкий голос даже напоминал разговор сам с собой. Однако никто не осмелится встать перед человеком, который может ответить и поговорить сам с собой.
— Тебе это было интересно?
«В зависимости от содержания вашего ответа я подумаю, что с вами делать».
Мужчина передо мной был человеком, который мог оказать на меня небольшое давление, которому нечего было бояться. Власть в положении была чуть ли не единственной, которая могла топтать и давить Валуа. Помимо моей привязанности к семье, Валуа была страной, которую я любил и в которой вырос. Я почувствовал напряжение в уголке груди. Вероятно, это чувство нервозности.
«Забавно, как ты этого не замечаешь».
Вопреки мысли, что это должно соответствовать настроению, вышли такие слова, как поддразнивание. Удивленный словами, едва пролетевшими у него в голове, он промолчал. Он прислонился к перилам с задумчивым выражением лица, глядя в пространство.
Все еще думая, что перила вот-вот рухнут, я осторожно приблизился к тому расстоянию, на котором я мог бы дотронуться до него, если бы протянул руку, думая, что на всякий случай надо поймать его.
Затем я внимательно посмотрел на его лицо, у которого было неясное зрение и неустойчивое выражение. Острые глаза, густые брови, нос правильной формы и умеренно толстые губы. Посмотрев на свои широкие плечи и подумав, что трудно будет уместить их всех в своих объятиях, он открыл рот.
«Аннетта Валуа. Как ты думаешь, мне следует принять сердце моей невестки?»
В его глазах мелькнуло презрение.
"Ни за что."
"затем?"
Это было неловко. Именно потому, что роман императрицы с императрицей не был простым содержанием, у императрицы были какие-то отношения с младшим братом мужа, великим князем.
Говорят, что императрица Екатерина была любовницей великого князя с детства, когда он не смог получить власть. Как 4-му принцу, ему было важно встать на веревку человека, обладающего властью, чтобы пережить восстание принцев, и в то время именно нынешний император, 2-й принц, протянул руку помощи.
Великий князь стал его мечом, и они одного за другим убили пятерых князей, кроме двух. Среди них был даже седьмой принц, которому на тот момент было меньше 10 лет. Он не оставил даже своих ногтей.
Вступив на путь, ведущий к крови братьев, второй принц наконец стал императором. Благодаря этому он смог стать великим герцогом Лотарингии. Я не знал, правдивы ли слухи о том, что он и Кэтрин собираются пожениться, как только все уладится, но я подумал, что это может быть правдой. Почему император, как только взошел на престол, отнял у сестры любовницу и поставил ее на должность императрицы? Я просто не мог этого понять.
Даже после того, как Екатерина стала императрицей, великий князь был полностью предан старшему брату и не пренебрегал возложенными на него обязанностями. Лорен стала богаче и могущественнее с начала правления Великого Герцога пять лет назад.
Неужели эрцгерцог не так сильно любил Екатерину? Даже подумав и взвесив все эти обстоятельства, в конце концов, все, что я мог ему сказать, это сказать ему то, что я думал честно и интуитивно.
«Ты был настолько равнодушен, что я думал, что женщине, полюбившей тебя, придётся несладко».
Даже если он злился, я был готов это принять. Однако то, что вернулось, было пустым лицом, которое выглядело несколько шокированным. Моя рука, протянутая, чтобы успокоить плачущего ребенка, к счастью, не импульсивно обняла мужчину передо мной, а направилась к его правой руке. С такой большой рукой, что ее едва можно было удержать двумя руками.
И только заметив его острый взгляд, я понял, что кончики пальцев, осторожно касающиеся вен на тыльной стороне моей руки, могли отразиться в странном нюансе.
«Я думал, что ты женщина без темного сердца».
"нет. Даже твои ногти.
Чувствуя беспричинное смущение, он похлопал себя по тыльной стороне руки и отложил ее. Неожиданно он произнес суровое слово.
«Это первый раз, когда меня ударила женщина».
— Тебе не было щекотно, не так ли?
"Это верно."
Даже если ты ударишь изо всех сил, есть «я», которое не повредит и волоска. Он говорил очень милые слова, словно детская бравада, спокойным тоном.
«Могу ли я когда-нибудь разозлиться на тебя настолько, чтобы ударить тебя со всей силы?»
«Это должно произойти сейчас».
"да?"
Он не выглядел хулиганом, преследовавшим женщин, так что мне было просто любопытно. Я терпеливо ждал, пока слова сложатся на кончиках моих плотно сжатых губ. Его черные волосы развевались на ветру. Я как будто прочитал в равнодушном лице, как в неподвижной маске, небольшую радость, действительно меньшую, чем крупинка соли.
"Ты выйдешь за меня? Аннет Валуа».
Я не мог не усомниться в своих ушах.
Я никогда не слышал о таком тупом и безвкусном предложении. Наивные девушки, мечтающие о романтике, возможно, кивнули бы головой в знак согласия с улыбкой, сошедшей с его лица. К сожалению, я всегда был далек от принятия столь импульсивных решений.
«Я, эм… … Итак, подожди минутку.
Он спокойно посмотрел на меня. Казалось, что мое волнение было невидимым человеком. Конечно, кажется, что я хочу поразить хотя бы одного.
"Могу я спросить, почему? Ваше Высочество Великий Герцог.
"Любовь с первого взгляда."
«Хватит говорить ерунду».
«Разве это не имеет смысла?»
"конечно."
Я имею в виду, что нам не по 17 мальчиков и девочек. Есть позиция и позиция, которую вы несете. Похоже, он прочитал достаточно того, что я хотел сказать, даже не высказываясь. Мужчина, который принимает свои интересы, игнорируя при этом свои эмоции, даже если он их проявляет. Моя голова раскалывалась.
— Сила Валуа — это то, что вам нужно?
— Мне это пока не нужно.
Еще нет. На этой части был сделан странный акцент.
— Тогда что ты выиграешь от этой помолвки? Как вы, возможно, знаете, я пожилая женщина, скоро достигшая брачного возраста. тебе нечего сказать Все будут задаваться вопросом, обручились ли мы. Почему бы не жениться? Я имею в виду."
«Они будут задаваться вопросом, что я делаю».
Это не было ошибкой. Он был человеком, который всегда задавал вопросы. Почему ты так предан императору, который использует тебя на кончиках пальцев, почему ты до сих пор не женился... … Причин было сколько угодно.
«Это оценка Вашего Высочества, а не меня».
«Это то, что вы говорите, когда выходите в социальный мир в возрасте 20 лет».
Это, конечно, не так, поэтому мне больше нечего сказать. Его грубая рука касается моей щеки, а я держу рот на замке. Это было очень осторожное прикосновение, как у любовника.
Мое сердце щекотало. Очевидно, это произошло потому, что она не привыкла контактировать с мужчинами. Я просто кашлянул и сказал.
«Я думал, что ты человек без темного сердца».
«Допустим, гвоздей будет как можно больше».
Даже с суровым лицом он вполне естественно реагировал на шутки. Это потому, что я стал думать о нем как о друге? Даже на холодном воздухе его здоровые руки были теплыми, и ему как-то было легко, поэтому он не смог их пожать и прислонился к ним лицом.
Он снова открыл рот после того, как какое-то время из него шел странный воздух.
«Мне нужна причина избавиться от Кэтрин».
Внезапно я пришел в себя, выпрямил позу и посмотрел прямо на него. У него было более меланхоличное лицо, чем раньше.
«В прошлом году я подумывал попросить твоего брата об одолжении. Но она, кажется, что-то не поняла.
Конечно, прошлогодний ребенок мог лелеять великого князя с ложными ожиданиями в отношениях, которые были не чем иным, как своего рода контрактом. Я понимал в голове, что это правильное суждение, но почему-то оно казалось мне нежелательным.
Я хотел спросить, кто ты такой, кто судил, измерял и ценил мою сестру. Мой смутно возбужденный разум успокоился. Я рад, что он вспомнил историю Мариетты. Я почти ошибся.
«Я понимаю, какую выгоду вы получите. Тогда какую прибыль я получу?»
— сказал он, выпрямляя шею так, чтобы ясно видеть ожерелье, которое намеренно было щедро украшено крупными драгоценностями. Вы не можете оказать честь, вы не можете дать достаточно богатства, чтобы быть удовлетворенным. Ценность Валуа именно в этом. Простой факт заключается в том, что есть много вещей, которые можно дать, но не так уж много вещей, которые другие хотят получить.
Что он на самом деле предложит?
«Может ли это быть очень личная сделка?»
«А была ли в дворянском браке личная роль?»
Выражение его лица сморщилось очень мелко.
"просто шутка. Выгоды, которые вы получаете, также носят личный характер. Если вы немного подумаете об этом, вы узнаете».
Я продолжал говорить, приводя в порядок его волосы, растрепанные ветром.
«Что бы ты ни думал предложить, ты сказал то, что хотел, поэтому я скажу тебе то, что хочу. Это справедливо? Если ты можешь принять это, давай заключим сделку».
«Да, сделай это».
«Во-первых, давайте поговорим об основных условиях, а не о том, чего вы хотите. Если этот инцидент вызовет гнев Ее Величества и причинит мне вред, Ее Высочество должна взять на себя ответственность за ущерб».
"Это натурально."
— Тогда давай поговорим о том, чего ты хочешь.
Он посмотрел мне в глаза и слушал. Это было серьезное отношение, которое можно было почувствовать без единой перемены выражения лица, без кивков головы и даже намека на чуим. Поэтому следующие слова меня немного смутили.
«Мариетта мечтает свести меня с мужчиной».
"хм… … ».
Он плотно закрыл глаза. Это первая реакция человека. Я подумал, что во мне нет ничего странного, поскольку до сих пор меня смущало поведение моего младшего брата, и это меня немного обрадовало.
— То есть, а не по политическим причинам, гм, так что… … На какое-то время, пока он не потеряет интерес. Можем ли мы относиться друг к другу так, как будто мы влюблены?»
Это была не такая уж большая цена за все возможные недостатки. Однако, по крайней мере, оно получило то, что сейчас было наиболее необходимо.
Словно я шел в том направлении, куда указывал знак, словно переворачивая следующую страницу книги, я не засчитывал отказ с самого начала. Наряду с внезапным ощущением дежавю, его губы приоткрылись, прежде чем он высунул голову с мыслью, что вынес неопровержимое суждение.
"Я буду."
Не думая ни секунды, он ответил сразу.
Это было не очень надежно. Я был уверен, что он был человеком, который не знал, как хорошо обращаться с женщинами, и даже не знал, как вести себя.
«Ты действительно можешь это сделать? Вы знаете, что это такое? Честно говоря, я не знаю».
Он прищурил глаза и посмотрел на меня.
— Значит, ты даже не знал и проигнорировал меня.
"Ты?"
"ты."
"хм… … ».
Давайте делать все возможное. С легкого рукопожатия начался странный союз с ним.
Мы с эрцгерцогом вернулись в бальный зал, держась за руки и сохраняя интимную дистанцию. В отличие от предыдущего случая, когда он был отвлечен и взволнован ситуацией, внимание явно ощущалось кожей.
Пока я старался не обращать на это внимания, руки, державшие друг друга, без всякой причины стали сильнее. Он смотрел на меня. Как будут выглядеть со стороны глаза, такие равнодушные и такие невинные? Возможно, благодаря дурной славе эрцгерцога, было утешающе, что никто и близко не подошел к исправлению ситуации.
Я говорил тихим голосом, чтобы слышали только друг друга.
— Если подумать, вы вошли вместе с Ее Величеством Императрицей, сказав, что хотите его убрать.
Между его бровями образовалась глубокая морщина.
«Потому что я получил приказ».
«Вы очень безрассудны».
Когда я говорил, поглядывая на императрицу, окруженную благородными дамами моего возраста и ведшую приятную беседу, он закрыл рот и решительно покачал головой.
— Не там.
Если бы не императрица, где бы еще кто-нибудь мог отдавать приказания великому князю? Поразмыслив, я наконец пришёл к выводу, что ответ только один. Рот отвис.
«Ты император».
"хорошо."
Я протянул руку и прижал его смятый лоб, чтобы выпрямить его. Он вовсе не обижался и не избегал его, а наклонился и облегчил мне доступ к нему. Это было похоже на общение с красивым волком.
Действия императора, намерения которого невозможно было понять, были восприняты как насмешка или предостережение. Я знаю, что у тебя остались остатки эмоций. Но я в таком положении, что могу расслабиться. Потому что я император, и тот факт, что она императрица, изменить нельзя.
С каким выражением кивнул головой этот высокий человек на этот приказ? Было много вещей, которые мне были любопытны, но мне казалось, что это не будет хорошо, даже если я покопаюсь в этом. Я выбирал-выбирал и в итоге выплюнул вопрос, близкий по сути.
«Вы не любите Ее Величество, не так ли?»
Он закрыл глаза и уставился в пространство. Я затронул ту часть, в которую не хотел копаться? Я быстро извинился и открыл рот, намереваясь закрыть вопрос, но его ответ был первым.
«Кажется, Юнг остался».
"Это правда?"
Ошеломленный и не знающий английского языка, я жевал во рту незнакомое слово. Вот что я все время держал на расстоянии. Это слово также приходит мне на ум, когда я недавно вижу Мариетт. Как он интерпретировал выражение моего лица, он посмотрел на меня с озадаченным лицом и прошептал мне на ухо.
— Это значит, что если кто-то попытается убить императорскую чету, среди них спасут и Екатерину.
Вздрогнув, я сделал шаг назад и посмотрел на него. У него было чистое лицо, как будто слова, сказанные ранее, были моим недоразумением. С таким спокойным лицом он сказал что-то, что можно было бы расценить как измену.
Человек, обладающий военной мощью Севера. Теперь, когда у императрицы не было детей, в случае смерти императора первый человек, вернувшийся на трон, не выглядел бы глубоко преданным императору, вопреки тому, что казалось на первый взгляд.
Думая, что предательство и гнев могут гореть под лицом одиночества и холодности, я почувствовал, как доброжелательность прорастает к нему, который все это время чувствовал себя далеко.
Даже если это не обязательно между мужчиной и женщиной, это глубокое чувство между людьми.
Я разговаривал с ним довольно долго. Поскольку он прогонял глазами некоторых людей, подходивших подружиться, в конце концов я узнал о нем лишь немного больше, так и не достигнув истинной цели дебютантки.
Речь идет о том, чтобы слушать скучные истории серьезно и слушать интересные истории с легким нахмурением. Единственное, о чем можно было говорить в моей скучной повседневной жизни, — это о Мариетте, так что это ничем не отличалось от разговоров о Мариетте целый день.
Он сказал, что Мариетта, которую он знал, и Мариетта, о которой я говорил, были разными людьми. До такой степени, что даже люди, которые не особенно близки, чувствуют то же самое. Больше не было места сомнениям.
Затем Мариетта, которая на некоторое время исчезла и не могла видеть своего носа, бросилась ко мне, ведя Селин и ее подруг, девушек, которые, казалось, теперь были подругами Мариетты. Конечно, бежала только Мариетта. Девочки прижались друг к другу и легко шли, болтая и смеясь. Мариетт, тогда я упаду. Я слышал, как кто-то разговаривал среди них.
«Женщины не бегают».
Мариетта ухмыльнулась и вцепилась в мою руку. Затем он посмотрел на эрцгерцога. Парень на высоких каблуках не находился на таком же уровне с эрцгерцогом, как я, поэтому я внезапно подумал, что, возможно, эти двое очень хорошо сочетаются.
Это не правильно. Мариетте сейчас всего семнадцать.
Я прочитал колебание в окоченевшем теле эрцгерцога. Через некоторое время он подошел и нежно взял руку, которой не было у Мариетты. Охваченный с обеих сторон, я не мог пошевелиться.
«Его Высочество Великий Герцог».
Мариетта ясно окликнула его, ее глаза сверкали. Он торжественно кивнул.
«Если ты хочешь соблазнить мою сестру, ты должен хорошо выглядеть для меня».
Мариетта... … .
«Правильно», — ответил он вяло. Ну, что это такое? Нисколько.
Меня очень беспокоила Селин и девушки, которые с интересом смотрели на нас. Как будут распространяться слухи? Я закрыл глаза и на какое-то время оторвался от реальности, затем пришел в себя и открыл рот.
— Привет, Мариетта?
«Да, сестра!»
«Я решила обручиться с Вашим Высочеством. Это все еще устное обещание, так что мне придется обсудить это с отцом, но... … ».
"да? Ты помолвлен?"
После того как голос Мариетты прозвучал оглушительно, в бальном зале воцарилась тишина. Я чувствовал, что все взгляды были устремлены в этом направлении. Моя кожа покалывала и болела.
Мариетта с растерянным лицом продолжала бормотать непонятные слова. странный. Это не то, что выйдет наружу сейчас. Root-запись все еще существует. Он поднес руку ко рту, как будто собирался кусать ногти, затем посмотрел на прекрасно подогнанные кружевные перчатки и опустил руку.
Мариэтта понизила голос до предела и прошептала так тихо, что только мы с эрцгерцогом могли это услышать. К счастью, похоже, что-то было замечено.
— Раньше ты даже не знал, кем была твоя сестра, не так ли? Почему вдруг?»
«Эм, так… … ».
Он нежно посмотрел на меня и заговорил тихо, без слюны во рту.
«Я получил на днях портрет, присланный Валуа. Благодаря этому меня это заинтересовало, но оно было красивее, чем портрет, поэтому я просто позвонил, чтобы подтвердить это».
Вау, как ты можешь такое говорить? Хотя я знал, что это ложь, я откашлялся, не в силах скрыть горящее лицо. Я хотел отвести взгляд, но казалось, что мне будет неловко смотреть на кого-то из них.
Мариетта вскочила и сказала.
— Ты хочешь сказать, что тебе нравится лицо твоей сестры?
Мариэтт, пожалуйста... … .
На этот раз бесчисленные взгляды были прикованы к моему лицу. Меня искренне беспокоил и тяготил этот интерес, до такой степени, что я думал, может быть, меня сюда привели, чтобы по-новому подразнить.
Мне хотелось, чтобы кто-нибудь мог исправить эту ситуацию как можно скорее. Было очевидно, что если я нанесу на него слова, он будет ярко гореть, а не угасать.
«Конечно, мне тоже нравится ее лицо!»
Мариетта была очень откровенна. Я обнаружил, что взгляд императрицы был направлен в эту сторону. Глаза, ясные, как предвечернее небо, смотрели на меня другим светом. Взгляд его был очень холоден, как будто он уже приобрел враждебность.
По какой-то причине в этот короткий момент Мариетта ослабила бдительность и начала задавать шквал вопросов. Когда ребенок беспрестанно спрашивал, что ему нравится, о чем он говорит, когда гуляет вместе, и что бы он сделал, если бы отец возражал, он искренне отвечал ложью.
Я не ожидал, что он так хорошо справится со своей задачей, но он, должно быть, хотел очень быстро избавиться от Кэтрин. Это был момент, когда ей стало ее жаль.
Это так красиво. Действительно невнимательный человек. Стараясь внешне не выказать сочувствия, я слегка опустила голову и отвела глаза.
«Кеууу, в конце концов, правитель севера. Ты хочешь сказать, что надо быть на этом уровне, чтобы не съеживаться даже с этим ником? Переносица очень... … !”
Пока я отвлекался на императрицу, Мариэтта, разрешившая все мои вопросы, начала говорить чепуху. Когда вы планируете закончить историю с лицом этого парня? Возможно, это был первый раз, когда эрцгерцог хвалил свою внешность, открыто рассматривая ее перед глазами, как будто осуждая ее.
Не думайте, что я смогу решить эту проблему, просто взглянув на нее. Мой ребенок – необузданный жеребенок. Это было время, когда я теребил руки и молча делился с великим князем своими смущенными чувствами.
хлопнуть!
Со знакомым ревом мужчина хлопнул дверью и вошел в бальный зал.
У мужчины были небрежно завязаны довольно длинные серебристо-голубые волосы, а поверх свободной одежды был накинут большой халат.
Тем не менее, никто не указал на него, а скорее попятился и ушел с дороги, где он собирался пройти.
Он подошел к императрице.
«Где император остался один? прекрасная императрица. Ты пришел навестить своего возлюбленного?
Ого, как мог человек, у которого нет дела, сделать такое... … .
Потрясенный, я нечаянно посмотрел на Мариетт. Глаза ребенка ярко горели. Как будто он испытывал неприязнь к этому грубому человеку.
Словно императрица дала ему ответ, мужчина медленно обернулся по бальному залу серыми, не человеческими глазами.
И взгляды мужчины встретились. Он указал на меня с потрясенным лицом и на этот раз приблизился ко мне своими характерными неудержимыми шагами.
"Эллен?"
Мужчина схватил меня за щеки сухими руками с выпирающими суставами, отчего нервничал. В тот момент, когда я почувствовал угрозу от приближения его лица, эрцгерцог резким движением оторвал человека от меня и бросил на землю. Мужчина пристально посмотрел на великого князя, резко подняв глаза.
«Какое неуважение к моей невесте?»
Эй, это еще не… … .
У меня не хватило смелости зажечь свечи в этом кровавом воздухе, поэтому я наблюдал за ситуацией без отрицания или утверждения.
«Мой зять прав! Насколько ты неуважительно относишься к моей сестре?»
Мариетта, если ты скажешь, что ты мой зять, то помолвка станет полностью свершившимся фактом... … .
Пытаясь найти беспокойным взглядом графа, я увидел мужчину, вставающего и трясущего коленями, думая, что выход из сложившейся ситуации является приоритетом.
«Эллен — моя мать».
Хотя кажется, что ты, который старше меня меньше чем на несколько лет, не похож на того, кого можно назвать по имени. Я просто держал эту мысль в голове.
Мужчина с выражением где-то отчаяния выглядел довольно симпатично. До такой степени, что я задавался вопросом, как Мариетта, которая пела лицом к лицу, могла вести себя резко.
Если у великого князя было лицо стража, пережившего зиму, то он напоминал саму зиму. Чувствительная и острая красота. Я подумал, а стоит ли это посмотреть, если я оденусь официально.
В его глазах было затянувшееся замешательство. Я почувствовал смятение потерянного ребенка. Должно быть, это не имело никакого отношения ко мне, но я с нетерпением ждал, пока он откроет рот, потому что чувствовал ответственность. Выражение его лица медленно изменилось на холодное и высокомерное, как будто он был в маске.
Вероятно, все вернется в норму.
«Да, Эллен мертва».
Так оно и было. Это было. Он что-то бормотал и ходил вокруг меня кругами. Из-за двух мужчин и женщин по обе стороны мне пришлось развернуться на довольно широкий диаметр. Мантия развевалась вместе с его движениями.
Должна ли меня обидеть грубая речь? Не имея воспоминаний о своей матери, которая умерла, когда я была маленькой, мне было очень странно, что я даже не был взволнован. Может быть, именно ему, а не мне, было больно от того, что она умерла.
В какой-то момент он остановился прямо передо мной и указал пальцем передо мной.
«Дочь Эллен. У тебя есть долги, чтобы заплатить мне?»
это долг В голову особо ничего не пришло. Во-первых, Валуа была богатой семьей, которой не приходилось влезать в долги. Конечно, внезапной необходимости в деньгах в дальней поездке у меня, часто запертого в усадьбе, не было.
Я спросил очень осторожно.
«Вы мошенник?»
Мужчина сделал озадаченное лицо и вскочил.
«Вы в долгу за свою жизнь и обращаетесь со мной как с мошенником? эта непослушная сука. Это как в молодости Эллен!»
Ощущая все большее затягивание в лабиринт, я опустил глаза и попытался как-то выдавить свои мысли наружу.
долг жизни Был момент, когда твоя жизнь была в опасности. Когда Мариетта преследовала меня, она никогда не прибегала к насилию, чтобы нанести мне шрамы, и не вела себя настолько жестоко, чтобы кто-то прибежал, чтобы остановить ее.
Однако бывали моменты, когда я переусердствовал в той части, о которой не думал, так что не было случаев, когда я был на грани смерти. Я просто пытался испачкать свою одежду, но случайно уронил ее в озеро, или растения, которые я ел, зная, что они ядовиты, и ожидая расстройства желудка, на самом деле были ядовитыми.
Я понимаю это верно. Это было тогда. Проведя одну ночь, блуждая между смертью и смертью из-за яда, распространившегося по всему моему телу, я встал с постели больного полностью выздоровевшим. Я думала, что это был всего лишь сон, потому что это было так необычно, но, похоже, это не так.
Момент, когда белая, грубая рука, гладившая мои волосы, ощущалась так приятно. серебряный свет. Туя пахнет... … Никогда не получая доброго прикосновения от взрослых, думаю, я много плакала от волнения.
Человеком, который залез в окно, был ты.
"извини. Я не знал своего благодетеля».
Когда я поклонился и извинился, он в ответ почесал затылок и сказал, что приятно знать. Я вообще не мог вспомнить его лица, но это было романтическое воспоминание, которое, как принц, хранилось в моем сердце в молодости. Он сказал, что его лицо можно было бы назвать принцем, но чувство разочарования почему-то не проходило.
«Что это за горькое выражение? чертов ребенок. Если ты вдруг вырастешь таким, ты этого не узнаешь».
— Ну, тогда, когда мне было тринадцать… … подождите минуту. Я думаю, ваш благодетель тогда был уже взрослым.
— сказал он с озадаченным выражением лица.
«Конечно, я взрослый человек. Кто я по-твоему?"
Подозрительный и грубый человек... … . Пока я изо всех сил пытался найти способ выразить это как можно более осмотрительно, внезапно вмешалась Мариетта.
«Конечно грубо! мусор!"
"что? Ты, ослица, я великий архимаг Асил!»
Не успели они одолеть Мариетту, как затеяли детскую словесную перепалку. Я не мог вмешаться. В детской борьбе, выплевывая что-либо и принижая противника, не было времени ни на минуту.
Мне хотелось заткнуть уши и пойти в угол отдохнуть. Я больше не хотел привлекать внимание к тому, чем больше не горжусь. Великий князь, казалось, думал так же и крепко держался за то, что собирается уйти. Казалось, было бы легче дышать, если бы хотя бы один человек проявил здравомыслящее поведение.
Мне было так стыдно до обморока, когда мы наконец поспорили о том, чья рука должна быть больше похожа на птичий помет. Для них было здорово иметь возможность открыто сражаться. В процессе принятия решения, свернув руки и прикоснувшись к голой коже, они даже, казалось, были очень близки. Это не было решено должным образом, но оба они были так белы и прозрачны, что отчетливо чувствовались только ревнивые взгляды дам.
На мой взгляд, его бледные руки казались белее румяной Мариетты. Я не знаю, почему я должен сравнивать это с птичьим пометом.
«В любом случае, поскольку это я кормил ядовитые растения, это я был в долгу перед тобой, а не ты. Определенно хазан!»
«Мне было интересно, какой идиот это сделает, но сегодня я наконец-то увидел эту кружку! Как ты смеешь кричать о заговоре с целью убийства дочери Эллен? Бесстыдная вещь!»
Я поинтересовался, продуктивно ли это и вернулся к основной теме, но вот как это выглядит.
«Я отведу эту девушку в Башню Магов и накормлю Химеру!»
Когда он щелкнул двумя пальцами, тело Мариетты парило в воздухе. Он ушел с Мариеттой и покинул бальный зал.
Лишь грохот бурно открывающейся и закрывающейся двери, такой же, как при входе, остался отзвуком. Это было время, когда все слепо смотрели друг на друга в том месте, где унеслась буря.
«Ахахахаха!»
Звук смеха, прорезавший тишину, был ясным и веселым. Когда я определил владельца смеха, я спонтанно открыл рот.
Императрица плача смеялась, вытирая заплаканные глаза. Подумав, что шок был настолько сильным, что ее внутренние чувства и перевернутая реакция вышли наружу, она, казалось, искренне наслаждалась собой. Прямо рядом с ним послышался вздох Великого Князя.
«Давненько я не видел по-настоящему интересного зрелища. Я не позволю тебе уйти. Вы здесь, мисс Аннет Валуа?
Императрица слегка нахмурила брови, удивлённо глядя на внезапный звонок.
«Я отправлю приглашение прямо сегодня, поэтому, пожалуйста, войдите во дворец поскорее и станьте моим другом. Обязательно возьми с собой брата».
"Твой брат… … Все будет в порядке?
Посреди этой хаотичной ситуации я не смог собраться с мыслями, и раздался слабый голос. Дошло до того, что звук собственного голоса в его ушах стал чуждым. Императрица хотела было подойти ко мне, но взглянула на стоявшего рядом со мной великого князя и ответила издалека.
«Это не просто слова, которые по неосторожности причиняют людям вред. Можешь поспорить, что вернешь это кольцо сегодня вечером.
Когда она сказала это, на ее руке сверкнуло обручальное кольцо. боже мой. Этому никогда не суждено было случиться. Стоящие вокруг нее благородные дамы тоже вздохнули и покачали головами с непреодолимым выражением лица.
Императрица многозначительно улыбнулась и ушла, приказав всем поговорить или повеселиться. Первые впечатления о ее хрупкости почти стерлись из моей памяти. Вероятно, это был единственный раз, когда он стоял рядом с Великим Князем.
И пока с Мариеттой все было в порядке, не мое дело, какой была личность императрицы.
Мы с графом покинули бальный зал несколько преждевременно. Великий князь последовал за ним и, конечно же, провожал его. Пока я смотрел на него, держа меня за руку, пока садился в карету, граф просто сидел и смотрел на него, не говоря ни слова приветствия. Хотя я не мог не услышать шума. Несмотря на то, что граф вел себя как начальник, великий князь, похоже, не обиделся.
Почти никогда не оставаясь наедине с графом, я не имел смелости поговорить с глазу на глаз с ним, сидящим рука об руку. На самом деле, я даже не думал об этом. К счастью, он закрыл глаза и остался один в отрезанном воздухе. Нам следует поговорить. Будет ли он оскорблен игнорированием процедуры? Я хотел спросить, знакомо ли тебе это чувство.
Когда мы были почти у особняка, граф открыл рот бесстрастным, еще не взволнованным голосом.
«Если вы великий герцог Лорен, вам не хватает партнера».
Странно, что он выплюнул такое смелое слово. Приоткрытые глаза излучали высокомерный свет. Первоначально он был неизвестным человеком, но теперь он чувствовал себя незнакомым, как будто обращался с совершенно незнакомым человеком.
«Если ты думаешь, что все в порядке, то пусть будет так».
Я закатил глаза, чтобы прочитать что-нибудь по натюрморту, но ничего не смог прочитать. Должно быть, что-то не так со мной, которая продолжает любезно принимать его слова.
Горячий комок, поднимавшийся изнутри, очень раздражал. В отличие от тебя, я не хотел, чтобы он узнал, что я взволнован. Я пытался уйти, наполняя голову другими мыслями. Как, например, Мариетта. Однако он не дал мне уйти и удержал здесь новыми словами.
— Аннет, как ты думаешь, к какому положению принадлежит Валуа?
Это был вопрос, о котором я даже не предполагал, что мне зададут. Валуа, в которых я жил, Валуа, которых я знаю, — это семья с очень богатым поместьем. Оно старалось максимально не вмешиваться в политику и было достаточно богатым, чтобы действовать без эксплуатации территорий.
Он не был экстравагантным человеком в повседневной жизни, но он был достаточно богат, чтобы позволить себе любую экстравагантность в выставочном зале, которую обычно можно себе представить. Если да, то где семья?
«… … Я думаю, что эта семья может сменить короля на службу».
"Неправильный."
Ответ графа был тверд, как нож. Я был нетерпелив, как ребенок, которого наказывают.
«Валуа — это семья, которая может стать королем столько, сколько захочет».
Несмотря на то, что снаружи не было слышно спокойного голоса, я схватился за тонущую грудь и перевел взгляд наружу. На пустынной дороге можно было лишь мирно видеть людей, возвращавшихся домой после работы. Граф говорил небрежно, делая вид, что не замечает моего волнения.
«Великий князь и вы находитесь на равных. Если он попытается использовать тебя, помни об этом.
Наконец я понял, почему граф был к нему особенно холоден. Прежде чем наступившая прохладная тишина стала долгой, карета вскоре остановилась. Схватив собиравшегося встать графа, я едва открыл рот. Из пересохшего горла донесся резкий царапающий звук.
— Почему ты сейчас так со мной разговариваешь?
сейчас. Оставь пока так на две буквы и приходи сейчас. Я сдержал свое негодование.
Конечно, я никогда не спрашивала его, как мне себя вести, за кого выйти замуж и как мне прожить жизнь. Потому что, как ни спроси, жизнь знатной дамы должна была идти по такому же, рутинному пути.
Жизнь, в которой вверить себя мужу чуть выше по статусу, верному семье и не прибегающему к насилию, – лучшая. Долгом спокойствия было родить здорового мальчика, который унаследовал бы его положение. Я не мог представить себя так живущим, но верил, что буду так жить.
Это не семья, ценность которой будет потеряна, если я стану на несколько лет старше, так разве не было бы просто оставить меня одного с книгой? У меня закружилась голова.
«Я не могу себе представить, чтобы на следующего главу семьи смотрели свысока снаружи».
Граф решительно убрал мою руку и вышел из кареты. В смятении я заснул глубоким сном, долго не в силах встать.
***
Весенний свет вот-вот сойдет с ума. Как бы она ни старалась, она никогда не видела, чтобы Асиле утаскивал даже Аннет, не говоря уже о Мариетте. Я был уверен, что в «Скрытом маршруте» такой ситуации, скорее всего, не возникнет. Действительно ли он намеревался бросить Мариетту в пищу химере? Возможно, потому, что это было не ее собственное тело, Бомлайт лишь закатила глаза, наблюдая за ситуацией странным иным взглядом.
Честно говоря, мне хотелось кричать громко, но мой голос вообще не раздавался, вероятно, потому, что, когда я применял магию плавания, была применена и другая магия.
Асиль, которая до этого шла шагающим шагом, в какой-то момент отдалась ветру и полетела к башне со скоростью, казалось, в несколько раз превышающей скорость бега. Чертова магическая башня. Несмотря на то, что игра длится долго, я не мог не чувствовать этого, потому что дольше всего наблюдал за фоном Башни Магов в Springlight.
Не знаю, смотрю ли я финал «Последствий» вместо Аннет. Это был сон, над которым я не мог не посмеяться.
— Отпусти меня, безумец!
Я посмотрела на весенний цвет, на кровеносные сосуды вокруг моей шеи и открыла рот, хихикая.
Асил прибыла к волшебной башне и долго поднималась по круговой лестнице, прежде чем позволить весеннему свету упасть на пол. Весенний фонарь, полуброшенный на пол без всякого предупреждения, неуклюже упал вниз, не сумев уравновеситься на незнакомой высоте туфель. Асил присела перед ним, сверкая серебряными глазами. Весенний свет тоже впился в него, не теряя.
"Это странно. Полагаю, это дочь Эллен.
Он дружелюбно заправил растрепанные волосы за ухо и улыбнулся. Конечно, улыбающееся лицо было странно эротичным мужчиной, как прочитал Бомбит в своем официальном профиле. Красные губы Асиль двигались преувеличенно медленно.
— Почему ты думаешь, что знаешь меня?
Ответить правду было невозможно, поэтому Бомбит держал рот на замке. Заметив ее нежелание отвечать, Асиль оттолкнула ее и встала.
Асил не показывалась ни на одном официальном мероприятии примерно три года назад, во время дебюта Аннет. Отчасти это произошло потому, что в императорской семье не было больших поздравлений или соболезнований, но изначально он не был человеком, которому нравилось выполнять свои обязанности, связанные с императорской семьей. Это было хорошо для императора. Ему, обладавшему большой властью, было бы трудно справиться с этим, если бы он был заинтересован во власти или богатстве.
Кстати, для Асил в это время года нормально быть одержимой Аннет, у которой такая же длина волны, как у Эллен, и не обращать внимания ни на что другое... … .
Не было ни одного-двух подозрительных углов, но весенний свет не смог уловить ход событий, упал и надел туфли, которые тут же слетели. Точнее, я пыталась его носить.
«У тебя пятка сломана! Я сумасшедший, правда! Знаешь, сколько это стоит?»
"Сколько это стоит?"
«… … ».
«Если ты даже не знаешь, почему ты сражаешься?»
На мгновение прохладный свет окутал ноги весеннего света. В одно мгновение туфли были в порядке, а боль, которая в качестве бонуса сопровождала покалывание, исчезла. Как цвет весны? Эм-м-м? Он застонал и коснулся своей лодыжки. Точнее, лодыжка Мариетты. Когда я смотрел на него, и в моей голове мерцал весенний свет, он все еще был щекотливым и саркастичным.
«Стоит увидеть растерянное лицо».
Весенний свет сжал кулаки.
«Что, ты собираешься меня этим ударить? Хотите попрощаться с миром как можно скорее?»
Вместо того, чтобы злиться, Асил был явно взволнован, как ребенок, получивший новую игрушку. это игрушка для меня? Я знал, что он немного странный, но, увидев его вживую, он показался мне намного страннее, чем я думал. Возможно, она притворялась, что с Аннет все в порядке. Тем не менее, со странной уверенностью, что он не попытается убить его сразу, Бомлайт с облегчением наклонил голову.
Асиль подняла палец и коснулась своего весеннего лба. Весенняя бровь нахмурилась от грубого поступка. Нравится вам это или нет, высокомерно сказал он.
«Не забывай, что я могу легко прочитать это почти размером с твою голову, если захочу».
— Думаю, сейчас у тебя не хватит духу сделать это.
«Разве не обязательно прочитать ответ на загадку, которая существует уже давно?»
Сопротивляясь желанию ударить по губам Асил ладонью, которая улыбнулась, скривив губы, весенний свет заставил ее улыбнуться. Ни первоначальная Мариетта, ни тот весенний цвет, который был теперь в ядре, не были вычурными, поэтому лицо с судорожными уголками рта было довольно комично.
Асил улыбнулась и указала пальцем. Он не ударил по рту, но, в конце концов, не смог сдержать порыв, и Бомбит хлопает Асила по спине и кричит, чтобы тот прекратил его дразнить. Слегка мускулистая верхняя часть тела, честно говоря, на вкус немного напоминала удар. Это было больше похоже на удар моего брата, чем на его удар.
«Это безумие. У какой девушки такие горячие руки?»
«Если тебя ударили и ты чувствуешь себя мило, это извращение!»
Теплый весенний свет громко кричал.
«Ни единого слова».
«Не называй меня девочкой. Если только у тебя не плохой мозг и ты не можешь вспомнить имя!»
как тебя зовут – прямо спросила Асил. В этот момент Бомлайт ясно сказал, терпя, что его настоящее имя вот-вот выйдет наружу.
«Мариэтта де Валуа. Запомни это хорошенько».
Мариетта. Мариетта. Много раз он пробормотал услышанное имя, как будто пытаясь вбить в свою голову новое значение. Почувствовав какое-то щекотание, весенний свет захихикал.
хорошая работа. Когда я похвалил ее, как воспитательницу детского сада, и грубо погладил ее по волосам, как будто она делила их пополам, Асил нахмурилась и пожала весеннюю руку.
Спринглайт стряхнула покалывающие руки, словно прикоснулась к чему-то неприятному.
«Замечательный ребенок-всезнайка, способный даже назвать женское имя. Чтобы быть по-настоящему крутым, ты никогда не должен прикасаться к моей сестре».
Лицо Асила безжалостно сморщилось.
— Во всяком случае, девчонка с опухшей печенью.
«Мариетта».
Услышав твердый голос, Асил встряхнула волосами и выпустила раздражение. Затем он глубоко вздохнул и сказал.
«Что ты делаешь, укутывая сестру, которую настолько ненавидишь, что кормишь ядовитыми растениями?»
«Я не ненавижу это».
Бомлайт поспешно ответил на резкий голос без каких-либо пауз.
Эшли прищурилась и посмотрела на нее. Я ничего о ней не знал, что можно было бы догадаться. Это потому, что мы встретились сегодня впервые. Однако в его прямых глазах не было ни капли лжи. Асил знал, что его интуиция хорошо совпала.
«Если я не прикоснусь к нему, другие волшебники заинтересуются. Можете ли вы себе это позволить?»
Бомлайт широко открыла глаза при звуке грома, доносившемся с голубого неба, и посмотрела на него. В игре ни о чем таком не упоминалось. Несмотря на то, что он смотрел на обычных людей свысока, я думал, что он был добр к Аннет, но, может быть, это было не потому, что Асил был близок с ней?
Сразу ничего не было известно.
"Нет почему?"
"Почему, почему? Это потому, что она дочь Эллен».
Это был тон, в котором люди воспринимались как дураки, словно спрашивая, почему они не знают того, что им следует знать.
«Магическая энергия той же длины волны, что и у Эллен, такая удивительная?»
Слова прозвучали непреднамеренно, от отвращения к тому, что она не могла не знать того, что знает он. Однако этого было достаточно, чтобы Асил понял. Потому что было неестественно говорить, что Мариетта, которая даже не была волшебницей, знала. Сама Аннет даже не знала, что обладает магическими способностями. В глазах великого архимага не было никаких следов использования, поэтому отчетливо была видна форма магии, близкая к абсолютной чистоте, совершенно не прирученная, так что не заметить ее было невозможно, а что же с ней? ?
"Что ты знаешь?"
Асил схватился за плечо весеннего фонаря и просунул голову. В одно мгновение красивое лицо приблизилось так, будто его нос мог коснуться его, и унылый весенний свет старался избежать его взгляда в сторону. Расстояние было настолько близко, что это не имело большого значения.
Пожалуйста, держитесь подальше... … .
Бомбит, который читал любовные романы, но никогда не был так близок с мужчиной лично, чувствовал, что его поведение было очень обременительным.
Почему у этого человека такое странное чувство дистанции? Как мне не привыкнуть совать лицо? О, я сделал то же самое со своей сестрой. Ну, среди компьютерных игр их было несколько. Насколько обременительной была Аннет?
Даже если бы я попытался потрепать себе нервы, ворча внутри, это было бы невозможно.
стук!
В конце концов весенний свет, не выдержав ноши, крепко зажмурил глаза и устремился ему в лоб. За звуком ударов твердых голов друг о друга послышался тихий хлопок.
Подождите минуту?
Бомбит открыла глаза и попыталась посмотреть в ту сторону, где была Асил, но ей ничего не оставалось, как держать глаза широко открытыми.
Асиль лежала на полу без сознания. Стон вырвался из его рта, напоминая скрип несмазанной петли. Это было действительно расстроенное лицо.
"мой Бог. испорчен».
Магическая башня Сиериса обычно открывается и закрывается с помощью магии, поэтому выбраться из нее было невозможно, если только Асил не открыл ее сам. Это означает, что вам придется подождать рядом, пока он проснется. Весенний свет был в глубоком отчаянии.
Нет, я не знал, что ты такой хрупкий. Я просто хотел спуститься немного вниз. Как только он откроет глаза, он лично меня побьет... … . Весенний свет дрожал, опасаясь будущего, которое вскоре должно было наступить.
Разве нельзя пойти по пути амнезии, отличному от первоначального? Вот так мне пришлось попрощаться с Ли Сыном. Это был свет весны, молящийся в воздухе тому, кого никто не знал.
***
Мариетта вернулась с растерянным видом, как только начал садиться рассвет. Тонкое кружево платья, выполненное с расчетом на изящные движения аристократической дамы, и веревочные украшения, вытканные мелкими драгоценностями, были рассыпаны и разорваны. Это произошло после того, как аккуратно уложенные и заколотые волосы были развязаны на полпути. Даже если Мариетта будет собирать и продавать только потерянные безделушки, она задавалась вопросом, сможет ли она заработать на несколько месяцев зарплату для ребенка служанки.
Как вы сделали такое детское лицо? Платье, размазанное черной тушью посередине юбки, казалось непобедимым. Могут ли горничные сделать из целых частей хотя бы кукольную одежду? Терять и портить вещи — это не то, за что нужно ругать дочь Валуа.
Мне не хотелось представлять, что произошло с Мариеттой передо мной. Тем более, когда я вижу, как она закатывает глаза с покрасневшим лицом. С меня было достаточно этого, если бы я мог представить время, которое я ждал, с тревогой глядя в окно.
Он взглянул на архимага, который привел Мариетту, и сказал.
«Должно быть, мы слишком долго находились в Башне Магов. Это потому, что ты не знаешь общественного этикета.
Когда я сказал, будто обнимаю Мариетту, он криво стоял и смотрел на меня, приподняв угол рта. Что ты сделал хорошо Из моего рта вырвался вздох.
— Ты зайди и приготовься ко сну.
В глазах Мариетты было недовольство, но, возможно, из-за ситуации ребенок медленно посмотрел на меня и послушно повел горничную вверх по лестнице. Я смотрел на него, пока не увидел его измученную спину, а затем обернулся.
У архимага было задумчивое выражение. Нахмуренная бровь, казалось, что-то весила. В то время я подумал, что было бы разумно привезти ребенка напрямую, не отправляя его обратно одного. На самом деле, возможно, ему просто нужен был повод прийти ко мне. У меня не было настроения вдумчиво спрашивать его. Когда я замолчал, через некоторое время он открыл рот.
«Эта девчонка, похожая на носорога, больше похожа на Эллен, чем на тебя».
Это единственная тема, которая возникла после долгих раздумий? Кроме того, это была ерунда, о которой даже думать не стоило. Еще в детстве я видел портрет своей матери, и ее лицо было почти идентично моему сегодняшнему. Как и человека перед ним, это было до такой степени, что его можно было рассматривать как одного и того же человека глазами трансцендентного существа, находящегося вне влияния времени.
Увидев негатив на моем лице, он захихикал и рассмеялся.
«Как будто вы похожи. Это подсказка. Я бы поверил этому, даже если бы Эллен подняла этот вопрос».
«Я не знаю, кем была моя мать. Поэтому мне трудно вам сочувствовать».
И меня эта тема не очень устраивает. Он ответил холодным голосом, не нарушая своих манер. Ее мать умерла еще до того, как нынешняя графиня приехала в Валуа, не говоря уже о рождении Мариетты. Так что это было невозможно.
Я добавил к нему, который смотрел на меня явно горящим взглядом.
— На теле Мариетты, эм… … Если что-то пойдет не так, вам придется нести за это ответственность».
Услышав мои слова, он так ошеломился, что его острые глаза оглянулись.
«Думаешь, я вообще приложил руку к этой девушке?»
Как, черт возьми, я должен был интерпретировать эту ситуацию? Он был готов топнуть ногами по полу, как ребенок, выплеснувший свой гнев. С другой стороны, видя, как она лихорадочно поднимается, жар, наполненный тревогой, постепенно остыл. Только тогда я смог увидеть мужчин объективно.
- сказал мужчина.
«В этом чертовом воображении ты выглядишь совсем как Эллен».
«Как и ожидалось, похоже, ты слишком долго находился в Башне Магов».
«Почему еще раз на этот раз?»
«Кажется, ты не умеешь выбирать приятные темы для разговора с дамой».
Когда я сказал ему, что ему не нравится повторять историю своей матери, он прищурился и пристально посмотрел на меня.
— Это то, что ты сказал изначально?
"хм… … Это так?"
«Вы заставляете людей гореть? Пусть ты выглядишь умным».
— сказал Архимаг, который, должно быть, накопил знания за долгие годы. Это было до смешного парадоксальное зрелище.
«Я впервые слышу это».
«Это потому, что у меня нет друзей. У меня нет друзей."
В этом нет ничего плохого, но я не думаю, что вы говорите об этом. Его самодовольное выражение лица делало его похожим на ребенка. Если я положу его рядом с Анной, разве он не окажется на уровне глаз? Нет, будет ли Анна похожа на свою сестру?
— спросил я голосом, который отчаянно заглушил мой смех.
"У тебя есть друзья?"
Он закрыл рот и молчал. Тоже нет. Тогда это так. Я позвал его сладким голосом.
«Архимаг без друзей».
"Ты знаешь."
"Ты знаешь… … сэр?"
"Ты знаешь."
"Да ты знаешь."
Он кивнул головой с очень довольным лицом.
«Думаю, мне есть что сказать, но сегодня уже слишком поздно. Если это не история, которая может закончиться коротко, я бы хотел поймать этот день и поделиться им позже. В это же время я выслушаю подробности сегодняшней работы».
Можно ли было сказать архимагу, что даже с императором следует обращаться с осторожностью? К счастью, он не выглядел расстроенным. Он только покачал головой и сказал, что знает.
Я прочитал нетерпеливую натуру со спины, которая без сожаления обернулась.
— Разве ты не назначил дату заранее?
Он повернул голову и посмотрел на меня с озадаченным лицом.
«Разве день моего приезда не тот день, который следует посвятить мне?»
Это был беспечный человек, который, казалось, никогда не занимал положение Юла. - мягко сказал я.
«Я не очень занятой человек, так что я бы уже догадался об этом изначально, но сейчас я собираюсь чаще навещать и гулять».
это верно Сразу после дебюта она была помолвлена ​​с магнатом, и ей даже позвонила императрица. Уже ожидался поток приглашений. Каким бы великим человеком ни был Асил, первым вопросом, который нужно было обсудить и решить прямо сейчас, была помолвка с Великим Князем. Я не могу дождаться, когда он придет ко мне в гости в особняк. я даже не хочу
«Когда день ясный… … Нет, приходи к обеду.
— Ты говоришь сегодня?
"хорошо."
Он вышел из особняка, даже не послушав моего ответа. Никаких других планов на сегодня у меня нет, так что все в порядке. Я не стал его звать и пожал ему руку, которую не мог видеть. Как будто провожает друга.
***
Естественно, утро началось позже обычного. Даже для меня, привыкшей ложиться спать в установленное время и вставать в установленное время, начинать день только с бокового сна было слишком сложно, лишь бы чувство усталости было полным. Это было время, когда я тупо смотрел в потолок, полусонный от солнечного света, проникающего сквозь шторы.
«Леди, леди! Мисс Аннет!
В дверь послышался громкий стук и громкий звонок. У меня не было времени откашляться, поэтому я ответил слегка приглушенным голосом.
"Что случилось? Войдите."
Это была горничная в городском доме, имени которой я не узнал. Ребенок был растерян и говорил длинную тарабарщину. Если бы я был в смятении, я бы не понял этого должным образом.
Если суммировать слова ребенка, то дело было так.
— Так вы хотите сказать, что Его Высочество Великий Князь явился без предупреждения и ждал меня в гостиной? с моим отцом."
"это верно!"
— сказал я, теребя подол своей ночной рубашки.
«Мне нужно быстро одеться и спуститься вниз. Вы можете помочь мне?"
"Да дама! Атмосфера сейчас чрезвычайно кровавая. Думаю, нам придется поторопиться. Увы, вам придется выглядеть красиво перед женихом. Какое платье мне принести?»
Казалось, слухи уже распространились на всех слуг в особняке. Оставив позади свое смущение, я похлопал ребенка по плечу.
«Хорошо, если вы носите одежду, не нарушающую этикета. Ваши волосы будут умеренно подняты, поэтому не носите с собой тяжелые украшения».
Ребенок кивнул головой с несколько растроганным выражением лица и поспешил выйти, даже не закрыв дверь. Пока я вытирала лицо и думала, что очень волнуюсь, в комнату ворвались пять или шесть служанок с одеждой и аксессуарами.
… … Я думаю, что вежливость и манеры, которые вы думаете, немного отличаются.
Будут ли отношения между мной и великим князем выглядеть в глазах детей так же интересно, как в популярных романах? После того, как она успокоила детей, выбиравших маскарадные костюмы для вечеринки, и облачилась в самую спокойную из принесенных ею вещей, прошло совсем немного времени.
О чем будут говорить великий князь и граф в мое отсутствие? Мне стало жаль слуг, которые держались за руки рядом. Закончив приготовления и завязав волосы лентой с помощью пары шпилек, я поспешил вниз по лестнице.
По дороге я вдруг вспомнил и спросил: Мариэтта еще крепко спала и не разбудила меня. Поскольку она не гостья Мариетты, лучше дать ей немного отдохнуть. Похвалив слуг, он вошел в гостиную.
День был солнечный, и температура была подходящая, так что я бы не стал надевать какие-либо магические приспособления, но внутри гостиной было прохладнее, чем снаружи. Это произошло из-за того, что двое мужчин сидели друг напротив друга и молча смотрели на меня.
«Извините, что заставили вас так долго ждать. Ваше Высочество, отец.
Я вежливо поклонился и сел туда, куда меня просил граф. Это было близко к графу и далеко от великого князя. Отец, я вижу внутри... … .
— Не за что извиняться, Аннет. Это то, с чем придется смириться Ее Высочеству, посетившей ее без разрешения и без ответов на вопросы».
При этих холодных словах великий князь откашлялся с слегка смущенным выражением лица. Лучше бы он поторопился, но его поведение было явно неуважительным. Зачем ты это сделал? Упрекая его в душе, он встал на сторону Великого князя, чтобы разрядить сразу накалившуюся атмосферу.
"нет. Я договорился со мной о встрече вчера, но забыл сказать вам, потому что беспокоился о Мариетте. Это моя халатность».
Мне очень жаль, Мариетт. У тебя сейчас нет веского оправдания.
Граф как будто не поверил, но кивнул недовольными глазами, как будто и не собирался вникать.
Это мужчины, у которых очень тонкая мимика. Если вы выйдете после разговора с этими двумя, не будет ли вам показаться, что выражение лица обычных людей слишком резкое? Проглотив смешные мысли в голове, я сказал спокойно.
«Я получил разрешение вчера, поэтому, начну с моего мнения: я предпочитаю скромную церемонию помолвки».
Двое мужчин нахмурились.
«Это сложно».
«Это не работает».
Могут ли эти люди быть вполне дружелюбными?
Я уже чувствовал усталость, потому что мне не нравилась суета и шум. Это даже не брак, немного лучше, если он закончится только в нужный момент и будет объявлен. Тем более что вчерашняя усталость была менее решена.
Как бы я ни смотрел, двое мужчин занимались своими делами, как им заблагорассудится. Ключевым моментом было то, проводить ли церемонию в Лорен или Валуа. После почти двухчасового спора, когда граф сказал голосом, полным раздражения: «Мы не можем устроить свадьбу в Лотарингии», граф, казалось, смутился, и эрцгерцог не сразу ответил, поэтому соглашение было наконец заключено. .
В итоге дата церемонии была назначена примерно через месяц.
Я был настроен скептически. В ситуации, когда о помолвке уже объявили на большом мероприятии в столице, зачем тратить время, деньги и силы на церемонию помолвки? Казалось напрасной тратой вкладывать так много в контракт, который разорвется через несколько лет. Это граф, поскольку подробностей он не знает, но о чем он, черт возьми, думал? Взглянув на его серьезное лицо, он впал в тоску.
«Достаточно ли формата?»
Взглянув мне в глаза, удивленному исключительно холодными словами графа, великий князь сказал:
«Осталось только привести это в действие».
Слушая их, я чувствовал, что это место создано для политической сделки, а не для родственного бизнеса. По крайней мере, я видел, что граф так думал.
«Спроси меня об одном».
Граф, совершенно отбросивший привычные манеры обращения с ногтями, говорил высокомерно, как будто разговаривая с подчиненным. Это было нехорошее отношение, даже если бы к великому князю явился простой граф. Но Великому князю было все равно, и он просто слушал его.
— Трон — это то, что тебе нужно?
При словах графа великий князь решительно покачал головой.
«Мне нужен Валуа, потому что я не хочу».
Граф долго и молча смотрел на него, как бы наблюдая. Это был очень грубый поступок. Спокойная манера поведения эрцгерцога, не ощущавшего никакого напряжения или дискомфорта, ощущалась как разрешение графа прочитать у него все цифры, которые он мог прочитать.
Я тоже наблюдал за ним по-своему. и заключил
Когда я вышел из гостиной, был неопределенный час, около трех часов дня. Я даже не мог нормально питаться, потому что заранее подготовился. Клянусь, пригласить его в сад было проявлением незаинтересованности.
Было не время нормально обедать, поэтому я приказал ему сделать бутерброд с ингредиентами, от которых я чувствовал себя сытым, и пошел бок о бок с ним в сад, меньший, чем тот, что в поместье. Думая, что если бы я провел детство в таунхаусе, играть в прятки было бы неуместно.
Казалось, он ценил меня, а не цветы. В противном случае наши глаза не могли бы встречаться каждый раз, когда мы смотрим друг на друга. Немного нервничая, я чувствовал себя обязанным сказать что-нибудь первым. Вероятно, это не должна была быть тяжелая история.
«Екатерина… … ».
Даже несмотря на то, что это было на глазах у Великого Князя, который пытался дистанцироваться от нее, можно ли было так называть императрицу по имени? Помимо моих беспокойств, я думал, что в той истории, о которой она сейчас говорила, она была ближе к «Екатерине Артуа», чем к «Императрице».
– Герцог Артуа пытался посадить тебя на трон.
Даже если он и гнилой, говорят, что Артуа, семья императрицы, разделила часть герба с императорской семьей как вклад в основание страны, хотя семья семьи находилась в упадке. Можно сказать, что одна линия передачи тесно связана с легитимностью. Они явно намеренно держали свою старшую дочь Екатерину рядом с великим князем, который был ее ровесником, с детства.
— И император это знал.
"Точно."
Он хотел проглотить его своей силой. Император не был эксцентричным человеком, играющим сердцем своего брата, а скорее подлым и политическим деятелем.
Его блеск и безжалостность сделали его императором Сиериса, хотя он был половиной королевской семьи, рожденной служанкой. Если это так, то тот факт, что императрица неоднократно пытается создать с ним место, означает, что она еще не полностью стала личностью императора, а император, зная это, выказывает позицию просить великого князя сделать это, если он хочет попробовать. Великий князь понял, что окольный отказ уже не может быть ответом.
Но была одна загвоздка.
Если он пытался дать понять, что не собирается стремиться к трону, нужно ли ему быть Валуа? Разве он не был бы счастливее, если бы его поставили в пару с невинной и красивой молодой женщиной из корейско-американской семьи, о которой он даже не слышал в столице? Валуа призывали к осторожности, а не к уверенности.
Если он думал, что ему нужен забор, чтобы защитить себя от императора, даже имея за спиной огромные северные территории, он... … .
Он очень расчетливый и одинокий человек.
Я словно увидел источник одиночества, который все время был запечатлен на его лице. Я почувствовал странное чувство вины. За столиком в саду, куда они пришли, не найдя больше слов для продолжения, сидел пассажир, способный разом разрушить мрачную атмосферу.
«Это потому, что лицо человека — это еще не все. Все, что вам нужно, это уверенность! линейка! бог! хурма! Вы понимаете?"
«Барон красавец! У мисс Мариетт тоже высокие глаза. А на днях ты сказал, что не идешь на компромисс со своим лицом!»
«Хахаха, я знаю, что я тоже довольно хорошо выгляжу. Стыдно слышать это прямо перед тобой».
Опять же о лице. Разве этим малышам не надоело?
Доран Доран радостно разговаривал с Мариетт, Энн и мужчиной, которого она никогда раньше не видела. С каштановыми волосами, красиво растрепанными, и светло-карими глазами, которые казались золотистыми в солнечном свете, телосложение мужчины казалось таким же крепким, как у эрцгерцога.
Ты выглядишь немного старше... … Хорошо ли позволять детям тусоваться с мужчиной? Глядя на грустное лицо, я ничуть не почувствовал облегчения. Как только он собрался сделать шаг поближе, великий князь первым открыл рот.
"Вот, пожалуйста."
Затем мужчина вскочил с открытым лицом и направился ко мне. Мужчина поприветствовал великого князя под руки и сказал:
«Ваше Величество! Тебе удалось благополучно вернуться и не быть съеденным графом!»
Какого черта ты относишься к чужому отцу как к монстру... … .
Преувеличенное покашливание Мариетты было важнее, чем мой взгляд на нее. Он вел себя очаровательно и смеялся. Это теперь секрет? - сказал он любезно.
Слишком много людей не слышали этого, чтобы держать это в секрете.
Было очевидно, что не только я, Мариетта и Энн, но и слуги, которые приходили и уходили, чтобы навести порядок на столе и подать новую еду, резко остановились и проглотили смех. Слухи разойдутся в мгновение ока. Невозможно, чтобы каждый мог хранить секреты того, кто даже не является сотрудником.
Затем мужчина вежливо поприветствовал меня и заговорил со мной по-дружески, вероятно, заметив мой взгляд, который смотрел на меня с окровавленным лицом.
«Меня зовут Хлодвиг, вассал Вашего Высочества. Как сказала мисс Мариетта, вы очень красивая женщина. Кажется, Ваше Высочество влюбились, просто взглянув на портрет. В Лорен портреты знатных дам отвергаются еще до их поступления!»
Так что, даже если у вас есть уши, чтобы слышать... … .
Я хотел сказать что-то вроде дымохода, но было бы грубо с моей стороны сказать что-то, когда хозяин, Великий Князь, еще был. Да, по крайней мере Мариетт и Энн выглядят счастливыми. давай притворимся, что все в порядке Я быстро пошел на компромисс в своем сердце и открыл рот.
«Поскольку вы уже слышали вступление, я пропущу его. Мы будем часто встречаться в будущем. Пожалуйста, позаботься обо мне».
Когда я и великий князь сели, он тоже поспешно сел снова. Великий князь молча съел бутерброд, поданный слугой, как будто пришел только пообедать.
Я был очень голоден. не говори Было удивительно иметь возможность есть так быстро, не кашляя, не проливая и сохраняя изящную позу.
Хлодвиг оперся подбородком на лицо и посмотрел на эрцгерцога с улыбкой на лице. Я думал, что он больше похож на старшего брата младшего брата, чем на вассала. Я не была уверена, потому что рядом не было мальчиков, но моя интуиция подсказывала мне это.
«На первый взгляд кажется, что тебя называют бароном. Могу я называть тебя по имени?»
«Прошло немного времени после того, как я получил титул. Когда я слышу свою фамилию, почему я не слышу ее как свое имя? Я из простолюдинов.
Сосредоточившись на разговоре со мной, он сложил салфеткой бабочку и протянул ее Анне. Это было удивительно, и дети переговаривались между собой шепотом.
«Вам даже не обязательно проявлять уважение. Если ты подруга Его Высочества, то ты как мой хозяин».
Конечно, как дочери графа, для меня было правильным этикетом проявить к нему уважение, но другое дело, когда дело касалось великой княгини. Но эта помолвка обязательно когда-нибудь разорвется. Было ясно, что если бы он изменил свое отношение к окружающему в угоду великому князю, то повернуть его вспять потом было бы трудно. На самом деле, более того, это произошло потому, что я думал, что должен внести свой вклад, настолько же, насколько мой отец был груб.
«Я отпущу, когда захочу. Я думаю, сейчас еще слишком рано».
"Это так? Тогда я ничего не могу с этим поделать».
С грустным лицом он кивнул головой. У меня было с ним еще несколько случайных разговоров. Затем я встретился взглядом с Мариеттой, которая положила голову на руки, раскинутые рядом с ней, как чашечки, и подозрительно рассмеялась.
Ой, подожди.
ни за что… … Кто это?
У меня мурашки по коже. Кажется, тот «красивый мужчина, не бросающийся в глаза», о котором упомянула Мариетта, и есть этот человек. Хотя я и думал, что ее мерцающие глаза были такими милыми, словно из них собирались высыпаться порошок, смешанный со звездами и драгоценностями, я боялся, просто представляя, как мы могли исказить наш разговор до сих пор.
как насчет этого Я бы определенно отказался говорить о владельце. Я еще не Великая Княгиня. делать. Нет, ты бы подумал, что я дал тебе место? Я уверена, что он даже не подумал бы обо мне!
Даже если у вас есть ум, этого не должно быть. Даже если это отношения, которые на какое-то время будут связаны лишь на поверхности, знакомство с вассалом жениха. Вы не можете этого сделать.
В итоге я решил использовать средства, приготовленные ранее.
"Я хочу. Выпить чаю."
Стараясь, чтобы голос был как можно более мягким и сладким, я вытер носовым платком пересохший рот Великого Князя. Эрцгерцог посмотрел на меня с озадаченным лицом. Почему ты так на меня смотришь? Изначально это был контракт. Я решил быть смелым.
«Я думал, что Ее Высочество окончательно сошла с ума, но это не так!»
Кловис засмеялся и указал пальцем. Как, черт возьми, вассал мог так обращаться со своим господином?
Из-за шокирующей сцены казалось, что неуклюжий дым вот-вот взорвется, но я решил закончить действие как можно спокойнее, наполнив чашку великого князя чаем и вставив в нее слипшуюся, как драгоценность, палочку сахара.
Он развернул палку с лицом, которое, казалось, вернуло себе самообладание. — сказал он, проливая горло подслащенным черным чаем.
— Ты хочешь сказать, что не поверил мне?
Голос звучал даже томно, не говоря уже о гневе. Кажется, они оба были достаточно близко, чтобы услышать эти слова.
"Пожалуйста. Если вы скажете ваше высочество, поверьте, если вы поверите, это ваше высочество. Этот Кловис, клянусь, я не думал, что Ваше Высочество съело что-то не то.
Кловис говорил тихо, преувеличенными движениями. Великий князь слушал слова и просто опустил глаза, наслаждаясь ароматом чая. Мариетта и Энн молча захихикали.
В глазах Мариэтты этот человек казался лояльным, но не скучным, приятным, но не бездумным. Понимая только то, что это приятно и не скучно, я подумал, что щедрая оценка Мариэтты тоже основана на добрых чувствах.
Это было также потому, что она не показывала свою странно резкую сторону, когда имела дело с другими мужчинами. Я сказал это тонко и намеренно.
— Если подумать, Мариетта, разве тебе тоже не присылают немало портретов?
Энн говорила на шаг быстрее Мариетты, которая не решалась ответить.
"конечно. Портреты, любовные письма, это очень льёт. Я сожгу их всех!»
"Я это сказал?"
Мариетта выглядела испуганной. Энн поджала губы.
«Вы ненавидели это, потому что это была модификация с очевидными намерениями! Ой, конечно, мне это не очень понравилось. Было даже волнительно сжечь его!»
Я внимательно посмотрел в глаза Кловису. Я не думаю, что это проблема, что девчонки так разговаривают между собой, но его, казалось бы, легкий рот меня очень раздражал. Если бы их действия были сочтены обманом, некоторые посмеялись бы над ними, но большинство разозлились бы.
Когда он посмотрел мне в глаза, у которого, вероятно, было плохое выражение лица, он без колебаний улыбнулся мне. Затем он дразнил Мариетт.
«Кажется, не нашлось молодого человека с девичьим вкусом?»
Мариетта неуклюже подняла подбородок и гордо произнесла:
«Мои глаза немного высоко подняты».
Кловис от души рассмеялся и откинулся назад. Мариетта с красным лицом топнула ногами по полу. Он долго смеялся, как будто ветер проник в его легкие, и, грубо вытерев навернувшиеся на глаза слезы, обхватил руками щеки и игриво спросил.
«Я прохожу?»
Ага, понятно. Это шедевр... … . Мариетта была в растерянности, но ее слова были ясны.
«Хлодвиг — это нижний предел».
«О, какая честь».
Он ответил с яркой улыбкой на слова, которые я запуталась, были ли это комплименты или ругательства. Его обычное отношение к окружающим я читаю по его внешнему виду, который продолжает говорить как вода. Он очень хорошо знаком с общением с женщинами. Высказывание о том, что это было популярно, было, естественно, правдой.
Озорная улыбка и солнечный свет очень хорошо сочетались. Освежающая атмосфера, напоминающая летний лес. Другие женщины наверняка влюбятся в эту его часть. Думая таким образом, я продолжал наблюдать за ним, Мариеттой и Анной, которые весело разговаривали. При этом обеспечивая умеренную посадку.
Великий князь, казалось, наблюдал за мной. Взгляд, однажды окутавший тишину, жалил. Когда мы встретились глубокими глазами и взглядами, я даже почувствовал удивление. Эрцгерцог и Хлодвиг казались противоположностями, как тьма и свет, вода и огонь. Не знаю, смогу ли я поэтому еще больше держать его при себе.
Возможно, потому, что я видел, как он хорошо ест, я бессознательно продолжал наполнять тарелку великого князя и был поражен. Похоже, вы скопили немало, но ведь не заставляете себя это съесть, верно? В его равномерном невыразительном выражении лица еще не было ничего особенно разборчивого. Он аккуратно избавился от пирога с орехами пекан, который дал ему в последний раз, как будто ему было нечего накрывать.
Это было время, когда я ждал, пока слуга подаст мне освежающий мятный чай, потому что думал, что съел слишком много сладостей.
«Леди Аннет!»
Я увидел служанку, которая торопливо бежала, как будто ее ноги вот-вот подвернутся и упадут. Сегодня очень срочный день. Ребенок ахнул и открыл рот в тарабарщине, протянув руку прямо перед моими глазами.
"приходить!"
— Эм, где?
«Нет, это не то… … Приближается! Волшебник!"
Волшебник… … ах!
«Девушка без волос. Он Архимаг.
Ребенок задрожал и прижался ко мне. Я посмотрел на него, думая, что он ужасный человек, издевающийся над ребенком, который может быть даже старше внучки внучки его внучки. На его лице было сердитое выражение.
— Ты проделал весь этот путь, чтобы я играл с младшим братом императора? Дикая вещь.
Кловис попытался встать с ожесточенным лицом. Хотя он, очевидно, знал, что является непобедимым противником, он выглядел так, будто готов атаковать в любой момент. То, как он не оскорблял своего хозяина, безусловно, можно было считать лояльным.
Даже в этой кровавой ситуации я был странно спокоен. Мариетта потянула его за запястье и усадила. В отличие от графа, даже если бы он был неосторожен, он не смог бы усадить власть знатной дамы. Возможно, поняв, что за ним наблюдают молодые девушки, он умерил свой характер. Асил насмешливо посмотрела на Кловиса.
«Логотип сторожевой собаки сторожевой собаки».
В уголках его губ появилась злая улыбка. Я сказал это до того, как атмосфера снова стала кровавой.
«Если вы собираетесь оскорбить моего жениха, я издам праздничный приказ. Ты знаешь."
Он посмотрел на меня и возмутился бесполезным слугой, спрашивая, почему нет стула, на котором он мог бы сидеть. Хотя меня никогда не приглашали. Что вы имеете в виду, когда говорите, что льете воду на приятную атмосферу? Кроме того, история, которой мы с ним решили поделиться, была очень личной, поэтому не было смысла находиться в этой комнате.
Я тотчас же побежал и остановил слуг, спешивших приготовить ему место, и встал. Когда они вдвоем попытались уйти, Мариетта пришла в ярость, заявив, что никогда не сможет оставаться с ним наедине, но когда я сказал ей попросить место без меня, она неохотно осталась.
Асиль не отказалась и последовала за мной. Тот факт, что он пришел раньше, чем он сам сказал, должен означать, что ему предстоит рассказать важную историю. Это не я сожалел. Каким бы своевольным он ни был, в конце концов, у меня не было другого выбора, кроме как взять инициативу в свои руки.
Я повел его в библиотеку. Явной причины не было, но это было потому, что я чувствовал себя обязанным показать его туда. Как будто чем-то одержим.
Граф был бы заперт в своем кабинете, так что достаточно было воспользоваться гостиной, которая теперь была пуста. И все же я понял, что в моем поведении была странность, когда я открыл дверь библиотеки, где никого не было.
У Асила было торжественное выражение лица. Лицо его, свободное от высокомерия и раздражения, выглядело искренним, как у святого.
«Как и ожидалось, ты дочь Эллен».
Я чувствовал глубокую привязанность и отчаяние в его голосе. На этот раз я даже не смог ему сказать. Я не чья-то дочь. Я Аннет Это было слово, которое я не мог произнести тому, кто был пропитан печалью. На мгновение я решила побыть перед ним «дочерью Эллен».
Эллен. Каким человеком была твоя мать? Повезло ли ему, что он не смог ее сыграть, или нет, он не мог сказать.
Асил быстрым шагом подошел и остановился перед небольшой беспорядочной книжной полкой. Это была книжная полка, которую я пожирал весь день два дня назад. Он провел кончиками пальцев по небрежно сложенным стопкам книг. Это было осторожное, жалкое прикосновение, которое, казалось, вот-вот сломается.
«… … Эллен тоже была здесь.
Жаль, что я не смог посочувствовать тому, кто был погружен в воспоминания. Я молча ждал, пока он уйдет от волн печали. Это было время траура, которое затянулось почти на 20 лет.
Через некоторое время он пришел в себя и сделал неловкое лицо, которое ему не шло. Затем, как будто этого никогда раньше не случалось, он вытащил с книжной полки несколько книг и взял их в руки. Среди них «Основы магии» также были смешанными. Вы не собираетесь это читать здесь, вы уверены, что спрашиваете? Базовая книга? Я посмотрел на него с растерянным лицом.
«Я возьму это, так что убери это».
Он заставил меня так уверенно протянуть руку, что сложил на нее книги. Почти десять книг. Судя по его позе, владелицей маленькой книжной полки, должно быть, была его мать. Не было бы ничего хорошего, если бы она так отдала вещи своей матери. По крайней мере, ему нужно было получить разрешение графа. Я положил книгу, которую он мне передал, и положил ее обратно как следует. Он посмотрел на меня взглядом совершенно безумного человека. Разве ты не знаешь, что это ничем не отличается от твоих действий?
«Я не могу отдать материнские вещи по своему желанию. Если хочешь взять его, получи разрешение непосредственно от отца».
— Что знает этот граф?
Я не мог не прочитать в его словах неприязнь к отцу. Я просто выплевываю слова, которые приходят мне на ум, не фильтруя.
— Ты любишь свою мать?
"что?"
Его лицо было гротескно искажено. Ох, вы неправильно поняли. Облегчение… … Вам повезло? Тогда почему ты так ненавидишь графа? Какой странный человек.
«Живешь-живешь и слышишь все звезды. Скажите то же самое в Волшебной Башне. Лакеи-идиоты поднимут большой шум.
«Тогда почему ты жаждешь подарка на память от своей матери?»
Когда я спросил с сомнением на лице, он поднял брови и сделал усталое лицо. Как будто я наношу вред. Кто сейчас действует без дела? Он выплюнул это с трудом, с лицом, о котором было не очень приятно говорить.
"Это моя книга. Я знаю, что Эллен его украла, поэтому я верну его. В доме без волшебника это бесполезная вещь.
Моя мать, должно быть, оказалась более эксцентричной, чем я себе представлял. Это если сразу поверить словам Асила. Я потерял дар речи от шока, а Асил нервно вытащила книгу и протянула мне.
На этот раз я не мог его вырвать или отвергнуть. Он продолжал лепетать и хныкать. — осторожно спросил я с сожалением в сердце.
«Не возьмешь ли ты эту книгу со мной, когда я стану волшебником?»
Он широко открыл рот и посмотрел на меня.
Асиль закрыла глаза и вздохнула, как человек, терпящий что-то, затем через некоторое время протянула руку. Я нерешительно положил руку на свою белую сухую руку. Он крепко держал мою руку, словно тянул ее.
Это было резкое движение, как будто хищник, нашедший добычу, затаил дыхание. Причина, по которой я не стряхнул его сразу, заключалась в странном чувстве освобождения, передающемся через их соприкосновение рук.
В ясный день, ближе к вечеру, легкое освежающее ощущение, словно дышишь в широком пустом поле. Это было похоже на зависимость. Я невольно с силой сжал руку и наклонился к нему. Это короткий момент, но я подумал, что если бы я был в полном контакте с ним, то смог бы проясниться яснее.
"Будить."
"да?"
Вздрогнув, я отступил назад. Он смотрел на меня с недовольным выражением лица.
— Ты хоть знаешь, в каком ты состоянии?
Я понятия не имел. Когда я тупо смотрел на него, как пьяный, он глубоко вздохнул и рвал мои аккуратно уложенные волосы. Ее волосы, заколотые в хвост, упали ей на плечи. Мне понравилось, хотя я знала, что это будет грязно. Это было странно.
«Даже Эллен не была такой».
«Не знаю, не понимаю ли я. В чем дело?
Он попросил у меня ручку и бумагу. Они сидели бок о бок перед маленьким столиком в библиотеке, тупо глядя на чистые корешки бумаг, сваленных в кучу, чтобы их выбросить.
Он нарисовал бочку небрежными линиями.
«Итак, это твое тело».
Я кивнул и прислушался. Он продолжил свое объяснение.
«Нормальные люди именно такие. Или, может быть, он обладает магической силой или маной, столь же незначительной, как ноготь. Оно ничего не делает, а даже если и сделает, то не приведет к кардинальным изменениям. Но ты другой».
"как?"
Сверху бочки он нарисовал что-то вроде тканевого мешка. И примерно половина ствола была выкрашена в черный цвет.
«Ты — маленькая чаша, но ты продолжаешь создавать магию внутри вот так. Давайте представим себе магическую силу как порошок. либо сахар, либо соль. Ты сделаешь это сам».
На этот раз я нарисовал ведро с водой, наклоненное над бочкой. Возможно, он пытался выразить падение каплю за каплей, а не холодное литье, несколько маленьких кружочков, которые я нарисовал, казались мне какими-то милыми.
«Напротив, мана — это сила, которая черпается извне и используется, но сила, которую природа накопила за долгое время, накапливается внутри вас и используется. Это как вода. Растворится ли порошок при контакте с водой? это нормально Чем выше концентрация, тем сильнее магия.
Слушая доступное и спокойное объяснение, я почувствовал, что он неплохо преподает. Я слышу это очень спокойно, без привычной резкости. Возможно, ее мать была его ученицей. Это воображение близко к догадке, но когда вы думаете об этом таким образом, все кажется правильным.
«Здесь есть проблема. Даже если вы ничего не делаете, это такое количество маны, с которым вы не сможете справиться, используя только ту ману, которая поступает, но сама ваша мана обладает уникальным свойством».
Когда он держал меня за руки, меня охватило то же приятное чувство освежения. На этот раз я смог побороть желание наброситься на него. Естественно, мне пришлось закусить губу, но это было лучше, чем действовать.
Графиня Янг Э нападает на архимага в библиотеке! Было ясно, что такая женщина не появится даже в популярных романах.
"Как вы себя чувствуете?"
Я сказал это с небольшим чувством собственного достоинства.
«Это освежает, как будто находишься в открытом поле».
"Полагаю, что так."
Он глубоко вздохнул и отпустил руку. Когда я взглянул на него с сожалением в сердце, я сжал кулак и спрятал его за спиной, чтобы вообще не мог его поймать.
Кроме того, моя самооценка была задета. Я не хочу прикасаться к тебе, потому что ты мне нравишься.
«Твоя магическая сила слишком дружелюбна. Вплоть до преобразования маны в магическую силу и накопления ее. Если вы волшебник, который хорошо извлекает ману, это нормально. Скорее, это то, за что стоит быть благодарным. Это значит, что ты можешь использовать магию, превосходящую твои первоначальные способности».
«Это значит, что у тебя есть талант».
«Что, на данный момент? … … Нет, сейчас проблема не в этом».
Когда он слегка покачался в воздухе, из воздуха появилась прозрачная чашка. Я нечаянно протянул руку, но не коснулся ее. Казалось, это фантастическая магия, о которой я только слышал. Вскоре белый порошок медленно поднялся в чашке. После того, как порошок, мелкий, как мука, был заполнен, оставив лишь крошечное пространство, он хлопнул двумя пальцами вместе, и капля воды упала сверху.
Это было слишком реалистично, чтобы его можно было трогать. Вместо того, чтобы смешиваться с каплями воды, поверхность была покрыта порошком, который вращался и проникал на очень небольшую площадь. Глядя на него издалека, казалось, что невозможно узнать, что в него попала вода.
"Это вот так. Понятно?"
"Я понял. Я не знаю, имеет ли это какое-либо отношение к тому, что я чувствую, когда прикасаюсь к тебе».
Он поджал губы и сказал с ухмылкой.
«Я волшебник, проживший долгое время и постепенно увеличивавший размер чаши. Единица маны и магической силы отличается от вашей. Это ничем не отличается от присутствия рядом с вами комка очищенной и сконцентрированной силы. Так что, если ты будешь рядом со мной, ты украшь мою ману. Чтобы вернуть твои силы в норму.
«ах… … ».
Я не украла его специально, но когда я нахмурилась от чувства вины, он захихикал и погладил мои растрепанные волосы.
«Как вы думаете, если дать немного ребенку, это повлияет на меня? Это хорошо для тебя, а для меня это хорошая сумма, которую я могу выбросить».
«… … Я не думаю, что кто-то был бы рад, если бы его вещи были украдены, какими бы маленькими они ни были».
При моих словах он широко открыл глаза и задумался. Подумав некоторое время и не ответив, он заговорил слегка приглушенным голосом.
"Да, ты прав."
На его лице появилось некоторое облегчение. Я не знал почему, но подумал, что было бы удачей, если бы я снял с него хотя бы малейшее бремя.
Он сказал, что ему пока нужно кое-что уладить, поэтому я сначала отложу свое становление волшебником. Я никогда не просил его учить меня, но было немного забавно видеть, как он естественным образом думал о предпосылке обучения самому. Я не хотел ее обидеть и был бы признателен, если бы она научила меня, поэтому не стал указывать на это.
А если интерес проявлял другой волшебник, кроме него самого, его просили притвориться, что он ничего не знает в течение длительного времени. Он не объяснил почему, но я кивнула, чувствуя, что он не скажет мне ничего обидного.
Мы сидели бок о бок, прислонившись спиной к маленькой книжной полке, хотя столы и стулья у нас были неплохие. Это была всего лишь поза, чтобы поделиться маной, но если бы другие увидели это, это выглядело бы как дружеский любовник.
— Твоя мать была хорошей ученицей?
Я выложил вопрос, который пришел мне в голову, но он был не таким уж любопытным.
«Если все хорошие ученики в мире умрут, ты можешь стать хорошим учеником».
Это был спокойный, томный голос. Но альмаенг-И именно такой. Было лишь несколько вопросов, которых у меня не было.
— Думаю, тебе это понравилось больше.
«Это красиво. Чертова сука.
Слова были грубыми, но любовь все еще была. Чтобы сдержать смех, я отвлек внимание. со слегка вьющимися волосами. Он не выказывал никаких признаков неприязни или неприязни, пока не развязал свободно завязанную веревку, аккуратно заплел ее и не перевязал ленточкой.
«Разве она не была хорошей матерью?»
Я покачала головой в ответ на его внезапный колющий вопрос.
«Ты умер не потому, что захотел. Неплохая мать.
Он сжался, как будто кто-то ударил куда-то острым предметом, а затем слабо пробормотал.
"хорошо. Тогда ты был неплохим учеником».
Он нежно похлопал его по подавленной спине, словно пытаясь его успокоить.
Я понимаю его печаль, но мне жаль, что я не могу разделить ту же печаль. Он любил ее гораздо больше, чем я, ничего не помнивший о своей матери. Вес, заданный ее именем, должен был быть другим.
Его спина дрожала. Дело не в том, что она плакала. Это была дрожь без эмоций, словно дрожь от холода. По крайней мере, на поверхности. Чувствуя сожаление по поводу его решительного появления, я подхватил его на руки и обнял. Он наклонился надо мной и положил голову мне на плечо. Я хотел увидеть, как он плачет. Это был не садизм. просто я... … .
В этот момент без всякого предупреждения дверь библиотеки распахнулась.
«Сестра, почему прошло так много времени… … Эм-м-м!"
Именно Мариетта появилась как раз вовремя.
Интересно, хватило ли у человека, который дрожал в его руках, энергии справиться с этой энергией? Выражение лица Мариетты становилось все более и более искаженным, пока она держала ее, не в силах отпустить тревожное сердце.
«Ты заманил мою сестру, ты, кошачий вор!»
Асиль не ответила и придала силы руке, которая меня держала. И очень, очень мало шептал мне на ухо.
— Можем ли мы его выгнать?
Если бы это было так, я бы не пришёл в таком виде... … .
Когда я посмотрел на Мариетту с озадаченным сердцем, девочка топала ногами и выражала свои чувства всем телом. Нетрудно было прочитать заявление врача о том, что если бы он не упал сразу, то вмешался бы и удалил его.
В конце концов, мне ничего не оставалось, как осторожно оттащить его. Его глаза встретились на близком расстоянии, и у него было выражение лица обеспокоенного ребенка. Повезло, что следы меланхолии почти стерлись.
Возможно, почувствовав, что его настроение ухудшилось, в отличие от обычного, Мариетта больше не стала с ним спорить. Или, может быть, он удовлетворился просто произнесением слова «вор»… … .
— Гость умер?
"Недавно. Мне было жаль, что я не смог попрощаться с сестрой, потому что мне было чем заняться».
— Тогда тебе тоже следовало отдохнуть в своей комнате.
Это означало, что нет необходимости приходить сюда, но у Мариетты было растроганное выражение лица, как будто она прочитала это только из беспокойства. Не то чтобы у меня не было повода для беспокойства, но меня мучила совесть.
«Его Высочество Великий Князь продолжает избивать меня с видом, будто просит отдать сестру, нет… … Мне было очень страшно, потому что я смотрел! Ух, любимый».
Я помнил глубокие глаза эрцгерцога даже тогда, когда они были особенно острыми и не содержали особого смысла.
— Я бы не стал слишком заморачиваться.
«Я не знаю, потому что моей сестры не было со мной! Еще спросите Анну. У меня уже тридцать дырок на лице!»
Мариетта, продолжая ворчать, достала из-за пазухи белоснежный конверт, украшенный сусальным золотом.
«На самом деле, я пришел сюда, потому что хотел быстро показать тебе это».
"Что это?"
"Что? Это приглашение Ее Величества!»
Когда я собирался передать его, из-за моей спины вытянулась рука и схватила конверт.
«не уходи».
Голосом, полным раздражения, Асил попыталась разорвать конверт. Мариетта весело рассмеялась над Асилом.
«Разве ты не глупый? Без этого никак нельзя! И я уже прочитал содержание.
Асил схватила голову Мариетты сверху своей большой рукой. Грубые движения рук, казалось, имели дело с мальчиком. Как ты мог так обращаться с чужой сестрой? Когда я посмотрел на него с обидой, он заметил его взгляд, неловко убрал руку и почесал затылок. Лента, удерживавшая ее волосы, соскользнула и зацепилась за край.
«Даже если я попытаюсь быть вежливым перед сестрой, уже слишком поздно».
Мариэтта, говорящая торжествующе, не выглядела ни шокированной, ни обиженной. Хотя ко мне никогда и никто так не относился. Все, что она сделала, это разозлилась на растрепанные волосы и полностью выдернула шпильки, которые вот-вот выпадут. В руке, сжимавшей булавку с заостренным концом, я почувствовал, что ребенок думает заколоть Асила. Несмотря ни на что, ты не можешь резать людей. Чувствуя себя неловко, я взглянул на нее, глаза Мариетты встретились, и она широко улыбнулась.
«Где это место?»
– нервно спросила Асил. Через некоторое время ответила Мариетта.
«Вы сказали, что собираетесь показать мне лабиринт садов. Потрясающе, правда?»
«Отлично, все… … ».
На лице Асила было непонимание, но, честно говоря, мне было интересно. Сад поместья Валуа тоже был довольно большим и имел сложную структуру, но даже если вы заблудились, то безоговорочно можно было выйти на улицу, если идти по прямой. Это означает, что вы никогда не были в лабиринте, который создавался целеустремленно. Хоть я и не знал, о чем думает императрица, я не мог послать Мариетту одну.
Потому что это приглашение... … Я чувствовал, как на меня смотрят взгляды, продолжая думать об оправданиях. Разумеется, обладателем взгляда была Асиль.
"Вы собираетесь?"
"да."
Вопреки колебаниям, ответ последовал незамедлительно. Он выглядел недовольным, но посмотрел на меня с страдальческим лицом и затем кивнул.
«Я ничего не могу с этим поделать. идти."
«Почему ты поднимаешь шум из-за действий твоей сестры? Без каких-либо отношений!»
«Если ты чего-то не знаешь, молчи».
Когда Мариетта пристально посмотрела на него, он сказал это с насмешливым смехом, который задел его гордость.
«Он кандидат в мои ученики».
"Извините? Кто тебе нравится? сестра!"
Ребенок посмотрел на меня острыми глазами. Вероятно, он хотел, чтобы вы это отрицали, но я мог дать вам только один ответ.
"Это правда."
Когда я притворился максимально спокойным, ребенок надул щеки. Асил удовлетворенно посмотрела на меня и положила руку мне на плечо. Общение с ним было неприятным, потому что он не чувствовал себя отвергнутым. Он даже не сделал вид, что слушает меня, когда я твердо посоветовал ему не вступать в такой физический контакт на улице.
***
Неужели все жители столицы такие нетерпеливые? Как великий князь, пришедший неожиданно, так и императрица, приславшая приглашение войти во дворец уже на следующий день. Мы с Мариеттой вошли во дворец в растерянности.
Прошел всего второй день со дня дебюта. Служанки императорского дворца почти не ощущали жизненную силу служанок Валуа. Это было торжественное лицо, которое, казалось, не произнесло ни одного бесполезного слова.
Мариетта крепко сжала мою руку с заметно напряженным лицом. Это мне действительно приходится нервничать. Аннет, которая якобы заняла позицию, что ее возлюбленного увезли. Однако, увидев рядом с собой запыхавшегося ребенка, она не настолько нервничала, чтобы почувствовать себя отдохнувшей. Скорее, я думал по-другому.
Почему Асил не одобрил наш вход во дворец? Это напомнило ему, как на балу подарили императрице маску. Вы ненавидите Императрицу? Человек, у которого, кажется, крепкие нервы, и которого он ненавидит. Я не выглядел таким уж плохим человеком.
"Сюда."
Горничная протянула руку и указала в одном направлении. Увидев, что они остановились, показалось, что дальше внутрь пропустили только нас. Я двигал ногами одним сердцем до такой степени, что был взволнован.
Среди дорог, которые вели во многих направлениях, я почувствовал желание свернуть на другую дорогу, даже когда направился к месту, указанному фрейлиной. Не то чтобы у меня была уверенность, что я не заблудлюсь. Фрейлина, остановившаяся, как будто была проведена невидимая линия, вздымалась от удивления и просила ее не идти этим путем.
У меня не хватило смелости запустить его самому и посмотреть. Я шел прямым шагом, не отклоняясь ни на дюйм, и вскоре появилось пространство, окруженное круглой стеной. Императрица срывала лепестки с гнилой розы, а затем, почувствовав наше присутствие, широко улыбнулась и повертела телом.
«Два новых цветка нашли сад».
Я смотрел на лепестки, смятые и упавшие к ногам императрицы. Возможно, это было сказано без глубокого намерения, но мне показалось, что он выражал свое намерение, что вы могли бы сделать это именно так, если бы постарались.
Возникла слабая реакция.
Императрица уткнулась в приготовленное сбоку роскошное кресло и села. Это было роскошное кресло, похожее на трон. Кроме того, здесь не было обшарпанных деревянных стульев, так что нам ничего не оставалось, как стоять на месте. Это выглядело неподходящим для приема гостей. Это было неуважение, которое только смутило, но он открыл рот, притворяясь спокойным.
«Две дочери Валуа встречают мать империи».
Она поджала губы и улыбнулась. Это выражение не соответствовало красивому лицу.
«Я, у которой нет детей, стала матерью».
«… … С того момента, как она стала императрицей, она является матерью всех людей».
императрица Она говорила вяло и хихикала. Мариетта рассеянно перевела глаза и посмотрела на меня и на нее. Я не единственный, кто это чувствует. Это дешевая атмосфера даже снаружи? Ты выглядела такой счастливой на выпускном. Разве он не смеялся, потому что был счастлив?
Она протянула ко мне руку, словно собираясь подойти ближе. После секундного колебания я опустился на одно колено и сел у ее ног, как рыцарь по отношению к своему господину, и посмотрел на ее холодное лицо. Ее рука нежно прикоснулась к моей щеке. Издалека, где их носы почти соприкасались, она говорила, как будто пела.
«Благодаря вам мои расчеты совершенно неверны. Как вы возьмете на себя ответственность?»
Мне пришлось притвориться, что я не понимаю, и отказаться от притворства. Даже если это не было добровольно, мы с ней теперь политические оппоненты.
Она хочет сделать великого князя императором. Я помогаю великому князю, который не собирается попадать в ее лапы. Оно в равной степени было на его стороне, но направление движения было совершенно противоположным.
Даже зная, какое у него эго.
«Хочешь, я посчитаю, не показывая ладонь?»
Прозвучал холодный ответ. Я не мог нормально дышать, потому что она ничего не сказала и не оставила меня. Переносить это становилось все труднее и труднее, поскольку к ощущению угнетенности добавлялось поверхностное дыхание. Я смотрел на аккуратное невыразительное выражение лица и не мог прочитать свои мысли.
Звук неторопливых шагов прорезал напряженный воздух и приблизился. Невыразительное выражение лица императрицы было нарушено. С испуганным лицом она оттолкнула меня и встала. Больно не было, потому что меня не толкнули слишком сильно, но, сев на пол, я оглянулся в растерянности.
— Рен, почему ты здесь?
Настойчивый голос императрицы был незнаком. Мужчину поймали за руку. Позвонил Рену, он мягко улыбнулся, оттащил ее и подошел ко мне. Я посмотрел на его вежливо протянутую руку и лицо, затем меня послушно поддержали и встали.
"Эм-м-м!"
Мариетта, которая все это время молча наблюдала, расширила глаза и указала на него. Он наклонил голову с растерянным выражением лица.
— Вы меня знаете, леди?
«Если знаешь, то знаешь, а если не знаешь, то не знаешь… … ».
Даже императрица сделала озадаченное лицо от двусмысленного ответа.
Со спокойными седыми волосами и сине-фиолетовыми глазами он был обладателем незаурядной внешности, которую могла заметить Мариетта. Глаза, похожие на сон, с мягким впечатлением, как акварель. К этому добавилась приятная улыбка, создавшая неповторимую атмосферу. Он примерно такого же роста, как Асил?
Его неторопливая манера поведения казалась чрезвычайно аристократической, но на нем был грубый костюм и темный фартук. Если точнее, то это была одежда садовника.
«Я говорил тебе сохранять спокойствие сегодня, но мне жаль, что ты вышел сам. Меня вывели и выбросили... … ».
Он заявил, что его действия были преднамеренными. Это было очень обидно и странно, но императрица даже с серьезным лицом кивнула в знак согласия. И это тоже с очень сожалеющим выражением лица.
Итак, какова истинная личность этого человека? садовник? или нет… … Любовник, спрятанный императрицей? Глядя на внешний вид, я почувствовал себя ближе к последнему. В солнечном свете его глаза выглядели почти лазурными. Это был такой яркий цвет, что он привлек мое внимание.
Если вы хотите узнать других, вам нужно сначала раскрыть себя. Проделав простой расчет, я вежливо поклонился человеку, который мог быть простолюдином.
"рад вас видеть. Я Аннета, дочь графа Валуа».
Он поспешно выгнул спину. В этом жесте в первую очередь чувствовалось дружелюбие, а не раболепие.
«Ваша леди не в состоянии проявлять такое уважение. Пожалуйста, зови меня Рен».
Императрица сузила глаза и пристально посмотрела на меня.
Увы, если бы он действительно был любовником императрицы, я бы выглядел в ее глазах лисой. Она стала подлой женщиной, которая соблазнила своего бывшего любовника, а затем попыталась соблазнить и своего нынешнего любовника. Смешно было даже оправдываться тем, что я не собирался этого делать, поэтому я решил впредь проявлять к нему сухое отношение.
Прежде всего, в качестве первого шага я попытался ответить, изменив свои слова другим пользователям. Но рот не оторвался. У него был уникальный дух, к которому нельзя было относиться как к подчиненному. Даже в такой неуклюжей одежде. Когда ответа не последовало, он закончил разговор легкой улыбкой и повернул голову к императрице.
«Итак, ты издевался над этими дамами?»
Императрица улыбнулась, как будто ничего не зная, и бесстыдно обратилась к нам с вопросом, уклонившись от него.
— Ой, я тебя побеспокоил?
Вот что значит быть отвратительным. Собираешься ли ты продолжать звонить мне так в будущем, чтобы меня утомить? Я уже дышал от усталости. В это время Мариетта подняла правую руку и оживленно ответила.
"да! Особенно моя сестра!»
Мое внимание привлекли императрица с ошеломленным выражением лица и седовласый молодой человек, который подавил смех. Когда он, наконец, остановился после долгого смеха, все более красноватое лицо императрицы стало красным, как спелый помидор.
Мариетта торжествующе посмотрела на меня. Этот взгляд, казалось, просил похвалы. Хотя императрица наблюдала за этим, он даже не смог погладить ее по голове за то, что она сказала, что он хорошо поработал.
— Как вас зовут, юная леди?
Было очень приятно услышать голос, в котором не было смеха. Пушистое и освежающее ощущение. Казалось, слова «мир» превратились в голоса. В конце концов, живой голос Мариетты продолжился.
«Это Мариетта Валуа, Рен!»
Он говорил более дружелюбно, чем когда здоровался со мной.
«Приятно познакомиться, мисс Мариетт. Наше Величество, должно быть, озорно и удивило нас.
"крапивник!"
Императрица срочно заблокировала его слова. Он спокойно посмотрел на меня и просто освежающе улыбнулся.
«Вообще-то, ты сказал, что должен был позвонить сегодня весь день вчера. Всегда тихо, когда нет событий. Это секрет?»
Перед вами стоят вечеринки, что вы можете сделать, кроме как сохранить это в секрете? Внешний вид императрицы, проявлявшей беспокойный настрой, но не способной его остановить, был неоднороден.
Эти двое казались равными. По крайней мере, императрице было ясно, что она не собирается его искоренять. Что касается того, какие расчеты были сделаны, императрица подняла подбородок и говорила гордо.
«Стоит увидеть, как он не теряет духа».
Я робко обдумывал, как ответить, затем слегка опустил голову. По своему обыкновению императрица сорвала еще одну розу и слой за слоем снимала лепестки, начиная с внешней стороны. Увидев это, Рен сказал с грустным лицом.
«Ты снова беспокоишь цветы».
Императрица с сожалением остановила руку, но она уже раздавила больше половины. Я думал, что причина, по которой кончики ее пальцев были исключительно красными, заключалась в том, что она каждый день прикасалась к цветам. Мариетта внимательно посмотрела на кончики своих пальцев, чтобы убедиться, думает ли она о том же самом.
«Там много цветов, верно?»
«Если вы соберете его таким образом, вскоре его можно будет разрезать пополам».
Правильно ли было судить по одежде? Он был больше похож на учителя, чем на садовника. Не каждый был учителем только потому, что увещевал других. Кажется, они примерно моего возраста, но действительно ли это особый случай, как у Асила?
В тот момент, когда я внимательно рассмотрел это, я осознал один факт, который не заметил, потому что мои глаза в первую очередь были обращены на мою внешность. Следы болезни были заметны на его бледном лице. Глаза были слегка красными.
Если подумать, это были предположения, то казалось, что здоровому человеку придется обходиться без сна около трех дней, чтобы у него появился такой цвет лица. Глядя на его пересохшие губы, я задавался вопросом, есть ли у него еще небольшой жар.
— Не лучше ли пойти и отдохнуть?
Когда я осторожно пригласил его, он улыбнулся с обеспокоенным выражением лица.
«Значит ли это, что этого не может быть… … ».
Когда я посмотрел на императрицу застенчивым взглядом, упрекая ее в плохом обращении с подчинёнными, она впилась в меня взглядом, не скрывая своего неудовольствия.
«Почему ты так выглядишь? Если у тебя есть претензии, скажи Асилу».
Всплыло неожиданное имя, и я смутился. Реакция Мариетты была быстрее моей, которая не решалась спрашивать.
— Почему Асил здесь?
Всё-таки перед ней вроде бы она всегда проявляла уважение, но по тому, как она тут же разразилась словами, что не смотрит, было понятно, что она думает об Асиль. Именно взгляд ее глаз показывал ее враждебность по отношению к императрице, которая только что прогнала меня, и теперь я почему-то почувствовал товарищество.
— Ты ответишь мне, если я пойду и спрошу? Когда вы спросите, спросите, как долго это будет продолжаться?»
Ты казался дружелюбным. — добавила императрица, и Мариетта вскочила и махнула рукой. Это был взгляд искреннего недовольства.
«Как можно дружить с таким человеком! Грубить, высмеивать странные вещи... … Сколько часов ты издевался надо мной из-за того, что я потерял сознание?
— Ты сказал, что потерял сознание?
Императрица широко открыла глаза и громко рассмеялась. Я встретился глазами с Реном, на лице которого было озадаченное выражение. Должно быть, у меня было такое же выражение лица.
— Как ты потерял сознание?
«Меня ударили по голове. Оно более скрытное, чем тот человек.
Мариэтта, говорившая напыщенно, продолжала ворчать, не уставая. Почему ты дергаешь себя за волосы, почему ты разговариваешь уткнувшись в лицо, я бы хотела, чтобы ты перестала называть меня девчонкой... … Я кивнул головой и прислушался, потому что это были разумные слова. Императрица с большим интересом выслушала рассказ ребенка, а Чоннэ крепко сжал ее руку и зажег чувство товарищества. Это был момент, когда я лично убедился в том, что поговорка «враг врага – друг» не зря.
Когда две женщины, смеясь и взволнованно глядя на позор Асила, перешли к теме: «Я бы не смогла сблизиться с ним, если бы он не был таким же чудаком», я почувствовал себя очень странно. Даже я, чувствующий себя рядом с ним, чувствую, что стал чужим человеком.
Поначалу они даже не хотели скрывать, что намеренно создали устрашающую атмосферу, поэтому отошли от середины и сели вокруг стола. Процесс был настолько естественным, что я был еще больше сбит с толку.
Вы переезжаете? это так! ты пьешь чай? это так! Ты принесешь мне сладости? Сливочное печенье! Мариетта, сумевшая приспособиться к отношению императрицы и даже выполнить ее просьбы, совершила чудо.
Мариетта выглядела искренне счастливой, когда ела миндальное печенье. — прошептал Рен мне, который слушал, не вмешиваясь.
"Вам скучно?"
Я медленно покачал головой. Даже если это не очень желательная тема, это потому, что приятно просто послушать приятную беседу. Хотя голова у меня гудела.
Он кивнул головой, по какой-то причине показывая выражение сожаления. Возможно, он пытался что-то предложить. Пока я обращал на него внимание, думая, что сожалею о неосторожности, императрица тотчас же спросила меня, как возникла эта история.
«Что ты можешь сделать, чтобы эта Асил вела себя как котенок?»
это котёнок Когда я посмотрел на Мариетту, задаваясь вопросом, о чем, черт возьми, она говорит, Мариетта наклонила голову и сделала вид, что не понимает, почему она смотрит на меня. Даже если вчера они неправильно поняли, они казались очень твердыми.
«Я просто вел себя нормально. Немного странно, но есть вполне нормальные углы... … ».
«Это немного странно».
«А где нормальный угол?»
Они вдвоем схватили лошадь за хвост и повезли меня.
«Я не смогу Рано или поздно Асил тебя съест.
"Верно? Как ты взволнован, ну, есть что-то в том, чтобы обнять сестру и попросить ее выгнать меня!»
Это не совсем неправильно, но... … Знаешь, сейчас это звучит довольно искаженно, Мариетт?
— Ён-э, кажется, ты даже не стал проводить церемонию помолвки и начал с любовницы? Северу будет больно.
Слова императрицы были резкими. Темно-синие глаза пристально смотрят на меня. Это был глаз, который не терпел ускользания. Пальцы ног были холодными.
"Его Величество... … ».
Если ци здесь подавлена ​​и скатится в неопределенное место, это доставит неприятности даже эрцгерцогу. Я плотно закрыла глаза и гордо выдавила в его присутствии прозвище, которое никогда раньше не называла.
— Сев не будет останавливаться на таких пустяках, Ваше Величество.
Мариетта посмотрела на меня со счастливым лицом.
Боже мой, где младшая сестра, которая радуется, когда старшая сестра гордо заявляет о своих ножках? На обратном пути я подумал, что надо как следует объяснить. Конечно, ту часть, которая не должна быть раскрыта, нужно умело скрыть. Если бы она сказала, что ее помолвка с великим князем была ложью, чтобы прояснить недоразумение, все пошло бы не так.
Казалось, императрица поправила свою оценку меня, сказав: «Я веселее, чем выгляжу». Поначалу она была «политической молодой девушкой с хорошим лицом». Ни один из них не чувствовал себя очень близким к сути, но к счастью, она, казалось, изменилась к лучшему. Я не знала, почему рейтинги поднялись из-за того недоразумения, что он держал свою возлюбленную отдельно, потому что недостаточно было забрать бывшую возлюбленную.
Прошло довольно много времени. Нам пришлось уйти, потому что было назначено время встречи. Я не мог понять, почему она осмелилась приветствовать официальных гостей в уединенном уголке глубоко в саду.
Создадим кровавую атмосферу, срывая розы на глазах у неизвестного человека? Это был момент, когда я поздоровался и обернулся, думая, что, возможно, было бы весело просто посмотреть на это издалека.
Внезапно императрица вызвала меня.
"Молодая леди."
Когда он повернулся на пол-оборота к ней лицом, императрица прикрыла рот растроганным лицом. ух, ух... … да?
— Рен, ты видел это? Ты видел это?"
Она похлопала его по левой руке, надеясь, что он согласится, но он, похоже, тоже не понимал, о чем говорит Рен. да да Я не знаю, что это такое, но с тобой все в порядке. Это была просто такая улыбка.
Независимо от того, говорила или нет, императрица говорила.
— А нельзя ли проехать еще три круга?
Я все больше и больше не мог понять ее мыслей и намерений. Крутиться на месте не представляет особой сложности.
"Могу я спросить, почему?"
Она колебалась, краснея. Это было изменение отношения, которое сделало невозможным поверить в то, что несколько часов назад он был человеком, у которого была охотничья позиция.
«Я живу в столице всего 25 лет и впервые вижу человека, который не теряет осанку, пока не обернется… … ».
Мне хотелось грандиозно заявить, что я ни разу не покидал столицу с самого рождения. Когда я не смог стереть ошеломленное выражение лица, она добавила слово за словом. Даже учитель этикета, который учил его с юных лет, не был таким. Он сказал, что исправлять осанку в молодости было настоящим адом.
В конце концов это привело к вопросу о том, какие учителя этикета были в Валуа. Рен защищал ее, говоря: «На Ваше Величество было такое бремя с тех пор, как он был молод, поэтому, пожалуйста, поймите».
Чувствуя себя сбитым с толку, он рассказал, что его обучал тот же учитель, что и Мариетта, в поместье, и что он не был уверен, что отличало его от других людей. Из-за настойчивой императрицы мне пришлось трижды обернуться по ее просьбе и покинуть сад, как будто я убегал.
Я всегда шел в быстром темпе Мариетт, но теперь Мариетта позвала меня по имени и побежала за мной.
«Сестрица, пойдем вместе!»
В конце концов Мариетта взяла меня за руку. Выпрямившись, я глубоко вздохнул и очистил разум. Даже в присутствии родителей я никогда не показывал эгьё, не говоря уже о флирте, так что, черт возьми, я делал? Это не имело большого значения, но для меня это было большое событие.
Однако из-за этого она не могла продолжать выглядеть растрепанной перед братом, поэтому поспешно попыталась восстановить самообладание.
«Я не должен был этого делать, если бы мне это не нравилось».
Мариетта, которая всегда была похожа на ребенка, уязвила меня своим немного взрослым поведением.
«Я не ненавидел это. Просто я не привык к такому интересу... … ».
— Тогда давай поувереннее откроем сундук. Разве это не та же самая поза, что и в учебнике, которую нельзя увидеть даже в столице?»
— Этого я действительно не знаю.
Из моего рта вырвался вздох. Он провел рукой по покрасневшему лицу. Конечно, это не имело такого большого эффекта, как гвозди.
Он был погружен в хаос, даже не замечая, что вокруг странно захламлено. Мариетта терпеливо ждала, пока я вернусь в нормальное состояние. Он быстро заметил, что то и дело останавливался во время ходьбы и подбирался под ноги.
В конце концов, полностью выйдя из хаоса, только тогда люди стали приходить и уходить в спешке. Мариэтт, должно быть, уже знала об этом, и как только мой темп вернулся в норму, она сразу же спросила.
"Что происходит?"
"Я знаю."
Вероятно, это был не тот вопрос, на который я надеялся получить точный ответ. Я не могу никого удержать и спросить, так что, наверное, мне просто хотелось поговорить. Я обратил внимание на суматоху. Я сразу понял, где находится центр.
Гордо идущий седой император и стоящий рядом с ним мальчик... … . Платиновые волосы, голубые глаза и рост, который на туфлях казался немного ниже, чем у Мариетты. Если не считать того факта, что он выглядел слабым, это, вероятно, был Ноэль де Артуа, герцог Артуа, который выглядел в точности как императрица Екатерина.
Еще до того, как он был готов поклониться, император приблизился большими шагами.
«Это кто-то. Дамы Валуа?
Я поспешно поздоровался с вами.
«Две дочери Валуа встречаются с повелителем империи».
Мариэтта несколько неуважительно склонила голову и посмотрела на императора горящим взглядом. Император облизнул ребенка, затем потерял интерес и обратил свое внимание на меня.
— Ты сказала, что помолвлена ​​с моим братом?
Для него было обычным и естественным интересоваться помолвкой младшего брата, но в его словах было явное намерение сдержанности. Никто не может не заметить кровавый воздушный поток, который так открыто распространяется. Я видел, как маленький герцог нервно стоял рядом с ним. Лучше рассказать эту историю в одиночку. Какого черта ты делаешь с ребенком рядом с тобой?
«Я хотел бы обсудить детали в тихом месте, Ваше Величество. Это очень личное».
Когда я осмотрительно сообщил о своем намерении попросить о частной встрече, Мариетт сжала крепко державшие друг друга руки. Император посмотрел на меня с интересным выражением и кивнул головой.
"Это хорошо. Поговорят ли маленький герцог и маленькая юная леди какое-то время отдельно? Поскольку мы одного возраста, нам, наверное, есть о чем поговорить. Давайте будем дружелюбными».
Император, произнесший слова, в которых можно было ясно прочитать сгущение какого-то намерения от начала до конца, пошел вперед в гостиную. Я собирался погнаться за ним, но Мариетт поймала меня. Ребенок не отпускал руку и смотрел на меня капающими от неудовольствия глазами.
— Ты действительно собираешься следовать за мной?
«Да, так и должно быть».
Ему действительно нужно быть осторожным. Ты можешь открыть глаза и разрезать нос, сестра. Ребенок тихо прошептал мне на ухо. Это было слово, которое могло по-настоящему шокировать любого, кто его услышал.
К счастью, Мариетта не задержала меня на месте. Я следовал за императором быстрым шагом и шел, оставляя между ними небольшое пространство. Мне не хотелось стоять рядом с ним, потому что он этого не позволял.
Когда я прибыл в офис и остался с ним наедине, напряжение, которое до сих пор было смутным, явно пробежало по моему позвоночнику. Ты должна быть очень осторожна со своими словами, Аннет. Я подумал про себя и посмотрел на него с самым уверенным выражением лица, на которое только мог.
— Сурв очень красивый, не так ли?
Император вдруг указал не туда и сказал. да… … да? И откуда ни возьмись раздался глухой звук.
«Я имею в виду, что я некрасивый. Чья это сестра, говорят, барышни падают, только взглянув им в глаза.
Если бы это была Мариетта, была бы она хорошей парой? Я не смог придумать правильную реакцию, поэтому неловко рассмеялся. Затем доброе лицо императора постепенно стало жадным. Это было похоже на каплю чернил, падающую в чистую воду и растекающуюся по ней.
«И все же, разве ты не из тех людей, которые в конечном итоге станут великой княгиней?»
Я мог бы предсказать, что он скажет дальше, даже не слыша этого.
— К сожалению, должность императрицы сразу дать нельзя, но осталось три должности императрицы.
Неплохое предложение, не так ли? Император говорил медленно, дружелюбным тоном. Неплохо. Если бы это произошло, я даже представить себе не мог, как распространится скандал вокруг Великого Князя, Императора, Императрицы и меня. Вы надеетесь сделать что-то сумасшедшее, что войдет в историю? Надеюсь, ты даже не подумаешь втянуть меня в это.
Император посмотрел на меня выжидающим взглядом. Даже если он вообще не мог меня понять, потому что это была его первая встреча, он правильно включил бесполезность. Он долго смотрел на него, не говоря ни слова.
"ваше Величество."
Темно-фиолетовые глаза ярко сверкнули. От цвета, похожего на цвет великого князя, у меня мурашки по коже. Почему сейчас на ум приходит лицо графа? Непродуманные слова выходили сами собой, как будто были вполне естественными.
«С каких пор Валуа стали семьей, предавшей свою веру только ради статуса?»
Его лицо застыло. Как только улыбка исчезла, обнажилось высокомерие, плотно спрятанное внутри.
«Юная леди, это не Юг».
Это слово показало, что Хакодзи можно легко сделать в любое время в столице. Парень, который угрожает и сразу видит тебя, потому что ему отказали только один раз на первой встрече. Я прочитал это ясно, не задумываясь о том, как я до сих пор относился к женщинам. Даже если это не был контракт с эрцгерцогом, я был уверен, что не буду иметь ничего общего с этим человеком, если только мой отец не прикажет мне этого сделать.
Я подавил напряжение и притворился спокойным.
— Я сделаю вид, что не слышал этого.
Это было предупреждение о том, что следующего раза не будет. Трудно было бы даже взвесить слова женщины Валуа, до сих пор присевшей на корточки. Его глаза были окрашены в черный цвет. Я встал со своего места прежде, чем успел открыть закрытый рот.
«Думаю, ты закончил то, что говоришь, поэтому я ухожу».
Его серьезный взгляд явно чувствовался даже тогда, когда он повернулся спиной. Вы не должны здесь задерживаться. Никогда не показывайте волнения. Страх и стыд от того, что на тебя будут смотреть как на глупую женщину, ослепленную властью.
Император призвал меня подняться на ноги ужасно тихим голосом.
«Аннетта Валуа».
Я прочитал неосознанную одержимость в его совершенно классном акценте. Я стер мимолетный смех и снова посмотрел на императора.
— Как вы думаете, допустимо ли для посредственной графини быть настолько потакающей своим желаниям?
Он медленно поднялся со стола. Обычно он мог бы подумать, что это было медленное движение, вроде зевка, но в разгар напряжения его действия были полным давлением. Если я убегу, это будет мое поражение. Сохраняя невыразительное выражение лица, он никогда не отводил взгляд и не смотрел прямо на него.
В полностью поднятом состоянии его тело было примерно таким же, как у Асила или Рена, но броня во имя силы заставляла его чувствовать себя еще больше. Например, до степени сходства с эрцгерцогом.
Он приближался ко мне медленно, шаг за шагом. Даже когда тело было достаточно близко, чтобы его можно было коснуться, оно не переставало двигаться, как сломанная заводная кукла. Не в силах выдержать его вес, у меня, естественно, не было другого выбора, кроме как отступить к стене в том направлении, куда он толкал. Ослепительная стена с выгравированным на ней гербом императорской семьи коснулась моей спины. Страх давил под ногами.
"К сожалению… … Ты дрожишь».
Грубая, горячая рука Императора провела по его щеке. Он схватил меня за руки и прижал к стене. Я не мог двигаться, как птица, попавшая в капкан. Дыхание участилось. Мне давно следовало научиться магии. Глупая Аннет. Я просто не могу победить этого парня.
Я знаю, что это не та ситуация, за которую можно себя винить. Неправда на его стороне. Я был просто бессилен перед внутренним страхом. Я вдруг подумал о двух мужчинах, которые легко могли бы разлучить его, если бы я был ближе. Но сейчас их здесь нет. Все, что я мог сделать, это выйти из ситуации с тремя языками. Если бы я задумался об этом, мужчина передо мной мог бы либо убить меня, либо напоить.
«Ваше Величество знает только одного, но не двух других».
Он говорил очень мягко и доброжелательно, как подчиненный, соответствующий его настроению. Я подтвердил, что в глазах императора был небольшой интерес. Это удовлетворительный ответ.
Было бы более эффективно разговаривать посредством интимного контакта, например, обняв его за шею. Мне не очень хотелось этого делать. Нынешнее расстояние достаточно обременительно.
— В императорской семье есть Екатерина Артуа, да?
Только когда он намеренно говорил «Артуа», он говорил громче и яснее.
«Разве ты не думаешь, что будет безопасно, если я буду в Лорен в таком же положении? Если бы я был императором, я бы придумал, как использовать Аннету Валуа, а не брать ее».
Проще говоря, это означало, что вам не нужен шпион с высоким положением и авторитетом, которого все знают, но не могут тронуть. Я чувствовал, как дикая сила, державшая мою руку, медленно угасала.
… … Ты это ел?
Вскоре император сделал шаг назад. У него не было улыбки, чтобы показать свое самообладание или заставить других чувствовать себя комфортно. Невыразительный взгляд, смотрящий вниз, казалось, сейчас съест меня. В то же время он казался шокированным.
«Аннет де Валуа».
Раздался низкий голос. Преувеличенными жестами я подал пример рыцаря его господину. Он протянул руку с удовлетворенным выражением лица.
«Я приму это предложение».
나는 생긋 웃으며 그와 악수했다. 마지막의 마지막까지 연기를 내려놓지 않기 위하여.
***
Сложившаяся ситуация смущала весенний свет. Он сказал, что это подходящее место, и, проведя его в один из пустых кабинетов, горничная исчезла, подав умеренное количество закусок, и не выказывала никаких признаков возвращения туда, куда ушла.
Мальчик передо мной пил черный чай и смотрел на весенний свет. Что бы вы ни говорили, это расстраивает. Мальчик с красивым лицом, который выглядел бы именно так, если бы в реальности появился ангел, был лицом, которым он должен был бы стать кумиром в весеннем мире.
танцы? петь? Зачем тебе все это нужно? Просто показав это лицо, я открыл бы свой кошелек. Когда он опустил глаза, объемные ресницы, отбрасывающие тень вокруг глаз, были самим красивым мальчиком, как будто он действительно был нарисован. Как человек мог так выглядеть? Что касается вкуса лица, то, казалось, я не смогу найти лицо, которое было бы настолько идеальным, как весенний цвет, близкий к цвету красивого мальчика.
Но не была бы история немного другой, если бы вам пришлось поговорить с кем-то прямо перед вами? Поговорив только о фамилии и имени, я снова закрыл рот. Я ел девятнадцатилетний. Если это Корея, то это госам, госам!
Если бы это было оригинальное тело, разве это не было бы так сложно? Если бы только у него было тело, похожее на тело Аннет, тело, действительно похожее на Юн Бома. Официально рост Мариетт составлял 170 см, а теперь она носит высокие каблуки... … 178? 179? Так что, с точки зрения Ноэль, рост которой по официальным данным составляет 173 см, ей ничего не оставалось, как выглядеть огромной женщиной. Это тоже острое впечатление.
Как бы ни было тяжело, такого не бывает! Мариетте семнадцать, а Ноэлю девятнадцать. Для Аннет он младший мужчина, а для Мариетты он даже старший брат. В детстве с этой позицией было трудно сблизиться. Потому что это может задеть вашу самооценку.
К счастью, весенний свет был жизнерадостным. Бомбит подумал, что если в классе есть один или два ребенка, которые выходят за рамки, если он первый пойдет с ней и заговорит с ней естественно, он, возможно, сможет что-то с этим поделать.
"привет."
Ноэль сжался от удивления и тупо уставился на весенний свет. Подумав, что это могло прозвучать непреднамеренно резко, весеннему свету ничего не оставалось, как остановиться. Но мне хватило смелости сделать первый шаг к знакомству с ним.
«Ты же знаешь, что я моложе, да? Мариетта... … Эй, зови меня Мари! Брат Ноэль!»
Я выплюнул титул, который не часто называю своим старшим братом. Разве этого не будет достаточно, чтобы немного открыть ваше сердце? Это была мысль. Но какого черта, красивый мальчик с ярко-красным лицом, ах, это так... … Я не могу дать правильный ответ и не собираюсь вешать голову! Весенний свет был душным, и я был на грани обморока.
— Тебе не нравится называть меня братом?
Дори Дори.
— Тогда почему ты не отвечаешь?
нет ответа.
— Тебе некомфортно со мной?
снова никакого ответа.
Мне это не нравится, что ты пытаешься сделать? В качестве последнего вопроса Бомбит решил решить, покинуть ли это место или остаться и сделать второй шаг.
«Тебе стыдно?»
Ноэль яростно кивнул. Я не хотел сломать себе шею. В любом случае, поскольку я получил положительный ответ, я решил остаться.
«Я этого не улавливаю. Я имею в виду, если ты ничего не говоришь, значит, тебе скучно. Я не знаю, когда вернется моя сестра. Ух, императорский ублюдок.
Когда весенний цвет зашумел, Ноэль в изумлении поднял голову.
"почему? Это потому, что ты император? Первоначально, когда его не было передо мной, он сказал, что будет ругаться на Нарата. мой папа."
— Бар, граф Валуа?
Весенний свет извинился и хлопнул меня по рту ладонью. Ты не можешь сказать, что это не граф, а если ты скажешь да, не станет ли граф вдруг странным человеком? Спринглайт задумался, затем поднес указательный палец ко рту и сказал.
«Это секрет между нами».
При этом Ноэль громко рассмеялся. Я, я, посмотри на меня, как на застенчивую девушку. Весенний свет вновь любовался его лицом. — сказал Ноэль дрожащим голосом, независимо от того, знал ли он, что его лицо едят.
"что… … Нет, брат, зови меня просто Ноэль. Я самый младший, так что... … ».
У Бомбита было взволнованное выражение лица, как будто он видел, как человек, долгое время находившийся в инвалидной коляске, поднялся на свои ноги. Наконец он говорит. Если бы рядом со мной было больше людей, думаю, я бы удержался и разлил чашу с вином.
«Ноэль зовет меня Мари?»
Весенний свет притворился свежим и сказал.
"что… … Разве твоя сестра не возненавидела бы это тогда?
«О ком ты говоришь, о моей сестре или о Ноэле?»
"Возможно оба."
«Моя старшая сестра, наверное, рада, что они кажутся близкими. Удачи в будущем. Я думаю, что это может быть что-то вроде этого».
«Моя сестра сказала мне не делать глупостей… … ».
Голос Ноэля снова попытался ползти. Бомлайту стало нетерпимо при мысли, что, если они будут продолжать в том же духе, разговор снова прервется, и они вернутся к неловкому молчанию.
«Ой, это расстраивает! Мы двое близки, так причем тут мнение старших сестер? Обязательно, Ноэль. Ты будешь со мной дружить, будешь неловко заправлять машину и выходить? Я очень рекомендую первое!»
Весенний свет терпеливо ждал, пока Ноэль придет к выводу, его зрачки безжалостно дрожали. После того, как Спринглайт взяла печенье и проглотила его целиком, Ноэль осторожно придумал ответ.
«Я буду друзьями. Я хочу дружить».
"большой. Затем теплые объятия в честь того, что мы стали друзьями... … не мочь! Давайте пожмём друг другу руки!»
Не слушая ответа, он хватает его за руку и трясет ее. Видя, что бессильная рука беспомощно следовала за ней, весенний свет забеспокоился, не издает ли она трепещущего звука.
К счастью, Ноэль не был бумажкой, поэтому такого звука не было!
«Этот факт… … Я впервые дружу».
Боже мой, это не принято говорить, Ноэль, это первый раз, когда у меня появилась девушка, и мне было так стыдно. Весенняя голова зазвенела от внезапного признания. Ух ты. Ему всего девятнадцать лет, но разве ему на самом деле не девять? Как Аннет влюбилась в такого мальчика?
Ноэль Рут, показавший неоднозначный финал, будь то любовный роман или подобная семейная история. Итак, является ли Аннет для вас сестрой, матерью или девушкой? Я вдруг вспомнил те дни, когда мне хотелось потрясти плечо красивого мальчика на экране и наорать на него. Ох, он был таким... … Это выглядело так красиво, но была причина, по которой я сказал, что мне это не нравится.
Весенние мысли постепенно менялись в сторону неуважения к Ноэлю. Тем временем я тщательно рационализировал себя.
Нет, если залечиваешь сердечные раны, взрослеешь, успокаиваешь и ласкаешь, то это советчик или подруга? Ну, у тебя очень красивое лицо. Я не люблю встречаться... … Разве не было бы здорово дружить?
Это не обременительно, и он не хочет нисколько менять свою скучную личность, если у него есть друзья, а не их отсутствие. Когда весенний свет яростно раскачивал ее волосы, Ноэль, внимательно наблюдавшая за резким изменением выражения лица, находила это довольно забавным.
Герцог Артуа изначально был военным родом, но в какой-то момент он произвел на свет так много королев и императриц, что его признали родом королев. Другими словами, это означает, что такое осознание укоренилось еще со времен царства.
Возможно, из-за этого многие люди думают о непристойном человеке, когда слышат фамилию Артуа, поэтому в семье была особая традиция поступать как можно лучше даже с теми, кто этого не делал, чтобы сохранить внешний имидж.
Меня воспитали действовать изящно и изящно, и я вырос в толпе таких же людей. Я даже не мог представить перед собой рыжеволосую девушку. Может быть, этот честный, громкий голос и различные выражения лица. В итоге образовалась странная композиция, в которой они с интересом наблюдали друг за другом. Пока я не заметил что-то странное в весеннем свете и не испугался.
«Почему ты так пронзительно смотришь на мое лицо? Так красиво?"
«Нет, не то… … ».
"Нет."
"нет! вы красивая!"
«Не лги. Я ненавижу ложь больше всего!»
Ноэль был смущен. Поэтому я на нее не смотрела, но говорить, что она хорошенькая с объективно красивым лицом, — это ложь. Чтобы сделать комплимент более искренним, Ноэль внимательно наблюдал за Мариеттой.
Но возникла проблема. Одна из особенностей Мариетты заключается в том, что она излучает очень зрелое обаяние. Трудно спутать это с эгоизмом, а я даже не смог бы сделать такой комплимент девушке моложе меня!
Ноэль открыл дрожащие губы и сказал.
«Ну, у тебя такие ясные глаза… … ».
Весеннее выражение лица исчезло. Я знаю, что совершил ошибку, но Ноэль, который не знает, в чем дело, смотрит на нее, дрожащую, как щенок под дождем. — спросил Бомбит самым спокойным голосом, какой только мог издать.
«Разве ты не исповедуешь какую-то странную религию или что-то в этом роде? Ты в порядке? Скажи мне, если тебе тяжело, Ноэль».
Даже крепко держась за руки с обеспокоенным лицом. Ноэль был очень расстроен. Впервые я сделал комплимент внешности представителя противоположного пола. Мне даже стало ее жаль, потому что она сказала, что будет моим другом. У этих двоих, которые наблюдали друг за другом сверкающими от интереса глазами, не было другого выбора, кроме как испустить неловкий поток воздуха, на этот раз думая по-другому в мрачной атмосфере.
В этот момент послышался слабый стук.
Бомлайт сказала, что выйдет, быстро встала и побежала к двери. Затем, к удивлению другой стороны, дверь с силой открылась. Появилась Аннет с усталым лицом. Казалось, это было не так уж и долго, но Аннет прислонилась к телу Мариетты, как будто та падала на землю, как будто у нее не было сил даже стоять прямо.
Извините, давайте остановимся на этом на минутку. Когда она обняла Аннет, которая что-то тихо бормотала, весенний свет усилил ее беспокойство.
Император, какого черта ты сделал?
"Что случилось?"
"хм… … Нет, я, должно быть, немного устал, потому что в эти дни у меня было много работы. Пойдем сейчас?
Бомлайт хотела узнать, что произошло, допросив ее, но она знала, что Аннет никогда не откроет рта, когда скажет такое. Решив, что сегодня не будет нужды шевелиться, когда она очень устала, Бомлайт решила покинуть дворец вместе с Аннет.
Не зная, что Ноэль, с шокированным выражением лица, наблюдал за ними двумя.
***
По пути из императорского дворца Мариетта следила за выражением моего лица. Казалось, он хотел многое спросить, но не задавал никаких вопросов, потому что его беспокоили мои чувства. Вместо этого он охотно говорил о герцоге Артуа. Обычно я бы с удовольствием послушал историю, которая привела к оживленному тону, но сейчас у меня не было сил слушать ее как следует, поэтому я умеренно вмешался. Даже ребенок это знал.
Мне жаль Мариетту, но ей нужно было разобраться во многих мыслях. Даже сегодня мне пришлось обсудить этот вопрос с графом. Я начал как можно быстрее систематизировать беспорядочные мысли в голове одну за другой.
Императрица первая.
К счастью, она испытывает добрые чувства ко мне и Мариетт, и рядом с ней есть мужчина со странной позицией, который может быть, а может и не быть ее любовником. Он не выглядел очень счастливым, когда мы узнали о его существовании. Необходимо на всякий случай узнать точное родство между ним и императрицей и его личность.
Есть много областей, которые могут быть опасными, но что, если император станет полностью враждебно относиться к эрцгерцогу? Скорее, это человек, который может быть на одной стороне. Будьте бдительны, но не обязательно оставаться в стороне. Цените доброту и поддерживайте дружеские отношения.
и император.
Он жадный человек и, по всей вероятности, сомневается в верности великого князя. Артуа не мог сделать это полностью на своей стороне, но он, должно быть, нервничал, потому что казалось, что Валуа тоже ему поможет. Поведение, которое он продемонстрировал мне сегодня, было иррациональным даже для него самого. Однако, поскольку он показал испуганный взгляд, он не знает, когда снова сделает то же самое.
Насколько он поверил, когда я сказал, что буду на стороне императора и расследую биографию Лорен? Даже если бы вы в тот момент полностью поверили в это, после того, как вы в одиночестве охладили бы голову, вы бы стряхнули с себя доверие. Он будет следить за мной и подробно делиться информацией, которой можно верить и не верить. Возможно, сегодня вам удастся пригласить кого-нибудь. Это тоже не очень хорошая ситуация. Я не думаю, что ты сможешь бежать прямо к эрцгерцогу.
Я вздохнул и сел в карету, направлявшуюся в таунхаус.
«Неужели земля погаснет от такого робкого покоя?»
Вздрогнув от знакомого голоса, я хотел было потерять равновесие и упасть назад, но Мариэтта, еще не севшая в карету, поймала меня. Почему сегодня я чувствую себя беспомощной и жалкой старшей сестрой? Смущенный.
— с мрачным выражением лица спросила Асиль, удобно сидевшая, скрестив ноги, словно это была ее карета.
— Почему ты выходишь сейчас?
Вопреки своему раздраженному голосу, он держал меня за руку, чтобы мы с Мариэттой могли легко и аккуратными движениями забраться в карету. Возможно, это потому, что он страдал весь день, его резкий тон заставил меня почувствовать себя желанным гостем. Вместо меня, слабо улыбавшейся, ответила Мариетта.
«Она так нравится императору, что он берет ее и не отпускает. Тьфу, онни Популярность не может говорить. говорить."
«Я не могу этого сказать… … ».
— Ты не ошибаешься, не так ли?
«Это даже не хорошее объяснение».
Мариетта поджала губы и кивнула. И был один волшебник, который проигнорировал атмосферу, которую вызвал ребенок, и бросился вперед.
«Ты собираешься умереть вот так только потому, что напортачил? Разве ты не так уж хорошо знаешь свою сестру?
«Что это за звук собачьей кости? Человек, который знает тебя лучше всех на свете, — это я!»
Наверное, я в плохой форме. Даже эта сцена выглядит мирной... … .
Пока я молча сидел, чувствуя, как мои глаза постепенно затуманиваются, Асил, который спорил с Мариетт, притянул мое тело к себе. Естественно, я оперся на его плечо и тупо посмотрел на руку, которую держал в белой руке.
— Знаешь, я не боюсь.
"что."
«Я не ненавижу это… … ах."
Когда я вдруг пришел в себя и взглянул на него, на моем недовольном лице отразилось беспокойство.
«Если ты не скажешь это правильно, я прочитаю и разберусь, так что пересказывай сам, когда у тебя будет время».
«Это произвольно».
«Изначально да».
Я глубоко вздохнул и приготовился. Мне нужно было сказать ему. Я не знал, произойдет ли это прямо сейчас, но мне придется принять время. Мне отчаянно нужна была его помощь.
"Ты знаешь."
Он кивнул и стал ждать, пока последуют слова.
«Если у вас много работы, вполне нормально иметь ее понемногу каждый день. научи меня магии Если возможно, завтра.
Я посмотрел прямо на него, надеясь, что мое отчаянное сердце будет передано. Он держал рот на замке с видом целеустремленного генерала. Прошла минута молчания. В конце концов сожаление было на моей стороне, поэтому я осторожно настаивал.
— Разве я не могу?
Он глубоко вздохнул. Конечно, объем дыхания, который я выдыхал, был другим.
«Когда я говорю, что преподаю, многие волшебники говорят, что хотят учиться. Даже волшебная башня сходит с ума и убегает, когда они видят меня прямо сейчас, они прыгнут на четвереньки и найдут меня, если я их научу».
В его словах была циничная сторона, и их можно было воспринимать как самовосхваление.
«Это означает, что вы можете приехать из-за границы. Это добыча настолько аппетитная, что ее может украсть волшебник, являющийся собственностью другой страны».
Когда я посмотрел на Мариетту, удивлённую более обширной, чем ожидалось, историей, девочка кивнула с выражением понимания. Если бы это был блеф, Мариетта была бы первой, кто посмеялся бы над этим.
Эшли говорила спокойно.
«Вот почему я учу ребенка-новичка, который ничего не знает только потому, что я был близок с ним в предыдущем поколении. Должен ли я делать это, не зная, почему они меня призывают?»
Все, что он сказал, было правдой. Я должен был уважать его ценность. Давать было нечего, но сделать такой незрелый поступок, как использовать стадо, я не мог.
"Император… … ».
«Император?»
«Были физические угрозы. Я верю, что то же самое может произойти и в будущем».
Выражение его лица исказилось.
"так."
«Я думал о том, чтобы нанять кого-нибудь, кто сопровождал бы меня, но в конце концов мне некуда было опереться, когда мы были одни, как сегодня. Я не прошу ничего большого. Даже если я не смогу нанести смертельную рану, я хочу, чтобы эта сила выиграла мне время, чтобы сбежать. Будет ли это сложно?»
«Почему бы тебе не научиться самообороне? Или скрыть запоминание. Магия не развивается так легко, как вы думаете. Поскольку это очень особенная конституция, вам придется сначала научиться восполнять ману, а затем перелопачивать ее, насколько сможете. Разве вы не думаете, что эффективность плоха, если вам нужна энергия, которую можно использовать немедленно?»
Это было слово в слово. Мариэтта, которая сначала пробормотала что-то про себя, сказав, что она стерва, кивнула с убежденным выражением лица. Моя сестра даже поддержала меня, сказав, что было бы здорово, если бы она научилась самообороне. Я ничего не сказал, но между ними двумя уже было принято решение, что мне следует научиться самообороне.
Мариетта хлопнула в ладоши в ответ на слова Асила о том, что она найдет парня с наибольшим количеством связей в Башне Магов, отнесет ее вверх тормашками и отнимет у него, чтобы принести ему хорошего учителя. В чувстве срочности я взял Асил за руку.
«Это не работает».
Он тупо посмотрел на меня с озадаченным лицом. - сказал я спокойно.
«Просто оставайся на месте».
Он послушно кивнул и изо всех сил схватил его за руку. Я собрал в себе всю силу до такой степени, что мое лицо стало настолько красным, что я мог ясно видеть свои невзгоды снаружи. Этой силы было достаточно, и я задумался, смогу ли я собрать столько энергии и использовать ее, свисая со скалы.
«В этом моя сила».
Он тупо смотрел на меня, которая тяжело дышала.
«Как ты думаешь, сможешь ли ты в ближайшее время научиться искусству самообороны?»
С серьезным выражением лица он долго смотрел на свою ладонь, где я ее держал. Прошло так много времени, что Мариетта, которая не могла ждать, спросила, что она сделала, что заставило этого человека сломаться.
Я думал, что это самое быстрое объяснение, но не ожидал, что буду настолько шокирован, поэтому мое лицо покраснело.
Вскоре архимаг Асил торжественно произнес речь.
«Аннет, твоя волшебная супруга».
Я чувствовал, что потерял все, хотя мне было что приобрести. Чего же вы ожидали от благородной дамы, у которой самая тяжелая из вещей, которые она обычно носит с собой, — толстая книга?


    Что осталось от разрушенных временем руин?

    Что касается того, что он собирается делать со своей работой, Асил попросил его прийти на следующий день. Мне не удалось поговорить с графом, который сказал, что уедет на несколько дней по неотложным делам. Судя по недавнему поведению графа, казалось, что ему просто нужно получить окончательное подтверждение после достаточного обсуждения с эрцгерцогом, поэтому он не торопился. Я заснул, думая о том, как тайно вызвать эрцгерцога и встретиться с ним, поэтому рано утром быстро собрался и направился к Волшебной Башне.
Когда я проинструктировал его о пункте назначения, на лице кучера появилось тревожное выражение. Это было место с густым белым туманом, игнорирующим погоду. Поскольку я не мог ясно видеть перед собой, величие волшебной башни, которая, как говорили, была такой огромной, не поразило меня. Я просто сделал неуверенный шаг в сторону, где я мог видеть черноту. Холодный воздух толкнул меня в спину и направил меня.
Это сила Асила? Когда я ускорил шаг, чувствуя разочарование из-за того, что не чувствую запаха туи, мужчина обнял меня сзади.
"Вы знаете?"
Возможно, это было для того, чтобы остановить меня, а не обнять его, но он быстро отодвинулся от меня, схватил меня за плечо и развернул.
"Куда ты идешь?"
Лицо его было сонным. Спутанные волосы и закрытые глаза очень бросаются в глаза. Он сказал, что не назначал встречу на какое-то время, но позвонил кому-то и мирно уснул.
"Видеть тебя."
Он нахмурил брови и покачал головой, пытаясь заставить себя проснуться. Вскоре его лицо выглядело так, как будто он хоть немного пришел в себя.
— Разве я не говорил, что собираюсь забрать тебя?
— Ты этого не сделал.
"Да неужели?"
Он схватил меня за руку и сказал не приходить первым, потому что с этого момента он меня заберет. Это было совершенно противоположно тому направлению, в котором я шел.
Ну, легко заблудиться, когда твое зрение такое запутанное, так что я думаю, он тебе понадобится. Однако, если бы это была большая башня, как только вы подошли бы близко, все, что вам нужно было бы сделать, это обойти ее и найти дверь. — спросил я его с любопытством.
«Разве ты не собираешься сейчас в Волшебную Башню?»
— Нет, я иду правильным путем?
— Тогда что это там?
Когда я вытянул руку и указал в противоположном направлении, он издал длинный звук «а», а затем разразился смехом.
«Это Волшебная Башня № 2».
"да?"
«Место, которое использовали волшебники, которых я выгнал. «Снаружи он такой же, но внутри немного другой».
«ах… … «Тогда сколько людей в волшебной башне, куда ты сейчас направляешься?»
— сказал он, улыбаясь так же сладко, как свежесобранный фрукт.
"Ты и я."
— спросил я, вздыхая.
— Ты хочешь сказать, что выгнал всех остальных волшебников?
— сказал Асил, грубо расчесывая пальцами спутанные волосы.
«Они говорят, что я им не нравлюсь, и что они собираются делать?»
Но... … это? Я принял это естественно, потому что это было сказано так естественно, но это было слишком произвольное действие.
Когда его пальцы в волосах не прошли гладко, он пробормотал что-то про себя и начал небрежно трясти своим телом. Точнее, оно выглядело так, будто его разорвали, но куда бы я ни прикасался к нему, скомканная одежда расправлялась, а спутанные волосы становились мягкими, как будто мягкими. Хотя я ничего не делал, в одно мгновение все выглядело на удивление аккуратно.
Если ты можешь это сделать, почему ты ходишь в расстегнутой одежде? Несмотря на чистоту, рубашка под халатом была не застегнута должным образом. Возможно, это было бессмысленно, но когда это бросилось в глаза, меня это так зацепило, что я застегнул пуговицы одну за другой. На его лице было недовольное выражение, но он даже не удосужился ударить его и оставил в покое.
«Я не знал, что магия может быть настолько удобной».
Он фыркнул.
«Чтобы писать так подробно, пришлось бы запереться в комнате и практиковаться тысячу лет».
— Значит ли это, что Асилу больше тысячи лет?
Ты не похож на человека, который будет сидеть в чулане, так сколько ему лет? Когда я удивленно смотрю на него, он не реагирует и угрюмо смотрит вниз.
Я потерял интерес, когда увидел отказ копаться на его лице. Мне было не так уж любопытно, и мне все еще нужно было произвести на него впечатление. Возможно, я передумаю преподавать магию.
Настоящая вещь определенно обладала величием настоящей вещи. Когда вы входите в огромную башню, на которой сохранились следы времени, внутри, где было темно даже днем, куда бы вы ни шли, становится слегка светло. Я поравнялся с его вялой походкой, но из любопытства нечаянно сделал несколько шагов вперед.
«Тебе будет больно от этого».
В бессердечных словах не было костей. Я не хотел игнорировать его, но это не звучало как предупреждение, заслуживающее внимания.
Примерно в это же время я подумал, что было бы неплохо притвориться, что не слышу, и пойти немного вперед, а затем медленно вернуться в исходное положение. Животное размером с человеческую голову прыгнуло мне на руки.
"Это больно!"
Асиль схватила меня за плечо и быстро попыталась оттащить назад, но оно уже висело на ленте, прикрепленной к моей одежде. Я крепко закрыла глаза и нервничала, но когда почувствовала влагу на шее, набралась смелости и слегка приоткрыла глаза.
«… … "Это опасно?"
Животное, свисающее с лентой, выглядело как белый щенок. Причина, по которой нельзя однозначно сказать, что это собака, заключается в том, что у нее единственный рог в центре головы. Глаза-пуговки нежные и влажные. Чувство удивления исчезло в одно мгновение. Хотя такое ощущение, что нить, соединяющая ленту и платье, вот-вот слетит.
Я щенок... … ? Я обнял его и поддержал. Оно заскулило и зарылось в мои руки. Асил смотрел на эту сцену с улыбкой на лице.
«Это по своей сути опасно, верно? — Ты странный?
"О да… … хм… … Слава Богу."
Когда я добавил: «Для собаки прыгать, как кошка, это может быть опасно», Асил показал свое замешательство, взъерошив его и без того ухоженные волосы.
«Он просто выглядит мило, но когда он кусает, его кости ломаются. «Твоего младшего брата почти съели целиком, но он по-прежнему выглядит мило?»
Когда история Мариетты стала известна, я не мог не нахмуриться. Однако сейчас не похоже, чтобы это причинило какой-либо вред, и это не причинило никакого реального вреда, поэтому я не чувствовал необходимости быть начеку. Шерсть ребенка в моих руках была слишком мягкой, чтобы опасаться, а температура, исходящая от того места, где я к нему прикасалась, была такой теплой, как будто я держал ребенка на руках. Плюс эти невинные глаза. Казалось, он никогда не сможет принять насилие.
Асил продолжала лепетать рядом со мной.
«Я не единорог, я красивая девушка. — Ты извращенный ублюдок.
«Не похоже, что у тебя такие зловещие глаза».
«Вы когда-нибудь читали книгу, в которой единорог краснеет лицом и бросается на женщину, фыркая?»
Я подумал немного и сказал.
"Здесь ничего нет."
Асиль произнесла длинную речь, сказав, что, по крайней мере, в этой башне то, что вы видите, — это еще не все, поэтому не пытайтесь действовать в одиночку. Я сосредоточился, обдумал все это и кивнул. Тем не менее, он прищурился и посмотрел на меня с недоверчивым выражением лица.
— Хочешь, чтобы я продолжал держать тебя?
«Эм, да».
«Разве ты не находишься под каким-то странным заклятием или что-то в этом роде?»
"да?"
Хотя я был немного озадачен внезапным подозрением, была еще одна проблема, которая беспокоила меня больше всего, когда дело касалось колдовства.
«Я определенно нет. Скорее, похоже, что Мариетта находится под заклятием... … — Ты не знаешь, да?
«Почему он вдруг выходит, пока я говорю о тебе?»
Хотя я не увидел ничего подозрительного в человеке, который говорил неловко, не должно было быть искр, которых я не мог бы видеть. Я продолжал говорить с ним, чтобы он не мог изменить свое мнение.
«Возможно, вам это неинтересно, но Мариетта вдруг стала странной прямо перед приездом в столицу. Судя по тому, что вы говорите, я думаю, что существует высокая вероятность того, что он находится под колдовством. В противном случае люди не изменились бы внезапно и воспоминания не стали бы скудными. «Я только понимаю, что это странно, и не могу вникнуть в это или принять меры, но разве Асил, волшебник, не прочитал бы больше?»
Выражение его лица мгновенно стало серьезным. Смесь неодобрения и беспокойства подняла его взгляд, который постоянно обращался к моим рукам.
Похоже, он определенно что-то задумал, и я занервничала.
"Ты знаешь."
«Не торопи меня. «Я пытаюсь говорить на уровне, который вы можете понять».
Его хриплый голос звучал резче, чем обычно. Он открыл рот после долгого молчания.
«Моя магия не действует на твоего брата. Вы можете потрогать потоки воздуха вокруг нее и предметы вокруг нее. Но даже магия размером с песчинку на нее не действует».
Я никогда раньше не видел никого подобного. Тихий голос посередине звучал как обида на что-то.
«Я могу выдвинуть две гипотезы. Один из них — волшебник сильнее меня или находится под защитой этого волшебника. Я не обязательно смогу охарактеризовать его как волшебника. Потому что я не знаю, какие еще трансцендентные существа существуют. Но думать, что это так, значит потому, что я не чувствую от него никакой силы. Даже столько маны, сколько ноготь, не накопится. «Как человек без сосуда».
Эта история мне не очень понравилась. У меня было такое ощущение, будто я читаю книгу и слушаю, что он говорит.
"Другой… … «Я не уверен, почему это возможно».
Я видел в нем раздражение, когда он жевал губы. Это лицо напоминало ребенка, который скулил, потому что не мог найти ответ на сложную задачу. Ребенок, который злится на себя за то, что не смог во всем разобраться, и чья гордость задета.
— Как ты думаешь, что такое магия?
Пока я ждал объяснений, я был настолько удивлен внезапно брошенным мне вопросом, что не смог сразу ответить. Он подождал, не подталкивая, и спокойно сказал, что это не обязательно должен быть правильный ответ.
«Разве это не мощная сила, которая может что-то сделать?»
Его спокойное лицо исказилось. Хотя он закрывал глаза, пытаясь обмануть глаза, было очевидно, что он подавлял смех. За что ты держишься? Просто смейся. Он сказал, что ему не обязательно давать правильный ответ.
Он заметил мой недовольный взгляд, пожал плечами и глубоко вздохнул. Казалось, он едва мог удержаться от смеха.
«В конечном счете, ты прав. О, просто. Вот почему я засмеялся. «С таким тупым лицом ты вдруг начинаешь говорить, как другие дети твоего возраста».
«Это дети твоего возраста?»
«Есть такие дети, как твой младший брат, которые читают популярные романы и ведут себя шумно».
Нет, это не то. Чем я похож на Мариетт? Даже если я умру, я не думаю, что это произойдет. Он некоторое время хныкал, вероятно, посчитав мою нерешительную реакцию забавной, а затем вернулся к первоначальному разговору.
«Я спросил, потому что для объяснения второй части мне пришлось поговорить о самой магии, и я услышал кое-что более интересное, чем думал».
Перестаньте смеяться и говорить.
«Магия — это заимствование избыточной силы, накопленной в мире в течение длительного периода времени, остатков силы, которые изначально должны были быть непригодными для использования. «Если оставить все как есть, магия создаст то, чего никогда не произойдет».
Как и когда мы недавно разговаривали в библиотеке, тон был спокойнее и дружелюбнее, чем обычно. Процесс пошагового объяснения в соответствии с уровнем слушателя помог мне понять, почему у моей матери учителем был человек, который обычно был высокомерным. Не знаю, обрадуется ли он такой оценке, но я думаю, что Асил — человек, обладающий природным талантом не только к магии, но и к обучению других.
«Например, разве не естественно, что воздух собирается там, где есть деревья? Я улавливаю часть этого воздуха и сохраняю его для себя. Даже если его нет, на дереве это не повлияет. Деревьям разрешено делать очень многое. Эту силу также называют маной».
Он кратко объяснил, что в мире существует множество вещей, которые могут быть вызваны такой силой.
«А магия — это дополнительная сила, накопленная внутри тебя, которую ты не сможешь использовать, если не станешь волшебником и не будешь жить нормальной жизнью. — Как ты думаешь, что у нас общего?
— Вы имеете в виду, что это дополнительно?
"это верно. Это дополнительно. Другими словами, это сила, которая изначально существовала в потоке».
Что вам нужно для такого длинного объяснения? Благодаря любезному объяснению это было несложно понять, но мое разочарование достигло предела. Мой желудок был напряжен.
«Вот почему это влияет только на существ в потоке. Итак, твой брат... … ».
Я не мог не предвидеть, что последует дальше. Он вздохнул в шоке слишком рано. Тебе нужно ослабить бдительность, Аннет. Краткий момент слов, наполненных беспокойством, казался нереальным.
Мне нужно прислушаться к тому, что говорят.
Как я могу слышать, что мой младший брат попал в ситуацию, которая кажется опасной даже мне, ничего не знающему? Когда я поднял глаза с лицом, наполненным бесконечным негодованием, он сказал с извиняющимся выражением лица. Хотя, наверное, не стоит извиняться.
«Твоя сестра Мариетта в настоящее время находится вне потока «мира».
Я закусил губу и всем сердцем принял ожидаемый шок.
— Ты сказал, что не знаешь почему, да?
Что заставило меня выбежать, так это неожиданно спокойный голос. Хотя слова были произнесены движением моих губ, они странным образом звучали как чей-то голос.
Лицо Асила исказилось. Он взял зверька из моих рук, бросил его на пол и разгладил ленточку, которая вот-вот упадет. Украшение, которое, казалось, невозможно оживить без шитья, при небольшом освещении было возвращено в исходное состояние.
«Я понимаю, что ты волнуешься, но давай поговорим о тебе сейчас».
Чувствуя отвращение, я глубоко вздохнул и попытался что-то сказать, но это было правильное решение — закончить историю Мариетты на этом месте. Обсуждение историй, которые невозможно решить сразу, только усилит ваше беспокойство.
Я понял это в своей голове. Даже если полностью исключить обиду во взгляде, направленном на него, нельзя.
Он говорил, не заботясь о моих чувствах.
— У тебя нет страха?
Он подошел ко мне большими шагами и посмотрел на меня с такого расстояния, что я не мог смотреть ему в глаза, пока не поднял глаза. Я чувствовал, что у меня заболеет горло, если я продолжу так говорить.
«Если у тебя нет страха, зачем тебе спешить изучать магию?»
— спросил я с любопытством. Над моей головой послышался глубокий вздох. Он положил руку мне на плечо, как бы прижимая его, и наклонился по диагонали, чтобы встретиться взглядом на расстоянии дыхания.
Серебряные глаза сверкали прозрачно и холодно. Я наблюдал за этим великолепием, ничего не двигая. Мне казалось, что если я немного поверну голову, наши губы соприкоснутся. Однако, поскольку на его лице не было жара, смешанного с волнением или желанием, у меня не было ощущения, что что-то сильно изменится, даже если мы прикоснемся к нему.
Как он отреагирует, если я доберусь до него первым?
В моей голове крутилось лишь небольшое любопытство, которое я не мог реализовать на практике. Он не пошевелился и прошептал тихим голосом. Это был голос, как будто разделяющий толчок.
«Обычно, когда бессердечный человек ведет себя так, ты прав, что напуган, бесстрашный ребенок».
Преподавательский тон очень раздражал. Не знаю, волшебство ли это, но разве у него нет чему-то, чему можно поучиться, когда дело касается общения с людьми? У него меньше здравого смысла, чем у меня, и он раньше жил в изоляции.
— Но ты не причинишь мне вреда.
Он сделал шаг назад, испуганный, как человек в огне. Мне показалось, что растерянное выражение лица было немного милым. не так ли? Когда я потребовал от него ответа, он повернул голову и сузил брови. Пока он радостно думал, чем бы еще подразнить, он легонько топнул ногами по полу.
В одно мгновение вся внутренняя часть башни становится ярко освещенной, словно залитой полуденным солнечным светом. Кажется, это было не в его вкусе. Я вижу, как ты хмуришься, как будто свет раздражает. Если только они не были забиты в каждую комнату, там было очень мало предметов по сравнению с тем, насколько просторным был интерьер. Угадать его вкус было невозможно. Пока я закатывал глаза туда и сюда, он восстановил самообладание и снова открыл рот.
«Да, допустим, я верю в своего учителя».
Он добавил, что это было бы трудно, если бы он не верил в это, но вряд ли у него были бы какие-либо проблемы, если бы он верил в это.
«Вы знаете, что я хочу сказать. — Почему ты меняешь свое мнение?
"что… … Да."
«Скажи это своими устами».
«Вы, вероятно, думаете, что не боитесь, пока вам не угрожает прямая угроза».
— Так ты ошибаешься?
Это был взгляд исследователя, ищущего только ясного ответа.
Я не могу не восхищаться его великолепием. Мне пришло в голову, что не стоит убегать с расплывчатыми ответами.
«Это не неправильно. Возможно я во многом туповат... … ».
Я думал о том, как жила Мариетта до того, как вдруг стала странной.
Хотя это должно было быть в недалеком прошлом, это казалось очень далеким воспоминанием. Никто не поверит, что дочь Валуа, одного из самых богатых в империи, живет без единой служанки, которая бы за ней присматривала.
Несмотря на то, что он вежливо разыграл это передо мной, я не раз слышал, как он шептался о том, как он жалок за моей спиной. Было ли это потому, что он не хотел задеть свою гордость? Нет, наверное, я был таким все время. Вместо того, чтобы обидеться на их слова, я почувствовал себя немного смешно.
Мне тебя жаль, куда ты идешь?
Конечно, рядом с ней не было служанки, которая следила бы за каждым ее движением, но когда ее позвали, когда она в этом нуждалась, прибежал готовый слуга. Это коренным образом отличалось от жизни, в которой приходилось много работать, чтобы не умереть с голоду. Есть пищу, приготовленную другими, спать в комнате, приготовленной другими... … Мне казалось бесполезным поступком копаться в темной стороне жизни и страдать.
Мне нравилось находить место, куда никто не заходил, и читать книгу за чашкой чая рядом со мной. В такие моменты я радовался, что рядом со мной никого нет. Вы не можете просто чувствовать себя комфортно, когда присутствие других нарушает вашу концентрацию.
Я всегда жила вне поля зрения, за исключением тех случаев, когда училась у учителей, которых граф поручил мне воспитать дочь, которая не постеснялась бы выставить меня напоказ обществу.
Вот почему Мариетта была уникальной.
Меня не радовали издевательства. Она меня не жалела, не скрывала от меня своих эмоций и могла найти меня в любом углу.
Дурак, который не получает того обращения, которого заслуживает.
Насекомоядное животное, которое не занимается ничем иным, как чтением книг.
Застенчивая старшая сестра со строгими вкусами.
Не то чтобы я сказал что-то неправильное. Прежде всего, у меня был расчет. Граф, похоже, не испытывал каких-либо опасений по поводу своего преемника. Вместо того, чтобы рожать наследника, я хотел, чтобы моя жена сосредоточилась на том, что ей приходилось делать в качестве хозяйки.
Речь даже не шла об усыновлении. От близких родственников до дальних родственников, с которыми мы давно потеряли связь, мы нарочно приводили видных сыновей нашего возраста и пытались их познакомить, но отсылали, даже не взглянув им в лица.
Я знал, что моя жена будет волноваться. Моя жена считала, что если я женюсь раньше Мариетты и найду лучшего мужа, чем она, то этот муж станет преемником, и они быстро потеряют свое место.
Если бы Мариетта не издевалась надо мной, если бы я каким-либо образом пытался остановить издевательства, моя жена была бы следующей. Должно быть, он толкнул меня-младшего более беспощадно и более тонкой рукой. Я слишком скоро понял, насколько отчаянно уродливым может стать взрослый человек, изо всех сил пытающийся сохранить свое положение.
Мне пришлось быть падчерицей, которая не была жадной, не злилась и была невинно хорошим человеком. Какие бы слова она ни говорила передо мной, я не сопротивлялся и от злости стоял как каменная статуя.
Они трусливо жили порами, притворяясь, что у них есть жабры. Я был таким человеком.
«Аннет».
Голос человека, который проник в море мыслей и спас меня, был холоден. Слабая улыбка естественным образом растеклась по моему лицу. Кажется, мне понравилась его беззастенчивая честность. — продолжал он раздраженно.
— Когда я впервые встретил тебя, когда тебе было тринадцать.
Когда я думал, что ты принц. Это день, который заставляет меня много думать о прошлом. Я был странно взволнован. Чем больше я волновался, тем больше он, казалось, тонул.
«Ты ел это, зная, что это смертельный яд, верно?»
В его глазах была твердая вера. Вера в ответ, который вы придумали сами. После минуты молчания я посмотрел прямо на него и ответил.
"это верно. "Я знал это."
Увидев искаженное лицо, я почувствовал себя счастливым. Посмотрите на это, Ее Величество. Посмотри на это, Мариетт. Разве ты не более обычный человек, чем кажешься?
«Ты такой странный ребенок».
Когда он громко рассмеялся, его глаза сузились.
«Почему ты беспокоишься о своей младшей сестре только потому, что она красивая? Я говорю о моей младшей сестре, которая осталась рядом с моей старшей сестрой, которая болела от ядовитых трав, которые я ей кормил, и даже не кормила ее. Разве не одно дело – либо обращать внимание, либо ненавидеть? Ты святой? «Могу ли я стать трансцендентным человеком, овладевшим логикой и свободным от эмоций?»
— Асиль, успокойся.
С грубым выражением лица я осторожно схватил его за запястье, когда он издал щелкающий звук ногой.
«Я знаю, что ты не поймешь. Если вам действительно интересно, не стесняйтесь читать мои мысли. — Ты сказал, что сможешь это сделать, да?
Он посмотрел на меня ни отрицая, ни утвердительно.
«Мариетта — моя единственная семья».
Хотя их отношения изменились, когда они стали старше, они были единственной семьей, с которой они могли поделиться своей любовью в детстве. Графиня, которая даже не прикоснулась ко мне из-за того, чего боялась, и Мариэтта, которая иногда подвергалась насилию под видом дисциплины.
В детстве я ревновал, принимая это за любовь матери. Печальное удовлетворение, которое я испытал, поглаживая спину плачущего ребенка. Чувство утраты, которое я почувствовал, когда больше не звонил ее сестре.
Радость, которую я почувствовал, когда кто-то снова заговорил со мной по-дружески.
Казалось, он бы понял и без столь длинного объяснения. Возможно, это слишком ленивое убеждение.
***
Волшебник посмотрел на дочь своего ученика. Даже в зрелом возрасте у него были мягкие плечи, тонкие каштановые волосы, похожие на его ученика, и щеки, которые выглядели немного бледными, потому что он не часто выходил на солнце.
Глаза цвета абсента сверкали, как звезды. Сырой цвет, содравший слой прохладной тишины, которую я чувствовал все время. Я чувствовал, что искорка перенесется, если я прикоснусь к ней, поэтому я попытался вытянуть руку так, как мне хотелось. Это было долгое время терпения.
У Аннет было решительное лицо, как у осужденного преступника.
"Это вздор."
Волшебник знал, что в его голосе просачивалась влага, но он не чувствовал необходимости скрывать это. Если бы Аннет пришлось спускаться по лестнице бок о бок, обнажив свои интимные места, было бы трудно угадать, сколько ступенек Аннет спустилась бы одна.
Волшебник подумал об Эллен.
Нет, я не мог об этом подумать.
Новый свет пролился на лицо Аннет, на которой всегда была зловещая улыбка, подобающая знатной женщине. Невинность, доброжелательность, гордость... … Я не мог не прочитать глубокую привязанность в смехе, смешанном со всем этим. Я не смел сочувствовать. Потому что она не считала себя несчастной.
И я завидовал. Как ни странно, молодая девушка лет семнадцати. Теперь, как бы я ни старался, я никогда не смогу получить от нее столько чистой и полной любви.
Волшебник понял, что в стене одиночества есть трещина, в которую ученик уже давно стучится, и что дочь ученика легко протиснулась сквозь щель. Они были поистине ужасными матерью и дочерью. В течение длительного периода времени мы признаем, что отличаемся от других, и топчем и сносим забор, который построили, чтобы обезопасить себя.
К сожалению, сейчас было не время долго распространяться о сентиментальности. Волшебник открыл рот.
«Я понимаю, что ты отсекаешь негативные эмоции, чтобы защитить свое сердце».
Смущение размером с ноготь отразилось на лице Аннет. Он выглядит противным ребенком, который ничего о себе не знает, но при этом копается в умах других людей по своему желанию. Волшебник поджал губы и захихикал.
— Как Мариетта приставала к тебе?
Аннет ответила естественно.
— Ты уверен, что хочешь это услышать?
Подобные вопросы вызывали у большинства людей больше любопытства, и волшебники не были исключением. Он глотнул и кивнул.
«Самым распространенным способом было связать их и запереть. «Недостаток в том, что тебя обычно запирают в месте, где ничего нет около суток, поэтому это некомфортно и скучно».
«А что, если это ненормально?»
«Потому что Мариетта забыла… … три дня? «Это неточно, потому что оно падает посередине».
Лицо волшебника было серьезным.Что-нибудь еще? он спросил.
«Было время, когда я набивал каждый ботинок вареной фасолью, но это было не такое уж грубое поведение… … Горничным пришлось несладко. Горничные это укладывали, а горничные вынимали и организовывали. «Был ребенок, который плакал, потому что это была такая трата, потому что фасоль была таким высококачественным продуктом».
Плач? Потому что фасоль — это мусор? Волшебник посмотрел на нее с широко открытым ртом.
«Многие дети отправляют деньги своим семьям домой. Если вы сделаете суп из такого количества бобов, количество будет довольно большим. Вы хотите отправить его своей семье, верно? Так что, вместо того, чтобы приставать ко мне, это больше похоже на приставания к горничным. — Ты, наверное, не думал об этом до тех пор.
Волшебник недоуменно вздохнул и спросил: «Что еще?» он спросил.
«Это было, когда я был один в саду, и около 10 больших собак были выпущены на свободу и убежали… … ».
"что?"
Когда волшебник вскочил и закричал, Аннет спокойно успокоила его, нежно взяв за запястье.
"Слушать."
«Ух, ух».
«Мариетта не угрожает моей жизни. Что касается ядовитой травки... … Это был немного особый случай. «Собаки не были охотничьими собаками».
Но это не значит, что это не опасно. Волшебник почувствовал себя неуютно.
«На меня не напали, но, честно говоря, это ужасное воспоминание».
Аннет заговорила вздохнувшим голосом и закрыла глаза. Это выражение не напоминало страшные воспоминания. Это было очень усталое лицо. Это все равно, что иметь дело с мужчиной, который каждое утро приходит к вам и поет серенаду за окном, как бы вы его ни отвергали.
«Это странно, потому что за мной обычно следят животные. Ко мне подбежали собаки и подняли шум, прося меня поиграть. Но у меня не хватает выносливости, чтобы справиться с таким количеством собак, дети бегут на меня, и я падаю... … Я его лижу, и он становится мокрым... … ».
Волшебник не знал, какое выражение сделать, когда услышал, что потерял все силы и на некоторое время потерял сознание, прежде чем проснуться. Аннет, которая неопределенно улыбнулась забавному лицу, в конце концов призналась, что это было трудно, потому что запах собаки не исчез и на следующий день. Кроме того, собаки грызли украшения, из-за чего одежда пришла в негодность.
— спросил волшебник с серьезным лицом.
— Твой младший брат, ты недостаточно хорош?
«Ты грубо разговариваешь с чьим-то младшим братом».
Волшебник взглянул на нее, и ее голос внезапно стал холодным. В то же время моя гордость была странно задета. Не могу поверить, что смотрю на мысли ребенка, который на сотни дюймов старше меня. Это было тогда, когда я отвернулся и внутренне ворчал. Аннет нежно взяла его правую руку обеими руками.
«Не нужно проецировать себя на меня. Асил, я хочу защитить сердце Асила.
Только теперь ее глаза были похожи на зеркала. Волшебник тепло прочитал ей, а затем посмотрел на свое отражение. Точно так же, как она, всегда ощущавшая себя акварельной картиной в рамке, после рассказа истории сестры начала ощущать себя трехмерной, так и, как ни странно, даже она сама почувствовала себя трехмерной. Это было странное чувство. Было такое ощущение, будто женщине, прожившей всего двадцать лет, были прочитаны все сотни лет.
«Мы с тобой, наверное, очень разные».
Мое сердце замерло от этого звука, похожего на удар молнии. Хотя я ничего не предлагал, я чувствовал себя отвергнутым.
«Мне комфортно быть одному, но, возможно, ты хочешь быть среди людей».
"тарабарщина".
Аннет состроила смущенное лицо и рассмеялась. Но я не переставал высказывать свое мнение.
«Если ты хочешь побыть один, ты можешь быть одиноким столько, сколько захочешь. Асила никто не выгоняет. Я не могу это вытащить. Почему они все еще выходят?»
Потому что у меня есть статус. Потому что у меня есть долг, который я должен выполнить. Потому что был кто-то, кто обещал не беспокоить меня, если я это исправлю соответствующим образом. На ум приходило много вещей, но у Алсила не было другого выбора, кроме как признать, что все это были оправдания. Слова прозвучали не как отрицание, а как жалоба ребенка, которого ударили ножом в больное место.
— Так что ты хочешь сказать?
«Эм, так… … Просто я вырос как оранжерейный цветок, поэтому не боюсь. и… … ».
"и?"
— Так ты хочешь сказать, что не нужно скрывать свое одиночество?
"Почему ты спрашиваешь меня об этом?"
"Я точно знаю."
Аннет отпустила руку, которую держала, отряхнула одежду и выпрямила осанку.
— Тогда начнём урок прямо сейчас?
Волшебник, рассеянно кивнул, понял это слишком поздно.
Вы изменили свое мнение. Ужасная девочка.
***
Асил также была способным учителем. Менее чем за час я смог научиться хранить ману в своем теле. Оперировать быстро было сложно, но возможность облегчить ощущение духоты, заполнявшей все внутри, принесла большую пользу. Проблема заключалась в том, что я еще не мог четко разделить чувства маны и магической силы.
Моему беспокойству Асил сердито сказала, что, поскольку это такая особая магическая сила, на данный момент это не будет проблемой, даже если я буду практиковаться слишком много.
«В любом случае, если смешать их вместе, они все будут одинаковыми».
То, что он сказал, показалось мне немного безответственным, но я не хотел задеть его чувства, поэтому не стал указывать на это.
«Думаю, такими темпами мы сможем начать тренироваться завтра».
«Это быстро?»
Асил нахмурилась и на мгновение задумалась.
"Быстрый… … девочка?"
«Сколько вас из всех учеников, которых вы учили?»
"первый."
Но почему он сказал это так неуверенно? О, возможно.
«Сколько у тебя было учеников?»
"два человека."
Во-первых, твоя мама победила. Должен ли я быть этому рад?
«Это не точный стандарт. Если вы спросите волшебную башню там... … ».
"нет."
— резко сказал он, перебивая меня.
«Никогда не следуй за волшебником, кроме меня, когда они разговаривают с тобой. Даже если вы дадите им еду, золото или серебро, это нехорошо. «Если я позвоню тебе, скажи мне не обманывать, а прикусить тебе язык и умереть».
— Разве это не слишком жестоко?
«С ними все в порядке. — Если скажешь что-нибудь, скажи мне.
Хоть я и говорю это в отчаянии, нет ничего, что я не мог бы слушать. В любом случае, независимо от того, у кого я учусь, я не думаю, что это будет быстрее, чем учиться у этого человека. Какой-то степени… … Мы тоже подружились. Если я так сильно ненавижу этого человека, должна быть причина. Я не могу сказать тебе прикусить язык и умереть.
— Ты думаешь, наши отношения очень плохие?
Он не ответил и упорно держал рот на замке. Я мог прочитать беспокойство в глазах, смотрящих на меня.
«Если ты не хочешь отвечать, ничего страшного. «Я буду избегать этого».
«Нет, это не то».
Послышался глубокий вздох. Лицо его все еще выглядело таким же молодым, как и его годы, но, как ни странно, на мгновение проступили следы глубокого возраста.
— Ты можешь пострадать, если услышишь это.
— Хм, думаю, нет?
«Хорошо быть уверенным в себе. — Я не зря это говорю, правда?
«Почему меня должны ранить истории людей, которых я не знаю… … ».
«Эллен не чужая».
Это также имя моей матери. Когда я с ним, я продолжаю читать следы матери, как прямо, так и иногда косвенно. А затем следует его лицо, думая, что это принесет мне грусть.
У меня нет воспоминаний и воспоминаний. Оно ничем не отличается от любого другого.
Я не мог произнести эти слова вслух. Боюсь, я могу сказать что-то, что его сильно уязвит.
В итоге я выбираю двусмысленные слова, которые не являются ни тем, ни другим.
"ты в порядке. Говорите пожалуйста."
Я нервничал, что мои слова могут показаться ему сухими. К счастью, он был так глубоко задумался, что не заметил этого и колебался, прежде чем открыть рот.
«Эллен изначально не собиралась выходить замуж. «Хотя лиса Валуа продолжала делать мне предложение, изначально она хотела остаться в Волшебной башне».
Было такое ощущение, будто я полностью слушаю чужую историю. Его слова показались слишком нереалистичными.
«Мне было некомфортно из-за конфликта между мной и другими волшебниками из-за меня самого. Он также хорошо ладил с другими волшебниками. «Пока ты не выяснишь истинную природу этого мусора».
Что ты думаешь? Когда он легко спросил, его лицо мгновенно потемнело.
«Он предназначался для использования как часть огромного магического устройства. Эллен, живой человек.
Волшебное устройство? Возможно, потому, что это было незнакомое слово, его слова прозвучали не так серьезно. В конце концов, возможно, это потому, что я знаю будущее, в котором она благополучно сбежала, вышла замуж за графа, родила меня и умерла.
«Что происходит с людьми, которые становятся частью устройства?»
— спросил я, осторожно подталкивая только те части, которые меня интересовали.
«Вы становитесь инструментом. Было бы лучше, если бы вы сразу потеряли свое эго. Если у вас есть эго, вы должны видеть себя таким. «Тело, от которого осталась только оболочка».
Он с трудом выплевывал каждое слово и протягивал руку. Прохладная рука коснулась моей пульсирующей шеи. Было ясно, что если я буду держаться за это как есть, то задохнусь. Я не боялся. Я знаю, что он не причинит мне вреда. Похоже, ему не понравилась моя реакция, поэтому он горько улыбнулся.
— Ты можешь быть такой, Аннет.
***
Три дня пролетели как один миг. С тех пор он вообще не упоминал свою мать. Это было довольно мирное время, если не считать Мариетт, которая жаловалась, что каждый раз, когда она возвращалась домой, она оставалась наедине с Асил.
В первый же день мне удалось сразу же научиться практической магии, как он и сказал.
«Теперь оберните шипами вон ту статую… … ».
Следуя инструкциям Асила, я пристально посмотрел на статую.
Я повернул все свое тело, и на кончиках моих пальцев образовалась белая мана. Я поднял тыльную сторону руки вверх и выпрямил свои естественно слегка изогнутые пальцы. Я почувствовал, как что-то покидает мое тело. Путь света соединил статую в форме льва и кончики моих пальцев.
Это напомнило мне историю о принцессе, которую укололи прялкой и она уснула на сто лет. Путь тернистых виноградных лоз, который принц должен был пересечь своим мечом. Лозы обвили статую снизу, издавая громкий треск, как будто треснул огромный кусок льда. Квадратный постамент, поддерживавший днище, был разбит.
Каменный лев упал на землю прежде, чем его обвили лозы. Лоза стала искателем и убила тяжелое катящееся существо. Камни, разбитые на куски величиной с кулак, неузнаваемой первоначальной формы, валялись по полу. Достигнув своей цели, на остановившейся лозе расцвела свежая розовая роза. Это потому, что я начал думать о сказках?
Кажется, это дало разумные результаты. Мое сердце колотилось.
Однако его лицо потемнело, когда он посмотрел на него, ожидая положительного ответа. Асил нахмурился и покачал головой. Что тебе не понравилось?
«Я не могу это использовать».
Опровергнуть твердые слова было невозможно. Конечно, он знал о магии больше, чем я. Его замешательство перешло на его грудь, окрашенную радостью, и превратилась в слабое пятно.
— осторожно спросил я.
«Нужно ли нам еще немного увеличить интенсивность?»
«Нет, это не то… … что?"
Он посмотрел на меня с широко открытым ртом.
— Ты не слишком слабо отрегулировал его, не так ли?
"Это не так."
"затем?"
«Я думаю, что смогу сделать это сильнее».
Лицо Асила стало еще мрачнее. — спросил он глухим голосом.
— Более слабый?
"хм… … ».
Он не смог ответить и легко прочитал негатив на моем смущенно улыбающемся лице и начал крутиться вокруг меня, выдергивая на себе волосы. Он был таким в первый день нашей встречи, и, похоже, это вошло в привычку. Хотя мой разум лихорадочно работал, я упорствовал и ждал, пока он закончит свои заботы.
Пройдя некоторое время, он остановился лицом ко мне. Я не мог дождаться, пока он заговорит, и спросил первым.
"Что-то не так?"
"проблема? "Много."
Он преувеличенно развел руки и заговорил.
«Хотите, я расскажу вам, что произойдет, если вы воспользуетесь магией для самообороны? Теперь император пытался сделать с тобой что-то ужасное. Вы должны остановить это, поэтому оберните императора лозами. — А что тогда будет с императором?
«… … «Это будет остановлено, верно?»
Ударив себя кулаком в грудь, он всем телом выразил, что расстроен. Затем он протянул руку и указал на кусок камня, катающийся по полу.
«Вот как это будет! Да, ты прав. Джерси подойдет. Потому что я мертв и не могу двигаться. И ты станешь убийцей императора. Императору, разбитому на куски, будет трудно собрать свое тело воедино. Мне это кажется довольно хорошей ситуацией, а как насчет тебя?»
Когда я увидел, как он спрашивает с поднятыми уголками рта, хотя и знал ответ, я рассмеялся, вырвав контекст. Должно быть, он подумал, что я плачу, потому что меня отругали, когда я опустила голову и подавил смех, поэтому он выглядел смущенным и утешил меня по плечу.
«Нет, это не то. Я говорю это, потому что волнуюсь за тебя. — Подними голову вверх, Аннет.
Продолжая говорить, он становился веселее. Стыдно сейчас говорить, что я не плачу. Когда я подавлял смех, который становился все громче, в уголках моих глаз образовались слезы. Я опустила голову, вытерла глаза, вытерла улыбку со рта и выпрямила спину.
«Это хлопотно».
Асил хоть и наблюдал за мной, но не переставал высказывать свое мнение.
«Теперь, когда я знаю, что сила, которую я могу использовать, велика, мне нужно научиться ее контролировать. Так что же это за предпочтения?»
— спросил он, срывая одну из самых цветущих роз, редко цветущих на лозе.
«Я думаю, это потому, что, когда я думаю о колючих лозах, я в первую очередь думаю о детских книгах».
«Обычно это делают только люди, которые хвастаются своей силой».
Он положил цветок, который держал в руке, в рот, объяснив, что это действие показало, что у него достаточно времени, чтобы заботиться об эстетике.
«Нельзя есть цветы».
Я сказал это так, как будто упрекал его, а он хихикал и смеялся.
«Если это просто цветок, я не буду его есть. «Это сгусток магической силы».
— Тогда мне лучше тоже поесть?
Пока я с не очень приятным чувством смотрела на оставшиеся цветы, его рука начала возиться с моими волосами. Это действительно человек, который не может оставить в покое ни свои волосы, ни волосы других людей.
«Тебе не обязательно есть это, если ты не хочешь. Я просто съел это, чтобы понять это. «Быстрее чувствовать вещи своим телом, чем видеть их глазами».
Хотя это был не настоящий цветок, я почувствовал себя странно, когда увидел его со слегка красными губами и ртом, как будто он жевал и проглотил настоящий цветок.
Он наслаждался этим так, как будто наслаждался этим. Почему-то у меня зачесался живот.
Асил потащила меня на крышу, чтобы потренироваться против оставшихся статуй. Вероятно, уничтожить статую было хорошей идеей, но причина заключалась в том, что это совсем не увеличило бы их число. Одним взмахом руки он вернул разбитому каменному льву его первоначальное состояние.
Увидев это, император задал бессмысленный вопрос о том, можно ли собрать его обратно, даже если он разорван на части. Он фыркнул и сказал: «Если вам интересно, работает это или нет, попробуйте сам."
Конечно, это не сработает. Есть жизнь.
Даже будучи неграмотным человеком, я прекрасно знал, что мертвого человека не вернуть, какую бы магию ни использовали. Если бы это было возможно, этот волшебник передо мной смог бы спасти мою мать.
Вид с крыши был потрясающим. Великолепный лес предстал перед глазами с первого взгляда. Башня была самым высоким зданием, которое я знал. Возможно, это связано с архитектурным стилем Валуа, в котором много зданий с низкими, плавно изогнутыми корпусами. Это была незнакомая высота.
Если я упаду, я умру, верно?
Любой, кто видел подобную сцену, естественно, хотя бы раз представил ее себе, но странное ощущение дежавю заставило мои ноги подкоситься. Я никогда не был в таком месте, где бы я почувствовал это ощущение. Этого чувства у меня не должно было быть. Асил крепко держал меня, пока мое тело опускалось, и я собирался упасть на пол.
«Вы впервые находитесь на высоком месте?»
«О, эм, да».
Асил тупо посмотрел на меня, пока я прочистил горло, чтобы облегчить напряжение в горле, и безразлично сказал:
«Ты не уйдешь отсюда. Даже если ты упадешь, я подниму тебя прежде, чем ты пройдешь хотя бы один этаж, так что не бойся. Тренируясь внутри башни, я поднялся на крышу, потому что боялся, что все обрушится. «Ты не можешь сделать это внутри».
сосредоточься на мне Голос, звенящий в моих ушах, звучал немного доверительно. Как только я достаточно вышел из паники, чтобы правильно двигать телом, Асил выпустил руки и быстро сделал шаг назад.
Я бы сказал, что вместо того, чтобы идти, он слегка плывет в воздухе и удаляется. Движения, которые мне казались просто удобными, после изучения некоторой магии показались по-настоящему потрясающими. Хотя задействованная сила была небольшой, эту магию нельзя было использовать без тщательного контроля силы.
Отойдя на некоторое расстояние, Асил махнул рукой и закричал.
«Атакуйте самой слабой силой, какую только можете!»
Я немного беспокоился, что он может пострадать, но, зная огромное количество магии, которую я чувствовал рядом с ним, я был уверен, что моя атака будет такой же сильной, как щекочущий ветерок.
Не колеблясь, я сосредоточил свое внимание и протянул руку.
Колючие лозы с яростной силой направились к нему. Конец лозы, которая пыталась обвить мою лодыжку, был остановлен его рукой. Когда я смотрел на лозы, которые были так крепко удержаны, что я не мог пошевелиться, мне казалось, что мое запястье держат таким образом.
Он вытащил лозу и посмотрел на нее, как будто оценивая, а затем вложил в руку серебряную магическую энергию. Лоза бесследно исчезла. Это было пресно.
"зло!"
Только теперь, когда на него ничего не нападало, он закричал. Когда я подбежал ближе, растерянный и обеспокоенный, он протянул ладонь и проворчал.
«Мне следовало надеть перчатки. «У меня болели руки».
Рука, имевшая следы шипов и царапин, конечно, выглядела так, будто ее жалило, но сказать, что она хрустела, было бы несколько преувеличением. И все же мне было жаль.
Я осторожно коснулся кончиками пальцев своей красной ладони.
В этот момент почему-то в моем сердце зазвенел маленький колокольчик, а голос Мариэтты показался слуховой галлюцинацией.
— Это модификация, сестра!
ах.
да.
— А нельзя ли это вылечить магией?
Когда я спокойно указал на это, он откашлялся и хлопнул ладонью по ладони, словно стряхивая их. Рана исчезла в одно мгновение.
- дружелюбно сказал я, стараясь не засмеяться.
«Все-таки больно, если поранишься, поэтому лучше надеть перчатки. «Если возможно, он должен быть сделан из кожи».
У Асиль, послушно показавшей мне тонкое волшебство снятия части халата и превращения его в кожаную перчатку, было мрачное лицо, как у ребенка, которого отругали.
Занятия начались снова без перерыва.
«На этот раз все наоборот. «Атакуйте с максимальной интенсивностью».
Перчатки, которые идеально сидели на руках, имели на запястьях золотые пуговицы. Я смотрел, как нужно потянуть за пуговицы, чтобы плотно пристегнуть перчатки к запястьям, и думал, что, возможно, они могли бы сделать это с помощью магии, но эти слова вернули мне внимание.
«… … — Разве это не будет больно?
На этот раз мне ничего не оставалось, как спросить. Он неловко пожал плечами.
"Я? «Против молодой девчонки, которая узнала об этом три дня назад?»
Я кивнул, когда увидел улыбающееся лицо с приподнятым уголком рта. Тогда нет причин отказываться. Это была машина, в отношении которой даже мне было любопытно, каковы ее пределы.
Асил ждала атаки в расслабленной позе, не выказывая никаких признаков напряжения. Я закрыл глаза и перевел дыхание. Я чувствовал, как мана собирается по всему моему телу. В волнах потока откройте канал и полностью примите его. В конце концов, небольшие волны усилились и тяжело собрались на кончиках пальцев. Когда я решил, что достаточно расчистил путь, я ясно посмотрел на него.
Его губы бесшумно шевелились. Это было прочитано как призыв поторопиться и не медлить. Я бросил на него всю свою силу, которая была настолько сильна, что я не мог долго стоять.
Толстые, спиралевидные колючие лозы устремились к нему. Оно уже было достаточно большим, чтобы походить на лежачее дерево, а не на колючую лозу. Асиль запрыгнула на него и побежала легкими движениями. Это было опасное зрелище. Если лозы обвивают тело и пытаются подняться, он ударяет игрока и перелезает через лозы, чтобы добраться до самой высокой точки.
Постепенно я начал задыхаться.
На первый взгляд казалось, что он отчаянно уклоняется от моих атак из-за того, что его обхват в несколько раз толще его тела, но в отличие от него, который гибко уклонялся от моих атак, не получая ни малейшего удара, я тратил огромное количество магической силы на виноградные лозы. Примерно в тот момент у меня начали покалывать кончики пальцев, как будто кровь давно не текла.
"останавливаться!"
Он легко висел на лозе обеими руками, играл с ней, а затем спрыгнул. Хотя я ясно осознавал его слова в своей голове, высвобожденную мной силу нельзя было свободно отобрать. Я чувствовал, как моя энергия утекает, возможно, потому, что я едва израсходовал магическую силу, которую мог использовать на своем нынешнем уровне.
Асиль, которая попеременно смотрела на растущие без остановки лозы и на меня, постепенно теряющую позу, торопливо подбежала ко мне. Прежде чем мои ноги совсем потеряли силу и я рухнул, он умело меня поймал.
— Я не хотел выливать это безрассудно, верно?
Нахмуренная бровь выглядела как-то приветливо. Он слегка коснулся моего лба, пока я от души смеялся. Я чувствовал, что проход, через который менялся поток, сужался и постоянно блокировался. Я не делал этого сам. Оно было закрыто его силой. Но благодаря этому я, естественно, научился закрываться.
— Разве тебе не пришлось сначала учить меня этому?
Поскольку у меня не было намерения делать выговор, я говорил легким тоном. Он посмотрел на меня угрюмо, а затем кивнул. Это было чистое подтверждение.
«Я должен был учить новичков».
— Ты научил мою мать.
«Она была всего лишь новичком, а ты новичок. Думаешь, будет то же самое?»
Возможно, это не одно и то же, но я не мог точно сказать, в чем разница. Вероятно, это означает, что вы в некоторой степени знакомы с основами.
— Разве я не говорил тебе, что я посторонний?
«Вот почему ты не ругал меня и помог мне».
Даже не изменив выражения лица, он тут же краснеет. Это правда, что я получил помощь, поэтому было трудно критиковать ее вслепую. Мне даже не хотелось этого делать.
На этот раз, вместо того, чтобы заставить лозы исчезнуть, он поглотил их все. Сцена, когда огромная лоза медленно исчезает из моей ладони, выглядела очень странно.
— Ты не ешь в этот раз?
Он проворчал с потрясенным выражением лица.
«Как можно есть такое? Отвратительный."
«Это не так уж и грубо…» … ».
Мои слова оборвались без единого вывода.
«Это не грубо даже для тех, кто был далеко. «Я был похож на ногу гигантского осьминога?»
«Какое воображение».
Асил прищурился и взглянул на меня. Похоже, он воспринял этот комплимент как шутку. К сожалению.
Когда он некоторое время держал рот на замке и смотрел на потрескавшийся пол, пол и его ноги внезапно развалились. Хотя она могла бы переместить его с помощью магии, Асил взяла меня на руки и большими шагами спустилась по лестнице. Это была совсем другая скорость, чем когда мы шли бок о бок.
Только тогда вы ясно осознаете, что он все время шел вперед. Почему-то меня это рассмешило.
Ощущение, когда он держал его в руках, наблюдая за проходящим мимо пейзажем, было особенным. Дверь открывается, даже не прикасаясь к ней, и все пространство выглядит чистым, и никто за ним не присматривает. В темноте только путь, по которому он шел, был ярким. В какой-то момент я вообще не мог понять устройство этого места. Некоторые дороги были слишком длинными, некоторые слишком короткими. Когда мы подошли к комнате, которую он, вероятно, использовал как спальню, он уложил меня на кровать. Он грубо подтащил стул к кровати и сел.
— Иди сегодня спать.
"да?"
"Идти спать."
Было нестандартное замечание, которое нельзя было игнорировать только потому, что оно исходило от учителя. Я твердо сказал: не отставать.
"Это не так."
"что?"
Он посмотрел на меня с озадаченным выражением лица, затем нахмурился.
— Ты сейчас не думаешь.
"хм… … ».
"Нет."
Асил опустил голову, и затылок у него покраснел. Волосы, выбившиеся из-за беготни, стекали вниз, делая их более заметными.
О, я думаю, это была не совсем правда. Что мы делаем. Почему мне кажется, что я так смеюсь над ним каждый день? Желая ясно увидеть выражение его лица, я осторожно поднял правую руку и коснулся его щеки. Чувство негодования струилось из его глаз, когда он медленно подошел и встретился с ним взглядом.
«Если бы у меня была темная сторона, я бы не флиртовал с тобой так. «Тебе нужно это знать».
Я энергично кивнул головой в ответ на недовольное бормотание.
— Но мне все равно пора домой.
«Было бы гораздо лучше отдыхать здесь, чем восстанавливаться дома. "Зачем беспокоиться?"
Моё тело, у которого совсем не было сил, притупляло мои мысли, раздумывая, нормально ли всё будет на день, но фундамент, крепко поддерживавший меня, решительно качал головой. Это не должно быть возможно. Благородная дама, собирающаяся обручиться, проводит ночь с мужчиной со стороны матери. Что Мариетта увидит и чему научится?
Он словно прочитал мой отказ, лишь медленно опустив руку. Асил посмотрела на мою руку, затем наклонилась, положив одну руку на кровать. Он говорил с довольно близкого расстояния.
«Иди в сторону. «По крайней мере, окажите первую помощь».
Медленно переместив свое тело в угол, он лег в образовавшееся пространство.
«Не избегайте этого».
— прошептал он резким голосом. Прежде чем я успел спросить, что он имеет в виду, мне за спину положили сильную руку. Меня держали в его объятиях, и я мгновенно одеревенел. Это было зрелище, которое было бы настоящей катастрофой, если бы кто-нибудь его увидел.
Но неожиданно объятия оказались вполне комфортными. Возможно, это произошло потому, что его прохладная кожа была идеальной температурой для его слегка лихорадочного тела. Я чувствовал себя защищенным в объятиях Асила. Его сила переполнилась, смешиваясь с чашей, которая медленно достигала своего предела и обнажала дно. Я смог своими глазами увидеть волшебство, которое медленно нарастало, как песочные часы.
«Аннет».
Сонный голос раздался в моем ухе, когда я посмотрел на потолок.
«Почему приятно, когда у тебя это отбирают?»
Ты такой маленький и слабый. Голос, становившийся все более слабым и слабым, был жалок. Мне хотелось обнять его и держать, чтобы он не потерялся. В то же время я почувствовал шок, как будто меня сильно ударили молотком по голове.
«Почему ты продолжаешь пытаться перекрыть меня собой?»
Я старался говорить ясно, но мой слабый голос казался слабым даже для моих ушей.
«Просматриваю снова и снова».
Асил пробормотал слабым голосом, в котором не было никакой его обычной энергии. Его лицо было окрашено растерянностью.
«Знаете, вам нужно знать разницу между тем, чтобы вас забрали и отдали. Я не жил, чтобы у меня ничего не отобрали. «Если вы не хотели приспосабливаться, вы не смогли приспособиться».
Это было то, что вы могли легко понять, не вдаваясь в подробности. Если бы ты был волшебником, который смотрел мне в глаза и искал внутри себя, чтобы найти одиночество. Мне было очень жаль об этом. Волшебник, который так долго был изолирован, может легко открыть вам свое сердце при небольшом взаимодействии, например, обращаясь с вами как с равным и понимая небольшую часть вас. Вы стремитесь найти сходство, чтобы обосновать причину.
Мне бы хотелось, чтобы здесь была Мариетта, а не я. Если бы это была она, она бы мгновенно растопила твое сердце и наставила на правильный путь. Почему люди должны смотреть на меня, когда я всего лишь мрачный угол? Вы тоже невезучий человек.
«Я также не могу с тобой согласиться, если ты не хочешь этого сделать».
"Затем сделать его."
Асил рассмеялась и прижала меня к щеке.
— Так ты говоришь, что знаешь, что происходит?
— Не знаю, но с большинством вещей ты справишься.
Это верно. Я рассмеялся, услышав мгновенное подтверждение. Асилу, наверное, не понравилась моя реакция, поэтому он нахмурился и приподнял уголки рта. Затем он медленно поднял тело и сел, открыв спину. Когда я впервые прикоснулся к нему, он определенно был прохладным, но в тот момент, когда я упал, последнее, что я почувствовал, было тепло. Он пел таким тихим голосом, что вы могли его не заметить, если бы не были внимательны.
«Пожалуйста, не сталкивайтесь с Реном».
Когда я колебался с ответом, поскольку его намерения были неясны, он продолжал говорить все, что хотел.
«Не делайте ничего опасного. Если возможно, держитесь подальше и от императора, и от императрицы. Волшебники... … — Сейчас нет нужды говорить больше.
«Мастер, вы слишком опекаете».
Он замолчал от легких слов, сказанных им, чтобы поднять настроение. У меня было плохое предчувствие.
«Если тебе все равно придется ввязываться в это, я защищу тебя от твоей воли».
Я быстро встал. Я должен был видеть выражение его лица. Мне пришлось посмотреть и оценить, с каким сердцем он говорил эти слова. Затем он внезапно поставил одну ногу на кровать, повернулся и схватил меня двумя пальцами за подбородок.
— Ты собираешься принести это мне, Аннет?
Заговорил волшебник с властным поведением и отчаянными глазами. Глядя на его красное лицо, я стал спокойнее. Возможно, это потому, что я нашел что-то, что нужно было исследовать. Небольшой кусочек, о котором, возможно, мне следовало спросить давным-давно.
— Ты знаешь Рена?
Асил медленно опустил руку. Я прочитал знак уклонения и быстро схватил его за запястье.
"Ты знаешь."
— Если ты дашь мне знать, нет необходимости избегать этого.
«… … «Я принимаю это решение».
Он нахмурился и закрыл глаза. Асиль продолжала молча смотреть на пятно зрачка, скрытое серебряными ресницами, а Асил, не выдержавшая молчания, сменила тему так поспешно, что любой дурак мог бы это заметить.
"Давай пойдем домой. — Я отвезу тебя туда.
Что мы делаем. В его поведении появилась небольшая трещина. В данный момент, если я скажу, что останусь здесь, возникнет брешь, которую я легко смогу закопать. Но хорошо ли ему заставлять себя вот так закапываться?
… … В конце концов я послушно встал.
Дорога обратно к карете была уже совсем темной. О нем нельзя было сказать, что он молчал, поэтому он все время держал рот на замке, что было для него несвойственно, и смотрел в окно. Было неясно, видел ли он пейзаж своими глазами, но его серебряные глаза отражали улицу, как зеркало.
Снова гордое лицо. Особенно бросались в глаза тонкие красные губы и раздражающе крутой подбородок. Человек, привлекающий столько внимания, продолжает делать такие нелепые вещи, что неизбежно должно было выйти еще больше слов. Я вспомнил, что тело, к которому я прикасался, было на удивление твердым. Я носила свою одежду так свободно, что выглядела худой.
Продолжая думать, я понял, что критикую внешность этого человека, как и Мариетт, и у меня побежали мурашки по коже. Я спокойно вспомнил первый стих «Безупречного этикета», который прочитал наизусть, и переключил свое внимание на что-то другое.
Когда карета остановилась и тишина кончилась, он вышел первым и протянул руку. Он не стал ждать, пока я сойду и восстановлю равновесие. Как только мои ноги коснулись земли, возможно, даже прежде, чем я смог их как следует коснуться, он поднял меня на руки. Невозможно показать позор, когда смотрит столько людей. Я даже не мог пытаться сопротивляться, и у меня не было другого выбора, кроме как сохранять спокойствие.
"Я могу ходить."
"знать."
"Почему…" … ».
"Я раздражен."
Он широко улыбнулся и ответил. У меня плохое предчувствие... … .
«Что ты сделал со своей сестрой! «Ты мусор!»
Это был хит.
Асил улыбнулась ярче, чем когда-либо раньше, когда Мариетта прибежала, одетая в легкую одежду и держась за подол юбки. Лицо ребенка, напротив, покраснело. Мариетта схватила руку, которая держала меня, и крепко сжала ее, как будто собиралась оторвать ее, а затем ахнула и перевела дыхание.
"Я хочу знать?"
Голос Асил, говоривший сладко и застенчиво, был незнаком. Мариетта подняла глаза и пристально посмотрела на него.
«Наконец-то мы делим постель».
— Ты не можешь так говорить.
«Почему, это правда?»
Из моего рта вырвался вздох. Действительно ли была необходимость создавать ситуацию, в которой возникло бы непонимание? Парню, который уже расстроился, что я не могу быть с ним несколько дней. Он протянул руку, погладил Мариетту по голове и осторожно спросил ее.
— Ты же знаешь, что это неправильно, да?
«Я доверяю тебе, но я не доверяю тебе».
Асил радостно фыркнула и ушла, не высадив меня. Если так будет продолжаться, я чувствую, что меня могут вывести в переднюю часть комнаты. Он никогда не пускал меня в свою комнату, но сразу сможет ее найти. Чтобы не отставать, Мариетта погналась за ним, идя в том же темпе.
«Разве он не должен изучать боевые искусства? «Почему у девушки такие сильные руки?»
«Опять ты снова девочка! — Ты не против, если я буду называть тебя дедушкой?
— Либо позвони мне.
— спросила меня Мариетта, которая от волнения трясла ногами.
«Сестрёнка, посмотри ещё немного на дедушку… … «Каково выражение гнева и гнева?»
«… … не делай этого… … ».
Мне не только не приходило на ум никаких слов, но даже если бы я их знал, я не смог бы научить младшего брата плохим словам.
В любом случае, если Асил собирается сказать что-то подобное, не лучше ли дать ему поучиться? Возможно, это было всего лишь замечание, но было ясно, что Мариетте лучше научиться чему-то, чтобы защитить себя, чем не учиться вообще. Если вы хотите узнать об учителе, не лучше ли спросить об этом эрцгерцога Лотарингского, а не графа?
— О чем ты так думаешь?
Асил коснулся моей щеки тыльной стороной ладони, привлекая мое внимание. Мне как-то неловко было это говорить, поэтому я улыбнулась и пошла дальше, не задавая никаких вопросов. Вопреки моим опасениям, он высадил меня в холле и, не колеблясь, повернулся спиной, сказав, что заедет за мной завтра чуть позже.
Хотя я подготовился и думал, что приду ближе к обеду, Асиль неторопливо навестила меня только тогда, когда солнце начало садиться. От этого выиграла Мариетта. Перед отъездом мы попросили выпить чаю и потусоваться вместе, но это время, естественно, стало очень долгим.
Как только он прибыл, он нахмурился и ухмыльнулся.
— Тебе не надоело так пить чай?
Мариетта цокнула языком, словно прислушиваясь, затем скрестила руки на груди и разгулялась.
«Вот почему моя сестра не играет со мной».
Я думал, что мы снова поссоримся, если я оставлю все как есть, поэтому прочистил горло, чтобы поднять настроение. К счастью, они замолчали и сразу же перевели взгляд на меня. Внезапно мне пришло в голову, что они похожи на кошек и собак, и я засмеялся.
«Если я пойду в Волшебную Башню и начну занятия в это время, не закончится ли оно слишком поздно?»
«Я знаю, да».
Они сказали, что заняты, но сказали, что никого не отпустят. Чертов император. Мариетта, слушавшая, как он бормочет про себя, вдруг заговорила с ним по-дружески, сияя глазами.
«Император — полный отброс!»
"Это сюрприз. — Что это, вдруг?
— Быстро скажи «да».
— Э, правда?
Глядя на несколько смягченное выражение лица Асила, я пришел в замешательство. Мариетта, кажется, узнала что-то странное. Почему вы продолжаете сближаться с людьми за чужой спиной? В прошлый раз это было к императрице, а на этот раз к Асилу.
«Это правда, но почему ты слегка расстроен?»
— Потому что ты тоже мусор?
Асил хлопнул по столу.
— Не обращайся со мной так, мерзкая сука.
«Конечно, это не тот уровень! О чем ты говоришь? Асила можно переработать, а императора нельзя!»
"что?"
Когда я увидел, как он смотрит на Мариетту с пустым выражением лица, мне стало его жаль. Ребенок продолжал говорить самостоятельно, не глядя на выражение лица.
«Шокирующая правда заключается в том, что людей невозможно переписать, но волшебников можно переписать!»
«Потому что я хотел это услышать… … ».
Я схватил его за руку, когда он пытался встать.
— Что ж, похоже, она имеет в виду добрые намерения… … ».
Выражение лица Асиль мгновенно помутнело, а лицо Мариетты стало бесконечно ярче. Асил издала громкий звук и грубо откинулась на спинку стула. К счастью, стул, который был наклонен и выглядел так, будто вот-вот упадет, вернулся в исходное состояние.
«Вы слишком много воспитываете своего ребенка».
«Не надо меня ругать».
Я нежно подбадривал Мариетту, поглаживая тыльную сторону ее руки.
«Давайте постараемся не говорить ничего, что заставит других чувствовать себя плохо. понятно?"
У ребенка все еще было светлое лицо, но он кивнул, пытаясь показать, что он расстроен после того, как его отругали. Я подумала, что это мило, и улыбнулась, а Асил озадаченно посмотрела на меня.
«Постарайся быть со мной так же добрым, как со своим младшим братом».
— Ты когда-нибудь был суров с Асил?
Он закрыл рот и грозно посмотрел на стол. Наверное, потому, что ничего не приходит в голову. Поскольку я осознавал, что отношусь к Мариетт необычно, я смотрел, не разговаривая с ней, чтобы дать ей время отпустить свое разочарование.
Через некоторое время его рот открылся.
«Он подозревал ее, хотя ничего ей не делал, он встретил Кэтрин, которая сказала ему не встречаться с ней, он передумал, когда я попыталась поговорить о чем-то важном, он не присмотрел за мной, когда я пострадала из-за тебя он проигнорировал меня, когда я сказал ему идти спать, он сказал, что сделает все, что я сказал ему не делать, потому что это опасно, и сегодня я снова здесь со своим братом. Я принимаю чью-либо сторону. ... … "Неправильный?"
В том, что я сказал, не было ничего плохого, но, слушая его детские жалобы, мое лицо покраснело. Когда он закатил глаза, не находя, что сказать в ответ, Мариетта первой позвала его очень тихим голосом.
"Ты знаешь."
"что. «Не вмешивайся».
«Похоже на огромного мотылька».
«… … ».
Позже его лицо покраснело. Казалось, он наконец понял, как говорит. Асил отвернулся, как будто не хотел смотреть нам в глаза. Стоявшая там горничная тряслась и не знала, что делать.
— Ты думаешь, я тоже мотылек?
«Хватит трясти правду в чужом доме! Да неужели. «Мы здесь закончили, так что иди и отдохни!»
Горничная вздохнула с облегчением, поклонилась и куда-то убежала. Когда она посмотрела в глаза и улыбнулась, похвалив суждение Мариетты, Асил взял чашку чая у Мариетты, которая пила без причины, проглотил ее и поставил на место. Возможно, он немного остыл, но когда я взглянул на него с беспокойством, на его лице появился намек на удовлетворение. Я не знал почему.
«Давай завтра снова начнем занятия. Говоря об императоре, почему ты так расстроен? «Я не думаю, что это из-за последнего раза».
Мариетта взглянула на меня и нерешительно заговорила.
«Ты выглядишь злым. Мне тоже приятно улыбаться. «Это больше похоже на разговор».
«Разве он не достаточно плох? Хотя он был хуже меня. «Он хуже моего младшего брата».
Император объективно был довольно красив. Конечно, как сказал Асил, он уступал самому Асилу и великому князю, но это был человек, который почему-то чувствовал себя огромным из-за неторопливости и достоинства правителя. Поскольку они такие хорошие, я думаю, стандарты немного другие. Слова этих двух очаровательных красавиц имели бесконечную убедительную силу, пока они держали рты на замке.
«У тебя есть лицо, но то, что ты делаешь, настолько безобразно. «Он забрал девушку моего брата, а теперь пытается забрать и мою невесту».
— Украл твою невесту?
"да."
«Есть ли у тебя еще невеста, кроме него?»
"Конечно, нет!"
Асил схватила меня за плечо со страшным выражением лица.
— Почему бы тебе не сказать мне это?
«Если вы собираетесь говорить, вы должны сначала поговорить с Вашим Величеством, чтобы порядок был верным. — Асил не имеет к этому никакого отношения, верно?
«Почему это не имеет значения? "Он учитель."
Вместо меня, которая не могла ответить с растерянным лицом, за меня заговорила Мариэтт ясным голосом.
«Какое отношение мой учитель имеет к моей помолвке? «Ты, должно быть, сумасшедший!»
Асил посмотрела на меня с лицом, полным негодования. Мне нечего было сказать. Потому что слова Мариетты были неоспоримыми фактами. Когда я неловко улыбнулась и слегка отвела взгляд, Асиль яростно схватила дакуаз со стола, как бутерброд, и засунула его мне в рот. Он надулся и слизнул крем с пальцев, не вытирая их, избегая неловкой темы.
«В любом случае, я сижу в месте, которое не совсем соответствует всем требованиям».
Я ясно понимал слова без подлежащего. Похоже, то же самое произошло и с Мариеттой. В отличие от обычного, ребенок покачал головой с расслабленной улыбкой. К счастью, никто, включая меня, не мог отрицать то, что он сказал, поэтому он отключил уши.
«Если вы говорите, что это не пиломатериалы, я согласен».
Внешний вид императора и происхождение его матери не имели большого значения. Все, что я мог видеть, это то, кем он был. Просто уродливый менталитет, которому постоянно приходится хвастаться своим превосходством.
Видя, как его брат, эрцгерцог Лотарингский, безупречно ладил с рыцарем-простолюдином, я не мог не сравнить его. Я не думаю, что эрцгерцога Лотарингского следует заставлять сидеть там, где он не хочет.
Итак, кто еще, кроме него, обладает силой и оправданием, чтобы победить этого мужественного императора? Это было невозможно, если бы князья, погибшие после поражения в борьбе за власть, не были воскрешены из могилы.
Даже если он действительно возродится, как он сможет бросить вызов авторитету, который так прочно укоренился? У императора уже было слишком много власти на спине.
«Почему бы тебе не сделать это?»
«… … да?"
Мариетта хлопнула в ладоши, и ей понравилось то, что выпалил Асил. Ее глаза, сверкающие переполненной жизненной силой, казалось, кричали: «Иди и стань императором прямо сейчас, сестра!» Ерунда. Политика не была развлечением, в которое можно было играть по настроению.
«Это невозможно. «В Валуа не смешано ни капли крови королевской семьи Сиериса».
«Я не могу. «Если вы добьетесь успеха, вы станете революцией; если вы потерпите неудачу, вы предатель».
Когда я слушал беззаботное ворчание, мне казалось, что то, чего никогда не следует делать, звучало как тривиальная вещь.
Вдруг я вспомнил голос графа, говорящего, что Валуа может стать королем, если захочет. Простой тон голоса, спокойный, но полный уверенности. Человек, который пытался надуть свое маленькое тело и выставить себя напоказ, — это позиция, которую невозможно подражать.
Нет. Что ты думаешь? Вы должны хорошо держать баланс. Каким бы учителем он ни был, нет необходимости учиться у него этой части. Не было никакой причины идти по пути, украшенному бесчисленными кровью, ради должности, которую я вообще никогда не хотел занимать.
Пока я могу сохранять свой маленький покой, этого достаточно.
Он пожал плечами и отвернулся от меня, возможно, потому, что говорил это не так серьезно, как его небрежный тон. Пока я смотрел на длинные аккуратные ресницы его опущенных глаз, он вдруг встал.
"Я сейчас ухожу. — Я тоже заеду за тобой завтра, так что вставай поздно.
Возможно, это звучит бессвязно, но, учитывая время, когда он проснулся и прибыл в особняк, это было уместно. Асиль, которая даже отказалась ее провожать, вернулась так внезапно, как будто приехала неожиданно.
***
Урок, который, казалось, шел гладко, продолжал натыкаться на стену. Это произошло не потому, что обучение было медленным. Асил был способным учителем, и я тоже – если верить его словам – был очень способным учеником, но я не добился никакого прогресса в плане контроля над количеством силы.
Волшебник в агонии рвал на себе волосы из-за меня.
"Почему нет? почему?"
«Если вы спросите меня об этом… … ».
Я избегал зрительного контакта и выглянул в окно. На улице было так туманно, но внутри я ясно видел, как небо медленно превращается в закат. Это уже время. Отведенное время будет не таким уж большим.
Наспех назначенная дата помолвки становилась все ближе и ближе. Как участник этой ложной церемонии помолвки, у меня был длинный список дел, но я был обязан вернуться в поместье раньше эрцгерцога и поприветствовать его. Новость, должно быть, уже дошла до Валуа. Никаких ударов молнии в графине не было бы. Такая внезапная помолвка с влиятельным человеком.
Мне было жаль женщину, которая наблюдала за подготовкой к помолвке своей падчерицы, даже не зная почему. Это то, с чем ничего не поделаешь. Это была обязанность хозяйки. Это был также минимум, который граф хотел от нее.
Кстати, Валуара эрцгерцогу Лотарингскому. Это крайне неподходящее сочетание. Я представил его стоящим среди теплого пейзажа знакомых мягких цветов. Будто пришелец из зимней страны.
Когда я беззаботно рассмеялся, Асил пристально посмотрел на меня.
— Ты не концентрируешься?
"Ой, простите. «Наверное, я устал».
Похоже, он поверил оправданиям, которые не сработали. Моя совесть угрызалась, но это не была полная ложь. Когда я утомлялся до такой степени, что не мог справиться с этим самостоятельно, Асил восполняла меня, и я повторял это в течение дня. После такой недели я, конечно, утомлюсь. С самого раннего возраста я никогда не пропускал занятия, даже когда болел настолько, что у меня поднималась температура. Должно быть, это прозвучало как довольно хорошее оправдание для того, кто не знал этого факта.
«Вы действительно родились не в ту эпоху».
Он сел на диван в неожиданном месте и пробормотал про себя.
— Я думал, ты очень одаренный.
«Магия предназначена для войны. — Я не говорю о твоей дочери.
Хотя слова, казалось, пришли из ниоткуда, он прочитал ответ по другую сторону стены. Это было доказательством того, что за короткий период времени они хорошо познакомились друг с другом.
«Я не люблю войну».
«Вы, должно быть, молоды».
Асил закатил глаза и взмахнул правой рукой в ​​воздухе. Это был сигнал о том, что начался перерыв. Прилетевшие откуда-то чайные сервизы тряслись и крутились, словно танцевали. Стакан с милыми полевыми цветами плохо сочетался с унылым однообразным пространством.
«Я думаю, здесь должен быть стол».
Он слегка пошевелил оставшейся левой рукой. Это выглядело артистично, как дирижер, руководящий оркестром. Круглый стол с тяжелым звуком подошел ко мне и весело расположился передо мной. На него был поставлен чайный сервиз, который постукивал достаточно тихо, чтобы не беспокоить. Он тут же грациозными движениями налил чай. Из чайника, который считался пустым, текла веселая цветная чайная вода.
Хотя это может показаться не таким уж большим делом, но столь деликатное управление магической силой требовало высокого уровня концентрации. Это было до такой степени, что у меня выросло такое уважение к магии, которого я никогда раньше не чувствовал, когда совершенно не знал о ней. Даже для меня, находящегося только в начальной точке, это выглядит потрясающе, но как это выглядит для волшебников Волшебной Башни?
«Я сказал, что не собираюсь становиться императором».
То, что внезапно сказала Асил, было продолжением короткого вопроса и ответа, который у нас был вчера.
"да."
Когда я ответил твердо, не раздумывая, он сделал преувеличенно грустное выражение лица, словно поддразнивая меня.
«Немногие люди кажутся такими же хорошими, как ты».
— Ну, вот эрцгерцог Лотарингский.
«… … Эрцгерцог Лотарингский... … ».
Он только шевелил губами, как будто хотел что-то сказать, но не мог придумать, что сказать, чтобы добраться до цели. В конце концов, возможно, потому, что он не смог найти стык, он отказался от разговора и изменил тему в заметно неловкой манере.
«Никакого страха, никакой жадности. «Что ты развлекаешься, ученик?»
Сделав вид, что не заметила следов глубокой агонии и депрессии, мелькнувших на его лице, я взял подходяще наполненную чашку и понюхал аромат. Это был милый аромат, смешанный с тонким ароматом яблока.
«В мирную эпоху без крупных войн было бы странно иметь амбиции стать героем войны».
Не так ли, понимаешь?
Империя — могущественная страна, а на Севере, который часто страдает от протестов, есть сильные солдаты. Способный командир, который возглавит их. Недаром часто происходили большие и малые гражданские войны. Потому что нет необходимости беспокоиться о внешних силах. Сиерис был слишком большим зверем, чтобы воспользоваться суматохой и атаковать.
«И даже если разразится война, я не выйду вперед, если в этом не будет необходимости».
"ее?"
«Разве просто неизбирательные бомбардировки не были бы решением?»
Он молча посмотрел на меня, словно прося объяснить подробнее.
«Строим самую толстую и высокую стену. Чтобы никто не смог сломать его или вторгнуться в него».
«Чтобы охватить всю страну, потребуется невероятное количество труда».
— Ты не собираешься мне помочь?
Тск, он щелкнул языком и издал раздраженный голос.
«Ты будешь единственным, кто попытается использовать такого архимага».
«Если надо, надо вспахать поле».
Это было легкое замечание, наполовину шутливое, наполовину серьезное. Когда я подумал об этом, я громко рассмеялся, потому что это было так смешно. Асиль машет руками так же грациозно, как и прежде, перед широким кукурузным полем Валуа. И поле, которое возделывается в соответствии с этим движением. На нем была соломенная шляпа под теплым солнечным светом. Если ваша свободная одежда развевается на ветру, вы можете выглядеть как пугало.
«Аннет».
"да… … да?"
— Ты думаешь о странных вещах.
— Ну, немного.
Он наморщил нос, взял неочищенный апельсин и похлопал меня по щеке. Я принял это рефлекторно.
«Чтобы сделать первое, вам придется рискнуть своей жизнью. О, если это размер вашей территории, вы можете это сделать. Последнее легко, но мне не хочется».
«… … "Является ли это возможным?"
«Даже не думай заказывать. «В тот день, когда я сделаю что-то подобное, Эллен будет так напугана, что выпрыгнет из могилы».
Честно говоря, это было волшебство, которое меня не могло не заинтриговать. Это намного лучше, чем магия атакующего типа, которая появляется в книгах по истории или мифах, например, затопление острова или разрушение столицы. Было жаль, что я не смог оказать большую помощь, потому что у меня не было необходимых знаний.
Ах, теперь, когда я думаю об этом… … .
Внезапно я понимаю, что он очень естественно упомянул имя своей матери. Это было как-то иначе, чем обычно. Как будто я наконец приняла пустое пространство, оставленное ушедшим человеком, не как изъян в своем сердце, а как просто кусочек, который нужно сохранить.
Я не знала, будет ли для меня, не знающей о разлуке, хорошим чувством даже осмелиться догадаться... … Когда я посмотрел на Асила с чистой радостью, он просто озадаченно наклонил голову.
***
Обещанный перед отъездом в поместье учебный год длился всего около недели. Поскольку церемонию помолвки нельзя отложить, временный период, отведенный на скорейшую подготовку фундамента, уже подходит к концу.
Возможность достижения цели «магии самообороны» в установленные сроки уже приближалась к дну. В такой ситуации моя мотивация естественным образом падает, и даже если я не могу использовать магию только для того, чтобы напугать людей, я овладел ею достаточно, чтобы как-то спастись во время реальной опасности, поэтому я даже неявно думал, что мне следует просто быть пока этим доволен.
Грубо говоря, это был первый раз, когда мне пришлось отклониться от сложной задачи и выбрать что-то другое.
«Сколько бы у меня ни было времени, мне не хватит времени, чтобы прочитать все это».
Я уставился на старые книги, сложенные на огромной, устрашающе высокой книжной полке. Библиотека Волшебной Башни могла похвастаться своим величием, которое нельзя было сравнить с библиотекой Валуа, которая была эффектно и аккуратно оформлена. Асил шла большими шагами, как будто это было естественно, без каких-либо признаков хвастовства, и стояла в центре библиотеки.
«Читать невежественно — пустая трата времени. "Что вам нужно?"
«Говоря в общих чертах, это будут данные о трансцендентных людях и мире».
Он слегка нахмурился и поднял одну руку. Когда указательный и большой пальцы элегантно вытянутой руки издали щелкающий звук, книги посыпались с книжной полки и свалились в кучу в двух местах.
Удивительно было то, что ненужные книги не разваливались, несмотря на резкие движения, и даже книги, которые выглядели очень старыми, не пылились. Сказал он, глядя на стопку книг, которых насчитывалось сотни, хотя они были отобраны в соответствии с условиями.
«В старых книгах будет много содержания, которое вы, возможно, не сможете прочитать, а даже если прочитаете, то не поймете, поэтому я проверю их лично. «Вам следует просмотреть книги, вышедшие недавно».
Хотя он никогда не просил об одолжении, было ясно, что его знания окажут большую помощь, как и его надменное отношение, так что не было никаких причин для излишней гордости.
Я послушно слегка склонил голову и поздоровался.
"Спасибо."
Он проигнорировал приветствие и мгновенно сосредоточился на старой книге. Вид такой огромной концентрации передо мной дал мне странный дух соревнования. Я пролистал столько страниц чистой бумаги, что подумал, не обожглись ли мои руки, выжимая поверхностные знания.
Затем, хотя это казалось далеким от той информации, которую я искал, я нашел книгу, которая странным образом привлекла мое внимание. Книга «Осуществление идеальной магии» имела название, выгравированное золотом на темно-синей обложке.
Автор — Наим Рихард. Просто взглянув на название, я понял, что это книга, которую читают студенты, изучающие магию, поэтому я подумал, не классифицировал ли Асил ее по ошибке.
Содержание было совершенно неожиданным. В этой книге Наим Ришар объясняет гипотезу о том, что можно управлять маной сверх того количества, которое обычно возможно, с помощью среды, называемой «библиотекой».
«Это сокровищница истины, в которой зафиксировано течение истории, и проход, соединяющий мир... … ».
Прочитав ее быстро, я нечаянно процитировал объяснение о «библиотеке», написанное в предисловии. посмотрел на меня сверкающими глазами. .
Множество эмоций промелькнуло на его лице за очень короткий промежуток времени.
После того, как мое удивление сменилось смущением, мое тело без всякой причины напряглось из-за глубокой враждебности, которая нахлынула на меня, как волна. Хотя я был уверен, что эти чувства не будут направлены на меня, я так и сделал.
Он мгновенно стер поток эмоций, но оставшееся после него невыразительное выражение сильно отличалось от того, как он обычно обращался со мной. У меня было подозрение, что содержание этой книги или ее автор, Наим Ришар, могут иметь какое-то отношение к творчеству моей матери.
"Вы знаете?"
Я осторожно назвал его имя. На суровом лице Асила появилась натянутая улыбка. Он неестественным движением выхватил книгу из моей руки и сердито заворчал.
«Почему ты так долго держишь в руках бесполезную книгу?»
«… … Я точно знаю. Асил, ты что-нибудь нашла?
Он покачал головой с раздраженным лицом. Хоть это и не была позитивная эмоция, это неровное лицо выглядело намного лучше, чем когда оно маскировало истинные эмоции внутри.
Я на мгновение опустила голову, чтобы скрыть выражение облегчения.
«Если вы не можете найти это здесь, вы не сможете найти это где-нибудь еще, верно?»
"да. По крайней мере, если это имеет какое-то отношение к магии.
«Магия», о которой говорит Асил, иногда очень широка. Это означало, что даже с его способностями было трудно узнать, в каком состоянии находится Мариетта. Хотя не было ничего, что казалось бы мне опасным, я не мог не чувствовать беспокойства. Чем дальше от нормы, тем сложнее становится предсказать, что произойдет в будущем.
Я был благодарен, что неожиданно вернулся к близким отношениям с Мариеттой. Но это не значит, что изменения могут происходить только в хорошем направлении.
«Лучше было бы спросить сразу после того, как все будет улажено».
Он намеревался поговорить после церемонии помолвки, которая проходила прямо перед ним. Это было хорошее решение, которое я мог принять в одиночку, но я решил, что будет вежливо рассказать об этом человеку, который мне помог. При этом Асиль надула губы и явно выразила неодобрение.
«Я не могу понять, чего тебе не хватает, что заставляет тебя хотеть связаться с семьей Хван».
Вместо того чтобы ответить неловкой улыбкой, он больше не жаловался. Вот так день в Волшебной башне Ёёнпуён подошел к концу. Прежде чем выйти из библиотеки, я коснулся обложки книги, которая, как ни странно, продолжала меня беспокоить. Я не мог сказать, что мне хотелось взять это и изучить дальше, и хотя Асил, казалось, знал об этой идее, он не обязательно предлагал ее.
***
«Посмотри на это, сестра. «Есть письмо от эрцгерцога!»
Даже не задумываясь об этом, обладательницей ясного голоса, разбудившего меня утром, была Мариетта. Я собирался упрекнуть себя за то, что не дал никакого почетного титула человеку более высокого статуса, чем я сам, но остановился, когда вспомнил, что веду себя с ним должным образом уважительно. Более того, эрцгерцог в определенной степени терпел плохое поведение Мариетты.
«Вы решили не бегать. Верно, Мариетта?
"мой Бог. верно."
Мариетта посмотрела мне в глаза, ярко улыбнулась, а затем попятилась из двери, через которую вошла. Затем он открыл ее, как будто собирался сломать, и вошел осторожными движениями, как будто он вошел.
— Ты сейчас читаешь письмо?
"хорошо."
Когда я увидел Мариэтту, которая пыталась подражать изящной осанке девушки из аристократической семьи, но не могла скрыть свое невинное лицо, как ожидающий ребенка, тайно просочилась улыбка. Мариэтта почувствовала, как к спокойному ответу примешивается улыбка, и была очень счастлива.
Я открыл конверт, неброский, но сделанный из роскошного материала. В чистом письме не было лишнего письма. Когда мой взгляд, бегло скользнувший по формальным приветствиям, перешел на главную тему, я не мог не взглянуть на Мариетту.
Его дело заключалось в следующем. Твоя младшая сестра сказала, что вам двоим следует вместе пойти и выбрать официальную одежду, так не стоит ли нам в ближайшее время назначить свидание, чтобы вместе пойти в гримерку? Он сказал, что самое близкое, что он смог сделать, было через два дня.
"хм… … Мариетта?
«Да, сестра!»
Мариетта сложила руки вместе и выжидающе посмотрела на меня. Ребенок явно, казалось, уже понял содержание плотно запечатанного письма. Вероятно, это означает, что я уговаривал эрцгерцога, пока меня не было.
"Думаю, через два дня я пойду в гримерку. Не хочешь пойти со мной?"
«Эй, как я могу мешать вам двоим личное время?»
Я спросил ребенка, который говорил дружелюбно, легким тоном.
— Кажется, я не говорил, что пойду с тобой… … ».
Только тогда Мариетта закатила глаза с выражением апокалипсиса и начала нести тарабарщину. Читая письмо эрцгерцога, я подумал, что вполне естественно, что он пошел со мной, когда сказал это, и хотя это была не свадьба, это был важный день, который я запомнил до конца своих дней. жизнь, поэтому, конечно, мы должны выбирать вместе.Я спокойно слушал, как слова менялись от момента к моменту.
Через некоторое время Мариетта пришла в себя и смущенно опустила голову.
«Мне жаль, что я принял собственные решения».
— Нет, я не хотел тебя ругать. Тем не менее, с этого момента давайте будем осторожны. понятно? «Если бы эрцгерцог не любил вмешательства, он бы рассердился».
«Я не могу отдать сестру тому, кто злится из-за чего-то подобного… … ».
На мгновение глаза Мариетты сверкнули. Выражение его глаз было такое, как будто он говорил, что если бы был такой противник, то он лично уничтожил бы его. Хотя я знал, что являюсь целью защиты, а не нападения, я рефлекторно вздрогнул.
Пока она раздумывала, что сказать, Мариетта снова посмотрела в окно с оживленным выражением лица, как будто никогда раньше его не видела.
— Значит, ты не пойдешь сегодня в Волшебную Башню?
"нет. «Это последний день занятий».
Мариетта наклонила голову. Вполне естественно, что было утро и время, когда солнце находилось в самой высокой точке неба, уже прошло. Асил всегда приходил за мной утром в неурочный час, но сегодня, даже с учетом этого, он странно опаздывал.
Если бы мне пришлось заняться другими делами, я бы дал вам знать, прежде чем мы вчера расстались.
«Может быть, учитель суетится? — Знаешь, это слишком.
«Ты не такой человек. хм… … Не лучше ли пойти первым?»
"Эй, что ты делаешь? «Может возникнуть путаница без всякой причины».
Он тоже такой, но даже если наши пути разойдутся с ним, который может прийти и уйти в одно мгновение с помощью магии, это я возьму на себя хлопоты, а не он. И поскольку я беспокоился о нем, я был готов взять на себя столько хлопот.
Это не очень образное зрелище, но, возможно, ему где-то больно, и он не может пошевелиться. Мариетта явно хотела, чтобы я остался дома и проводил с ней время, но она даже не пыталась помешать мне надеть халат и собраться уйти.
Однако на всякий случай он следовал за мной, пока я складывала в корзину фрукты, хлеб и лекарства, и болтал о том, как я похожа на Красную Шапочку. Мариетта следовала за мной до того момента, пока я не покинул особняк.
"Я вернусь. «Пожалуйста, передайте эрцгерцогу от моего имени, что мы можем встретиться с ним через два дня».
«Да, сестра! «Если ты поднимаешь шум, тебе действительно нужно меня ругать?»
Ответив улыбкой ребенку, который меня подбадривал, я направился к волшебной башне.
Сегодня, как обычно, вокруг Волшебной Башни был туман. Поскольку я был один и смотрел на непредсказуемый пейзаж, мне казалось, что я вернулся в тот день, когда впервые приехал сюда. Прошло всего десять дней с тех пор, как я мог их сосчитать, но казалось, что это было очень давно.
погремушка.
Со звуком маленького колокольчика перед моими глазами появился сверток белых лент. Когда я наклонился, думая, что мне нужно его поднять, он легко подскочил в воздух, словно дразня меня, и узел развязался. Медленно разворачивающаяся лента куда-то направлялась. Я какое-то мгновение тупо смотрел на след, исчезающий в тумане.
Асил разыгрывает? Это было вполне разумное предположение. Когда я подумала об этом, полупрозрачная лента с кружевом выглядела очень мило.
— Разве не для этого ты пришел сюда?
Хотя это было немного, я чувствовал, что мое искреннее беспокойство было напрасным. Это было мило и в некоторой степени интересно, так что мне не нужно было обижаться. Я без колебаний последовал за лентой. Некому было побеспокоить.
Достигнув двери, я сделал шаг назад и глубоко вздохнул.
Дверь в Волшебную Башню сделана так, что ее можно открыть с помощью очень простой магии. Это означало, что в комнату могли войти только те, кто вообще умел использовать магию или мог получить помощь от волшебника. Поскольку Асиль всегда была со мной, я сам никогда не открывал эту дверь. Независимо от того, насколько хорошо я это знал и насколько легко это было, я немного нервничал, потому что использовал его впервые.
Я закрыл глаза, успокоил дыхание и осторожно поднял руку. В тот момент, когда я приложил палец к двери, произнося небольшое заклинание, тяжелая дверь распахнулась, как будто это была ложь. Поскольку магическая сила не ускользнула, она не была открыта моей собственной силой.
«… … "Вы знаете?"
Его ответ не вернулся. Я шел осторожно. Лишь звук моих шагов отчетливо разносился по тихому и просторному залу. Темное пространство казалось знакомым, но это было не так. Потому ли, что нет света, освещающего наши ноги? Было такое ощущение, будто бесчисленные взгляды были приклеены к моей коже. У меня побежали мурашки от мутной иллюзии, и я нечаянно сделал шаг назад. Это был тот момент.
«Добро пожаловать, дочь старого друга, наследница Лаврового Дерева».
После того, как внезапно прозвучали тяжелые слова старика, в зале внезапно стало светлее. Вокруг меня стояли люди в одеждах из темно-синего атласа и серебряных нитей. Это было первое внимание, которое я когда-либо получал в своей жизни.
Они выглядели как хорошо сделанные украшения, стоящие через равные промежутки времени в одной и той же позе, не причиняя никакого беспокойства. Если бы я не видел, как плечи двигаются вверх и вниз при дыхании, я мог бы заподозрить, что это на самом деле не человек.
Только один человек снимал капюшон, прикрепленный к его халату. У него была очень впечатляющая белая густая борода, и он держал деревянный посох со странным лицом, вырезанным на вершине, размером с голову новорожденного.
Он был похож на волшебника прямо из книжки с картинками.
«Это Аннет из Валуа».
Знакомое приветствие вырвалось рефлекторно. Она не забыла слегка приподнять подол юбки и согнуть колени. Это зрелище, похоже, не понравилось волшебнику, и он дернул бровями, такими же белыми, как и его густая борода.
«Похоже, ты не преподавал волшебному этикету».
Его глубокий голос и четкие черты лица, не полностью закрытые морщинами и бородой, заставили меня представить его прошлое. Было очевидно, что всю свою юность его бы звали Хонам, даже если бы он не был хорошим, и красивым, если бы он был хорошим.
Помимо того, что это было интересно, мне не очень понравилось его стремление принизить Асила, потому что ему не нравилось мое поведение.
«Потому что ты не в том положении, когда нужно быть вежливым. Вы, наверное, об этом не подумали. Поскольку я из внешнего мира, я знаю только этикет внешнего мира. Так разве не было бы совершенно естественно раскрыть свое имя при первой встрече?»
Когда я спокойно принял это, он какое-то время молчал, прежде чем открыть рот.
«Пожалуйста, простите мою грубость. «Меня зовут Наим, повелитель Волшебной Башни».
В его голосе было легко прочитать его высокую самооценку, когда он нажимал каждую букву. Хотя он опустил голову, как будто искренне выражая почтение, его поднятые глаза ярко сияли, что было нетипично для старика.
Я наклонился и поднял ленту, которая привела меня сюда.
— Ты пригласил меня сюда?
Как только слова были закончены, лента разлетелась, как тонкое стекло, и исчезла. Даже краткий миг сожаления, казалось, улетучился. Я смог почувствовать волнение от приглашения на секретную вечеринку, потому что думал, что отправителем был кто-то, кого я знал. От дискомфорта появилась привычная улыбка. К моему разочарованию, ответа от Наима не последовало.
«Ты знал, что не придешь, если не позвонишь мне вот так».
Только тогда он поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. Это был очевидный ответ, даже не услышав его.
«Я знаю, что вы, должно быть, недопонимаете. «Наши отношения с Асилом были такими уже долгое время, так что, должно быть, это был неизбежный приказ».
«… … ».
Наим не удосужился дать неприятный ответ и изменил свою позицию.
«Асиль, ты слишком долго была одна. «Говорят, что маги знают больше и живут дольше, чем обычные люди, но для него разрыв был слишком велик».
«Просто Асил не понимала простых людей, и это создавало проблему. Ты это хочешь сказать?»
Узкие желтые глаза смотрели на меня, словно измеряя. Мне нужно знать, как много я знаю и что я о них думаю. На самом деле ни с графом, ни с Асилем у меня не было подробного разговора о моей матери, поэтому у меня не было возможности точно узнать, что произошло.
Однако, судя по историям, которые обычно рассказывает Асиль, видно, что он уже был в плохих отношениях с Волшебной Башней еще до того, что случилось с его матерью, и даже если он не знал, что Волшебная Башня планировала причинить вред его матери, Граф, который хотел, чтобы его мать стала благородной дамой этой территории. Их отношения не могли быть хорошими.
Отступать некуда.
Раз им удалось заманить меня сюда, они не упустят этой возможности. Если вы покажете, что не знаете правды, это будет воспринято как преимущество, а если вы притворитесь, что знаете подробности, это будет выглядеть неестественно, если вы не проявите враждебности.
В любом случае, было ясно, что они собирались покончить жизнь самоубийством прямо сейчас.
«… … Наследник, нельзя становиться солнцем.
В тот момент, когда Наим снова заговорил бессвязно, волшебники, стоявшие вокруг меня, стали приближаться ко мне шаг за шагом, как будто они спланировали это заранее.
Я мог бы развернуться и выбежать через дверь, которая все еще была открыта, но это никогда не было бы лучшим вариантом. Даже если вы носите более удобную одежду, чем обычно, если вы бежите с телом, которое никогда в жизни не привыкло к прыжкам, то, когда вас поймают, будет лишь вопросом времени. Лучше было не вызывать ненужной стимуляции.
«Очень опасно для неприкасаемого сильного существа не иметь равного противника».
Голос старика был низким и оставлял глубокий протяжный звук. Произношение было таким медленным и четким. Его голос, который поражал вас так, словно бил по голове, был качеством, которым должен обладать педагог или лидер религиозной организации.
Всегда найдутся те, кто последует за ним, поддавшись силе убеждения, граничащей с промыванием мозгов, независимо от содержания. Возможно, эти волшебники именно такие. Если бы я не был осторожен с самого начала, я, возможно, в некоторой степени преодолел бы это.
Но этого не произошло, поэтому это было бессмысленное предположение.
— Ты боишься Асила.
Наим, который, казалось, никогда не действовал эмоционально, дернулся, когда принял легкое решение. Даже если бы он сразу же вернулся к своему святому, аккуратному выражению лица, я уже мог видеть его краткое выражение неудовольствия.
"Да все верно. Это страшно. «Это пугающе мощная сила».
«Никто не привязывает льва в поле, потому что он боится».
«Сэр, мы боимся одного человека больше, чем сотни львов».
Он казался слишком добродушным, когда говорил честно и вежливо. Настолько, что его вряд ли можно было рассматривать как лидера группы, которая хотела использовать живого человека в качестве инструмента. После минуты молчания я осторожно поднял небольшой вопрос, который у меня был все это время.
«Вы Наим Ричард?»
Это было легкое, но необычное имя. В конце концов, двух волшебников с таким именем точно не было бы.
Мне все время было любопытно. Что это было за магическое устройство, которое заставило их запланировать принести в жертву каждого драгоценного волшебника, особенно волшебника, который был единственным, кто поддерживал тесные отношения с Архимагом?
Чего он хотел добиться, рискуя превратить во врагов одну из самых богатых знатных семей и архимагов империи?
— На улице это даже так не называется.
Я перевел взгляд и посмотрел на лица волшебников, стоящих вокруг меня одно за другим. Это было просто лицо без каких-либо эмоций. Невозможно было прочитать даже неприязни, а тем более сочувствия к человеку, которого сделали козлом отпущения. Была ли это петля, из которой с самого начала невозможно было выбраться? Я был готов к тому, что это будет в последний раз, и задал вопрос, который оказался почти решающим.
— Наим, тебе нужно, чтобы я воспользовался «библиотекой»?
***
Асиль кипела от беспричинной нервозности и разочарования. Возможно, это произошло потому, что с утра мне было плохо. Император, этот сукин сын, позвонил мне с самого раннего утра и сказал, что у него есть что-то срочное, и в итоге потратил много времени на разговоры о тривиальных вещах.
Обычно дней, когда император звонил, было больше, чем дней, когда он послушно входил во дворец. Причина, по которой я не мог отказаться, заключалась в том, что император упомянул Аннет. Сейчас не время. Императору пришлось думать, что существование Аннеты было для Асила не более чем развлечением.
«… … «Что это за чувство дискомфорта и гнева?»
Одежда, которую я аккуратно одела для входа во дворец, и мои волосы, аккуратно забранные назад, раздражали. Асил расстегнула пару пуговиц рубашки и последовала своему инстинктивному предчувствию. Пробежав некоторое время и запыхавшись, он что-то понял, остановился и почесал затылок.
«Магия есть».
Асилу показалось очень странным, что он так нервничал, что забыл о привычной магии, например, о питьевой воде. Благодаря своему многолетнему опыту он обладал хорошим чувством юмора. Есть что-то. Мои уши горели от звука стука моей интуиции.
Он быстро переоделся в свой обычный наряд, всего за две аплодисменты, и подошел к особняку Валуа. Изысканное строение, похожее на особняк высокопоставленного чиновника, с привратником, охраняющим вход, демонстрировало их богатство.
Двое мужчин, обладавших крепким телосложением, соответствующим их обязанностям, сурово смотрели прямо перед собой, но их выражения потемнели в тот момент, когда они обнаружили Асила. Они не очень благосклонно относились к этому волшебнику, который каждый раз входил, не соблюдая процедур.
Теперь, когда один из двоих сделал грустное лицо и сказал, что сообщит Аннет об их визите, пришло время проигнорировать их и войти, спрашивая, почему они утруждают себя хождением туда и обратно. Однако вместо того, чтобы следовать обычному порядку, они оба с озадаченным выражением лица подошли к Асил.
«… … — Ты ушел час назад?
Лицо Асила исказилось.
"что?"
***
Волшебники подошли ко мне так близко, что между ними не было места. Выхода из окружения не было. Если бы я был слабым человеком, я бы рухнул под жуткой атмосферой и бременем, но, как ни странно, я был спокоен, как будто давно предчувствовал эту ситуацию. В тот момент, когда мне стало не по себе, губы Наима открылись.
— Ты многому у меня научился.
Наконечник трости коснулся моего лба, не в силах отойти. Прежде чем я успел даже вздрогнуть от гладкого, прохладного прикосновения, в том месте, где я к нему прикоснулся, вспыхнул взрывной свет. На короткий момент меня охватило сильное ощущение парения, похожее на то, как при использовании портала.
То, что произошло, было за пределами моего понимания. Пока я вращал глазами тут и там, чтобы понять ситуацию, я видел радость на лицах волшебников, которые всегда были холодны, как лед. Так должно было быть с самого начала, но теперь они выглядели как кучка фанатиков.
"Я уверен. Достаточно. «Наконец-то пришло время исполнить наше давнее желание».
Слова Наима усилили это впечатление. Волшебники приветствовали их, топнув ногой по полу, как солдаты, поднимающие боевой дух перед тем, как отправиться в путь.
«Дочь старого друга и преемница нового друга, мы никогда не забудем твою благородную жертву… … ».
"подождите минуту."
Брови старика дернулись, когда он прервал накаляющуюся атмосферу. Реакцией было считать меня бессмысленным незваным гостем.
"Что это такое?"
«Я никогда не говорил, что пожертвую собой. «Я не знаю, где и как она используется, и я не собираюсь одалживать свою силу».
Выступили белые брови, дергающиеся от нерешительности. Я увидел небольшой пробел, куда я мог бы вставить примирение, а не примирение. Я снова быстро открыла рот, прежде чем он закончил думать.
«Если его не используют в плохих целях, не лучше ли мне сотрудничать? Если это преследует понятную цель, мы готовы активно помогать. «Не обязательно использовать такие варварские методы».
Когда в конце предложения был добавлен небольшой вздох, уверенная в себе волшебница начала нервничать.
Да. Волшебники — очень гордые существа, и они всегда хотят, чтобы их изображали умными, могущественными и бессердечными. Выражение «варварство», отвергающее такое желание, само по себе было великим оружием.
Нравится ему это или нет, но Наим не может игнорировать то, что я говорю, пока у него плохое настроение. По крайней мере, если он хочет сохранить позицию искателя, который не будет противодействовать никому из своих коллег.
Его глаза стали острыми. Казалось, он прочитал, что слова были сказаны с тонким намерением, и он уже не видел во мне незрелую аристократическую дочь, не имевшую представления о мире.
С этого момента вы действительно не должны совершать ни единой ошибки.
— Ты не очень похожа на Эллен.
«… … — Могу ли я принять это за комплимент?
«Да, есть и такой аспект».
Наим добродушно улыбнулся и подошел ко мне.
«Эллен была подобна солнцу, которое освещало любую тьму. Значит, это нашло бы отклик у Асиль, которая долгое время была одна. «Тьму в его сердце нельзя было осветить одной маленькой свечой».
Я думал, что это не обязательно правда, но не стал это опровергать. Не было никакой пользы провоцировать его.
«Все обожали этого ребенка. Он был ребенком, который заслужил такие чувства. Он более усердно, чем кто-либо другой, посвятил себя магическим исследованиям, выслушивал истории каждого и утешал их. Мы также постарались снова наладить общение между Асилом и Башней Магов. В итоге это не сбылось... … ».
Он на мгновение остановился и многозначительно посмотрел на меня. Уже по этому поводу было легко предсказать, что последует дальше.
«Я мог бы добиться этого, если бы змееподобный человек не заманил меня».
Речь шла о моем отце, графе Валуа. Не было ничего такого, из-за чего можно было бы расстраиваться. Потому что у меня не было намерения защищать графа только потому, что он был членом семьи.
«Я хочу услышать правильное объяснение, а не просто историю моих родителей».
Он засмеялся, издав глухой звук. Он, казалось, был доволен тем, что я даже не моргнул, даже когда унижал отца прямо у него на глазах.
«Этот старик на мгновение погрузился в старые воспоминания и был груб. "Я прошу прощения."
"Я понимаю."
Не нужно относиться к этому в пониженном тоне. Пока за нами наблюдали волшебники, мы с Наимом были на равных. Когда она ответила тоном, похожим на то, как аристократическая девушка на общественном собрании с прикрытым веером ртом, уголки ее рта слегка исказились. Наиму, похоже, не нравилось, что с ним обращались в аристократической манере, учитывая его гордость как волшебника.
«Похоже, вы знаете о великой библиотеке, поэтому я пропущу объяснение. — Ты читал мою книгу?
«Да, я это читал».
«Хотя я позорно выдвинула свое имя, большую часть исследований и дебатов вела Эллен. «Я не более чем человек, который организовал весь процесс в предложениях».
«… … хорошо."
Я закрыл глаза, чтобы скрыть свое удивление от неожиданных слов. Я не верил всему, что он говорил, но, по крайней мере, что-то из этого, вероятно, было правдой. В противном случае, это не та информация, которую нужно пренебрегать.
«Если ты изучаешь магию должным образом, твой наследник узнает. «Эллен и ты, природа вашей силы очень особенная».
Я утвердительно кивнул головой.
«Когда мы пришли к выводу, что можем позаимствовать силу других миров, мы были очень счастливы. Разве это не прекрасная возможность опробовать множество магических формул, которые идеальны в теории, но никогда не удавалось применить на практике, поскольку требуемая магическая сила слишком высока? «Мне не нужно объяснять академическую ценность, которую можно получить с помощью этого, верно?»
"хм… … «Это было бы грандиозно».
"Да все верно. Но этот идеальный план ради общественного блага зашёл в тупик. Почему мы не смогли преодолеть эту стену, когда нашли библиотеку и мир за ней? Сможешь ли ты догадаться?
Я помедлил, притворившись, что думаю об этом, а затем покачал головой. Хотя теперь я обнаружил, что «библиотека» — это реальная концепция, а не гипотеза, у меня не было возможности узнать, что такое стена. Наим поднял уголки рта с выражением, которое, казалось, говорило: «Да, это правда», и продолжил объяснение.
«Это проход, соединяющий тот мир и этот мир. Другими словами, средство передачи власти. «Этого там не было».
Наим подошел ближе и наклонился. Хотя это было трудно оценить точно, поскольку он был покрыт мантией, Наим, у которого было необычно сильное для старика телосложение, испытывал подобающее чувство страха.
Он тихо прошептал.
«Эллен была той, кто мог сыграть эту роль».
Наим тут же повернулся спиной и снова пошел прочь, высоко подняв руки. Это было театральное движение, как будто с неба шел дождь.
Я в замешательстве посмотрел ему в спину.
«Ах, Эллен. Наш блестящий и добрый друг. Она была готова сжечь свое тело, чтобы принести миру яркий свет. «Это было буквально солнце».
Невероятно, но его действия подстрекали волшебников. Детский стишок, который я посадил, давно сгорел, так и не найдя даже семени. При виде того, как они смотрели на спину старика с лицами, полными эмоций, как будто они аплодировали, заставило мое сердце похолодеть. Только сейчас я понимаю, что с самого начала не было возможности плавно избежать этой ситуации.
«Была только одна причина колебаться. «Это была настолько тривиальная вещь, что я задавался вопросом, могу ли я навлечь на себя гнев господина Асила, с которым я был долгое время».
В его повышенном голосе я мог прочитать явную враждебность. Это был знак того, что мы наконец достигли кульминации этой бессмысленной пародии.
Я посмотрел на высокий потолок, вспоминая последний прорыв, который решил не использовать. Я надеюсь, что это лицо выглядит так, будто оно слушает Наима и глубоко сопереживает.
«Это он выманил ее из агонии предательскими словами. Граф Валуа, этот ненавистный человек. Если бы не он, между вами и нами не было бы никакого недопонимания. Эллен обманул этот молодой красивый мужчина. «Я ушел, не увидев конца исследования, в которое вложил столько усилий, и не увидев примирения людей, о которых я заботился».
"что… … ».
Не слишком ли это скачок? Я собирался задать вопрос, но Наим прервал меня. Старик отказался от своей гордости, опустился передо мной на одно колено и протянул руку. Как будто приветствуя спасителя. С выражением отчаяния, которое потрясло бы мое сердце, если бы я был охвачен этой атмосферой.
Но я знаю, для кого все эти действия. Это не я. Это волшебники, стоящие вокруг. Его глаза были слишком ясными и яркими, чтобы я мог подумать, что он не знает, что мое сердце не потрясено.
«Наследник, можешь ли ты возродить надежду, которую не смогла осуществить твоя мать? «Этот старик обращается с такой искренней просьбой».
Означает ли это, что вам следует кивать головой, даже если вас подталкивает тягостная атмосфера?
«Аннет, ты деревянная кукла? Ничего сложного и грустного? Тебе должно быть хотя бы стыдно. По крайней мере, вы должны чувствовать себя несправедливо. Как долго ты собираешься держать шею такой напряженной? Вы думаете, что если вы не умеете злиться и просто улыбаетесь как идиотка, вы станете образцовой леди? Не будь смешным. Это значит, что никто тебя не любит».
'
Внезапно на ум пришел яркий голос Мариетты. Это были слова из того времени, когда мы не могли относиться друг к другу нежно. Теперь, когда я думаю об этом, это запомнилось мне иначе, чем тогда, но в то же время было странно утешительно. Возможно, меня смущает такая ситуация, но я совершенно не чувствую никакого бремени или долга.
«Наим Ричард».
Он широко улыбнулся и взял прохладную руку старика. Даже я подумал про себя, что мой мягкий голос был достаточно теплым, чтобы создать иллюзию.
«К сожалению, я дочь этого ненавистного человека».
Он наклонился и прошептал на ухо старику.
Если бы я знал, что граф может быть настолько хитрым, чтобы заманить невинную женщину, расстояние между мной и ним не было бы таким, как сейчас. Должно быть, он совсем отвернулся от меня или, наоборот, был очень близко.
Хотя у него было такое лицо, что было неловко называть его своим отцом, я довольно хорошо знал этого человека. В наши дни зачастую трудно оценить истинные намерения, но, по крайней мере, мы не поддаемся злонамеренной лжи извне.
— И мне очень жаль, но мне нужно жить.
Я протянул руку, набравшую магическую силу до предела, к потолку.
Честно говоря, я подумал: что бы ни случилось, то случается.
***
Во всем виноват император.
Асил лихорадочно бегал вокруг, в очередной раз взъерошивая свои спутанные волосы. Единственный эффект, который я получил, заключался в том, что мое разочарование немного уменьшилось.
«Работа все та же».
С тех пор, как других волшебников выгнали из Волшебной Башни и построили башни-близнецы, защитный щит, окружающий Волшебную Башню, день ото дня становился сильнее. Аннет была еще молода и не могла этого заметить, но она как будто была окружена десятками тонких и прочных щитов. Поскольку вы знаете, что контролируете это, вы не могли знать, вошла ли она, пока вас не было.
Так куда же делась эта молодая леди, которая никогда не была человеком, который слоняется без дела? Не думая ни о чем сложном, Асил первым делом направилась к башням-близнецам. Это тоже был правильный ответ.
«Он старый человек, как енот».
По возрасту Наим был намного моложе Асил, но, к счастью, здесь не было никого, кто мог бы указать на это. Даже если бы кто-то был там, редко кто-то мог бы это отрицать. За исключением волшебников из башен-близнецов, горячо веривших в меня, никто не мог отрицать, что он хитрый старик.
Гнев Асила вихрился между Императором и Наимом и в конце концов вернулся к нему и поселился в нем.
Он не должен был проявлять никакого интереса, пока за ним наблюдало так много дворян. Не уточнив, какие силы будут поддерживаться, император не должен был насторожиться.
Асил держал в руках круглую бусинку размером с большой палец и стиснул зубы. Если я чувствую то же самое, я хочу немедленно уничтожить что-то подобное. Он совершенно не боялся, если месть императора была направлена ​​исключительно на него.
Меня не должна была обманывать мысль, что мне позволят жить безбедно, даже если я какое-то время не буду выполнять свои обязательства. Для него, прожившего долгое время, государство и власть были не более чем иллюзиями, которые исчезнут в одно мгновение. Какая разница, сядет ли на троне человек, ослепленный амбициями, и разрушит страну или нет? Тот факт, что наступает мирная и процветающая эпоха, не означает, что Эллен вернется живой.
Для него обязанности архимага были не более чем неприятностью, но, навсегда потеряв Эллен, Асил не хотел делать ничего, что могло бы помочь другим. Я не хотел публиковать исследование, в которое вложил много усилий, а работа над образовательной книгой, которую я делал, когда Эллен была рядом со мной, давно прекратилась.
Однако, пока он занимал символическое и привилегированное положение, он не мог отказаться от всех своих обязательств. Всякий раз, когда я стоял на большом официальном мероприятии, в делегации или на большой строительной площадке, все, о чем я мог думать, это желание немедленно покинуть свое место и вернуться в Волшебную Башню.
Император Доминик сделал предложение Асилу, который убил всех своих братьев и взошел на окровавленный трон. Если вы окажете ему хоть небольшую помощь в его жестоком плане, он сделает все возможное, чтобы помешать вам совершать какие-либо внешние действия.
Это было неудобное, но заманчивое предложение. Я так думал в то время.
«Если бы я знал, что встречу Аннет… … ».
Асил рассмеялся над собой в словах, которые сказал бессознательно.
Даже если бы я знал, ничего бы не изменилось. Конечно, к тому времени, когда он принял предложение императора, Аннет уже однажды отвергла Асила.
***
Когда Асил услышал, что Эллен умерла после родов, он пришел в ярость.
Было много причин, по которым он в конце концов одобрил брак и поездку к Валуа, против которой всегда выступал, и отослал Эллен. Эллен нужно было защищать от других волшебников, Эллен искренне любила графа Валуа, а у графа Валуа было достаточно богатства, чтобы защитить Эллен от волшебников.
Если бы я знал, что умру напрасно вот так, я бы не послал его.
Если подумать об этом рационально, это было то, чего никто не мог предсказать, и этого нельзя было избежать. Асил даже видел, как бесчисленное количество людей умирало и исчезало в неожиданные моменты. Да, я знал это в своей голове.
Но мое сердце не могло этого принять. Я ненавидела мужа, который оставил умирать любимую ученицу, и даже дочь, которая стала причиной этого.
Асил оказался на удивление человеком, умевшим смотреть на себя объективно. В таком состоянии я не смог присутствовать на похоронах. Вместо того, чтобы быть образцовым скорбящим, можно было бы стереть с карты целую здоровую территорию. В тот момент, когда он увидел гроб с телом Эллен, он прекрасно понял, что способен на такой поступок импульсивно.
В таком случае пойдем после того, как остынем. К счастью, Асилу оставалось еще много времени. Больше, чем граф, больше, чем дочь Эллен.
Время ожидания, которое, казалось, займет всего несколько лет, растянулось до десятков лет. Это произошло потому, что я слышал, что граф недавно женился и имел от нее дочь. Спустя еще долгое время Асил наконец оказалась перед могилой Эллен.
Для него 10 и 15 лет были одинаковыми, а 15 и 20 лет были одинаковыми, поэтому он не мог сказать, сколько времени прошло с тех пор, как Эллен умерла в тот день. Я просто подумал, что прошло больше 10 лет.
Мужчина посмотрел на могилу, держа в руках большой букет цветов, который можно было использовать только для предложения, и выглядел очень несчастным. Тем более что ему были несвойственны его спокойно заплетенные волосы и аккуратный, полностью черный наряд в честь умерших.
Красивый мужчина, который уже несколько дней неподвижно стоит перед могилой давно умершей дворянки. Этого было достаточно, чтобы возбудить любопытство проходящих рядом людей, но никто не спешил с ними заговорить.
Только через четыре дня Асил наконец собрался с мыслями и начал двигать своим телом. Время, когда сложно назвать его ночью или рассветом. Асиль, которая могла в мгновение ока вернуться в Волшебную Башню с помощью магии, импульсивно шла по пустынным улицам.
Это было ухоженное поместье. Здесь было разумное сочетание старых и новых домов, и не было видно ни одного слишком старого дома. Это было мирное место без видимых так называемых переулков.
Таким Валуа похож на Эллен.
Внезапно за одним осознанием последовало другое. Хотя это было абсурдно короткое время, Эллен, должно быть, была очень счастлива, пока жила здесь.
— Что-то хитрое.
Посещение Асилом комнаты юной Аннет в тот вечер стало результатом сочетания совпадения и импульса. Тринадцатилетний ребенок лежал один в спальне, где не было всего. Возможно, из-за хорошей организации комната казалась несколько однообразной. Не долго думая, Асил открыл окно и вошел, как ему было угодно. Я без колебаний подошел к кровати и посмотрел на лицо ребенка.
"ее… … ».
У него было пугающе похожее лицо, как будто Эллен вернулась живой. Без всякого сомнения, она дочь Эллен.
Присмотревшись, я увидел, что у ребенка бледное лицо, он весь вспотел и стонет. Глядя на губы, потерявшие цвет и ставшие фиолетовыми, а уголки глаз потемнели, казалось, что он вот-вот перестанет дышать.
Асил слегка коснулась щеки ребенка.
«Кажется, я принял яд».
Стоит ли мне оставить это так? Ребенок, ставший причиной смерти любимого ученика.
Все, что мне нужно было сделать, это повернуться спиной и выйти в открытое окно. Но Асил не мог этого сделать. Я даже не могла оторвать руку, поэтому просто долго смотрела на ребенка, которого сегодня впервые встретила.
Сделайте это ради чьей-то симпатии.
Граф Валуа женился повторно сразу после смерти Эллен и у него родился еще один ребенок. Он вел себя так, будто не мог ни жить, ни умереть, и в конце концов легко избавился от Эллен и мгновенно заполнил пустое место. Поскольку он такой парень, разве он не сочтет это хорошим поступком, если воспользуется этой возможностью и убьет еще и свою дочь?
"Я спасу тебя."
Бессознательный ребенок не нашел ответа. Это была первая исцеляющая магия, которую я использовал за долгое время. Хотя не было ни малейшего шанса, что мои навыки потерпят неудачу, Асил без всякой причины немного нервничал.
Я держал свою маленькую, нежную руку очень осторожно, как будто она сломалась бы, если бы я держал ее слишком сильно. Начиная с того места, где касался чистый белый свет, он медленно распространялся, охватывая все тело ребенка.
Лицо ребенка постепенно освободилось от боли и расслабилось. Несмотря на то, что лечение уже закончилось, Асиль, не вставая со своего места, погладила ребенка по голове.
Через некоторое время ребенок медленно открыл глаза и посмотрел на него мечтательными глазами. Между ними воцарилось молчание, как будто время остановилось. Ребенок был настолько поглощен, что не обратил внимания на взрослого мужчину, самовольно ворвавшегося в комнату благородного ребенка.
Слезы образовались и покатились из драгоценных глаз, похожих на Эллен. Асил очень смутился, увидев, как капли воды падают ливнем. Ветер, подувший как раз в этот момент, заставил шторы трепетать.
— Мне вытащить тебя отсюда?
Ты пойдешь со мной?
Это была искренность, которая проявилась непреднамеренно. В тот момент Асиль пришлось признать, что ребенок был спасен не из-за графа. Эллен как будто вернулась, и ей не хотелось видеть этого ребенка, который выглядел точно так же, как ее страдания, в одиночестве. Потом мне было страшно услышать новость о его смерти.
Когда я смирился с ощущением, что обманул, у меня естественно выскользнула горькая улыбка.
Даже если там находится моя семья, не будет ли Волшебная Башня лучше, чем место, где я лежу больным после приема яда, и никто не позаботится обо мне?
Человек, привыкший к одиночеству, не может легко отвергнуть того, кто протягивает ему руку. Асил знал это лучше, чем кто-либо другой, поэтому подумал, что ребенок, естественно, кивнет и пойдет за ним.
"Нет."
Но ребенок ответил слабым, надтреснутым голосом.
"Почему?"
«Если я исчезну, Мариетта останется одна… … ».
Ребенок, который что-то бормотал, потерял рассудок. Асил посмотрела на неподвижные веки и вздохнула.
"Ты отказался. Не думай потом обвинять меня."
Сказав резко и резко, он не смог сразу уйти и вытер влажные слезы, выступившие по щекам ребенка. Он даже вытянул из воздуха чистую воду и вытер холодный пот мокрым носовым платком, прежде чем смог встать.
В это время Асиль намеренно пошла в дальний путь и направилась к Волшебной Башне.
Когда он оглядывается назад, ему кажется, что за ним следует девушка, которая отвергла его отказ, Аннет, имени которой он тогда даже не знал. Но маленькие шаги Аннет не были прослежены до самого конца.
Что ты чувствовал в тот день? Оно настолько старое, что я уже не могу его вспомнить.
***
Это было невероятное зрелище. Я не могу поверить, что наступит день, когда эти слова будут адресованы мне.
"останавливаться! — Прекрати, ведьма!
Старик, который все время вел себя вежливо, наконец, показал свое истинное лицо. В отличие от его уродливого, искаженного лица, выражение моего лица не отличалось от обычного. Мягкая и добрая улыбка. Это была добродетель благородной дамы.
«Как вы думаете, вам удастся избежать наказания за такое? «Немедленно снимите заклинание!»
Человеку, который всего несколько минут назад был в состоянии сделать меня наиболее уязвимым. Это было так бесстыдно. Может быть, он в таком отчаянии, что даже не понимает, о чем говорит.
Он продолжал использовать свои магические силы, не отказываясь от улыбки, которая казалась почти ленивой. Как и сказала Асил, это выглядело как «нога гигантского осьминога», колючие лозы толщиной с дерево и плотные, как веревка, мгновенно выросли и разрушили внутреннюю часть Волшебной Башни.
— бормотал я, глядя на чудо, созданное своими руками, как будто это было чье-то чужое дело.
«Это неэффективно… … ».
Да. Это магия, изначально дружелюбная к растениям и пригодная для защиты от одного человека. Это казалось немного далеким от цели вызвать хаос путем обрушения здания.
Внезапно я вспомнил внешнюю стену башни, где пустил корни плющ. На ум пришел реальный способ.
Сделайте один медленный глубокий вдох.
И он переместил свою магию совсем по-другому, чем в первый раз. Оно приняло форму колючей лозы и медленно превратилось в густое дерево. Сильная прямая ветка тянулась близко к стволу. Я сидел там и поднимался все выше и выше вместе с растущим деревом.
"Что они делают? Быстро остановите эту ведьму!»
Волшебники, следующие за мной, что-то бормотали, не зная, что делать. Для них я был противником, у которого были бы проблемы, если бы он атаковал неправильно и умер. Поэтому начальству приходится давать конкретные указания. Я посмотрел в глаза Наиму, вспоминая то, что прочитал в неизвестной книге.
К сожалению, похоже, он был единственным, кто точно понимал, что я пытаюсь сделать.
Дерево росло с угрожающей скоростью. Ветка, которая меня обжигает, и стебель, который бесконечно лезет вверх и пытается пробить потолок. Самым важным были не двое, а корни.
Проклятие. Блин.
Звук бесконечно растущих корней, впивающихся в стены башни, был отчетлив для моих ушей. Сильные вибрации достигли меня. Мне пришлось изо всех сил обнимать стебель, чтобы не упасть.
Не знаю, выдержит ли моя рука... … .
Мои слабые, лишенные мускулов руки уже начинали дрожать. Должно быть, это произошло из-за потери сил в результате потребления большого количества магической силы.
хлопнуть!
Как только самая высокая часть стебля наконец пробила потолок, по моему телу прошла сильная вибрация, и я чуть не упал. Мне удалось избежать скольжения и посмотреть вниз.
Это был полный хаос. Наим громко закричал, но никто не последовал его примеру. Волшебники были разделены на группу, которая искала способ выбраться наружу, и группу, которая неоднократно писала на полу магические формулы и стирала их.
Его зовут волшебник волшебной башни, но юному волшебнику будет легко сбежать из рухнувшей башни. Теперь им предстояло два главных испытания.
Я понял, что если я попытаюсь использовать магию, чтобы принудительно свести на нет свою магию, это только ускорит рост магического дерева. Это был момент, когда я понял, что такое магия с сильной близостью.
Другое дело, что выбраться оттуда было бы легко, но волшебная башня была заполнена различными записями об исследованиях и магическими инструментами, которыми они дорожили. Поскольку вы не можете оставить ее позади, вам захочется найти способ как-нибудь сохранить стену. Они не добьются того, чего хотят. потому что… … .
«Я не знал, что я настолько силен, но откуда эти люди могли знать?»
Я вспомнил Асила, который научил меня этой силе и полностью держал ее под своим контролем. Титул Великого Волшебника приобрел новое значение.
Со временем мое зрение начало вращаться и размываться. Предел приближался. Прошло много времени с тех пор, как я превысил рекомендуемый уровень мощности, который мог использовать.
Я крепко зажмурил глаза, чтобы не потерять сознание. Даже звук пропал. Я мог бы это сказать, даже если бы не мог видеть это ясно. Башня изгнанников, величие, ложно построенное за короткий промежуток времени, рушилась.
Те, кто проиграл, должно быть, грустят, но я не думал, что смогу сопереживать этой печали.
"Плохо."
Был ли я тем человеком, который мог говорить такие злобные вещи? Наряду со странным чувством безнравственности я чувствовал, будто мое тело парит в воздухе.
Вот так я и потерял рассудок.
***
Глаза Асила расширились при виде беспрецедентного зрелища, которое предстало перед его глазами.
Когда я пришел отдать кэтбака, облезлые волшебники один за другим выходили из-под руин уже взорванной башни. На пятнистый свет, смешанный с магической силой нескольких человек, было крайне неприятно смотреть.
Главное, ничего подобного. Женщина со знакомой аурой падала с огромной высоты в воздух.
«Аннетт!!!!!!»
Асил легко подпрыгнул и пошел в воздух, словно поднимаясь по лестнице. Нет, я побежал. Хотя он знал, что сможет спасти ее своими собственными способностями, он нервничал. В конце концов ему удалось стабильно удерживать Аннет. Травм вроде бы не было, но потеря магической силы была серьезной.
Хорошей новостью было то, что я смог быстро выздороветь, просто контактируя с Асилом. Пока Асил была занята Аннет, волшебники поспешно попытались уйти.
Я хорошо знал, что мог бы сделать Архимаг, если бы он действительно злился на волшебников Башен-близнецов. Тем более, если архимаг считает их жизнь бесполезной, чем жизнь муравьев.
— Куда ты пытаешься убежать?
Раздался мрачный сердитый голос.
«Даже если я убью вас всех здесь, вы, наверное, знаете, что император не сможет меня выгнать».
Сухой голос, излагающий правду, был чрезвычайно жестоким. Волшебники больше не смели убегать. Потому что было очевидно, что если мне придется бежать, я буду у него на ладони. Наим, старик, который с тщеславным выражением лица смотрел на обломки, поздно пришел в себя и надел шляпу, прикрепленную к его халату. Это была шляпа настолько глубокая, что скрывала выражение его лица.
Старик знал, что не следует проявлять страх при переговорах. Однако на этот раз он не смог скрыть то, что естественным образом появилось на его лице, поэтому решил скрыть это.
Старик подошел к Асилу, обнажая только пересохшие губы.
«Великий архимаг. «Мы понимаем, что вы нас не понимаете».
— Если ты собираешься использовать свой язык, чтобы убедить меня, тебе лучше остановиться.
Серебряные глаза Асила почернели. Это был взгляд дикого зверя, который в любой момент может обнажить клыки. У него было властное отношение, как будто он бы отрезал Наиму язык, если бы тот добавил что-то ненужное.
В конце концов рот Наима исказился, и он не смог ничего сказать. Это все неправильно. Поскольку казалось, что это продолжается и продолжается, потребовалось много времени, чтобы снова спровоцировать волшебников.
Отчаяние старика было не его дело.
«В глубине души я хочу вас, ребята, мелко измельчить и бросить в реку».
Асил зловеще посмотрела на небо. Из-за моего вспыльчивого характера мне хотелось растереть всех идиотов в порошок, рассыпать их в реке, а Аннету увезти с собой в ссылку в другую страну.
Было много мест, которые меня приняли. Сиерис, безусловно, могущественная империя, но если Асил даст ей силу, любая страна сможет захотеть ее власти. Хотя это, возможно, и несопоставимо со средствами Валуа, которые постоянно поступают через жесткую структуру, на создание которой ушло много времени, я был уверен, что, по крайней мере, позабочусь о том, чтобы Аннет не чувствовала себя нуждающейся.
В некоторых обстоятельствах мы можем жить одни.
— Но ты этого не хочешь.
Асил с обидой посмотрела на Аннет. Мне было неловко видеть, как он бесстрастно закрыл глаза.
Потому что я человек, который не делает разнообразной мимики, но привычно носит улыбку на лице. Было такое ощущение, будто с тонкой стены сняли слой. Как нам назвать эту стену? Это может быть культура, взрослость или небольшая бравада, которую вы можете даже не заметить.
Для тебя нет ничего ценного, поэтому было бы хорошо, если бы ты мог жить только со мной. Сердце Асила замерло при мысли, которая внезапно пришла ему в голову. Я знаю, что означает этот эгоизм.
Не могу поверить, что сейчас вновь открываю для себя чувство, которое, как мне казалось, я потерял давным-давно. Все, что я мог сделать, это посмеяться над собственной глупостью.
Должен ли я взять его силой?
Даже если бы меня поместили в нежелательную для меня среду, я знал, что она не будет меня винить. В ее природе было нелегко ненавидеть того, кто ей нравился.
Я знаю, что это доступно.
Однако я решил этого не делать.
Это произошло потому, что он не был уверен, что не пожалеет об этом, заперев ее в замке страданий и одиночества.
— Я отпущу тебя при условии, что это не дойдет до ушей императора.
Асил говорила горько-холодным голосом и настойчиво смотрела на меня. Это означало, что вся ответственность лежала на тебе. Не позволяйте использовать имя Аннет как причину обрушения башен-близнецов.
Если мыслить рационально, это было самое правильное решение. Теперь, когда он уже привлек внимание императора, что произойдет, если выяснится, что он может даже использовать ужасающую магию? Это была мера ее безопасности.
Наим кивнул, чувствуя стыд.
«Если что-то подобное произойдет еще раз… … — Ты знаешь, да?
Асил дернул губами и сделал такое выражение, что я не мог понять, улыбается он или хмурится. Вокруг него кружилась злая энергия. Отовсюду приходили ужасающие ответы. Конечно, это было только позитивно.
Асил, смотревший на эту сцену взглядом, полным презрения, подхватил Аннет и большими шагами направился к своей башне. Волшебники, которых успокоила его хладнокровная спина и отсутствие оглядывания назад, были потрясены, когда увидели его ноги.
Магическая сила, которую не удалось сдержать из-за гнева, вытекала наружу, создавая кромешную тьму на дороге. Даже после нескольких шагов следы пузырились и грозили расколоть землю. Магическая сила настолько сконцентрирована, что ее невозможно было бы реализовать, даже если бы пять волшебников объединились. Вид того, как оно катается по полу, как мусор, был ужасающим.
«Думаю, в следующий раз мне действительно придется рисковать своей жизнью».
Старик, который раньше говорил командным тоном в неотложных ситуациях, вновь обрел свою обычную достойную и благородную манеру поведения и заговорил. На лицах волшебников уже не было того уважения, что прежде. Но они снова последуют за мной. Потому что не было ничего страшнее, чем отсутствие противника у такой жестокой силы.
***
Слегка знакомый запах, мягкая постель и ощущение мягкости одеяла. Хоть условия и не были идеальными для того, чтобы сразу проснуться, я быстро встал. Это произошло потому, что я заметил, что это волшебная башня, и даже внутри нее это была именно спальня Асил.
«ах… … ».
Головокружение нахлынуло на меня волной, и я упал вперед из сидячего положения. Продолжая медленно вдыхать и выдыхать, я, наконец, достаточно пришел в себя, чтобы продолжать нормально думать.
Следующее, что пришло на ум, — платье удобного и простого кроя, которое будет носить только ребенок. Материал настолько роскошный, что его можно определить, даже не прикасаясь к нему, а толщина идеальна, поэтому он почти не подчеркивает ваше тело. Тот факт, что меня переодели в одежду, которую я никогда раньше не видел, и тот факт, что мое тело совсем не ощущало дискомфорта, как будто я только что принял ванну, было проблематичным.
Чувствуя, как у меня замирает сердце, я поднял полусложенное тело. Асил поставил стул рядом с кроватью и сел, скрестив руки. Его глаза, которые были расфокусированы, как будто он задумался, загорелись и повернулись в этом направлении.
— Ты уже пришел в себя?
Я ответил, несколько раз прочистив горло.
"да. «Знаешь что, что случилось с этой одеждой?»
Он озадаченно моргнул, а затем внезапно покраснел.
«Не допускайте никаких странных недоразумений. Его вымыли и одели с помощью магии. Итак, ах. Это не было надето. «Просто форма оригинальной одежды изменилась».
«… … хорошо. Спасибо."
Я еще раз был впечатлен его способностью решать большинство аспектов жизни с помощью магии. В минуту молчания Асил закрыл ладонями мой лоб и глаза. В то же время в мое тело вошло прохладное и освежающее ощущение.
Это было знакомое чувство. Он настраивал мою магическую силу.
«Сколько времени прошло? Мариетта будет ждать... … ».
«Прошел целый день, и я уже связался с особняком».
Голос раздался откуда-то странно близко. Я не чувствовал этого только потому, что прикасался к шелку.
Губы Асила двигались на расстоянии, явно меньшем пяди, на расстоянии, которое было едва ли слишком большим, чтобы дышать. Проблема была не в том, что расстояние было слишком близко, а в том, что внутри него царило странное напряжение.
«Аннет».
Это было небольшое дрожание, которое можно было не заметить. К сожалению, я был сообразительным, и было легко понять, что времени Асилу уже не осталось.
«Я бы хотел, чтобы ты был попугаем. «Чтобы я мог выращивать их в клетке, чтобы только я мог видеть их».
затем… … Слова, которые я пытался продолжить, были прерваны. Конец лошади, которая не может найти свое предназначение, подобен потере. Даже если это не было выражено ясно, то, что он хотел передать, было передано достаточно. В конце концов я решил этого не рассказывать.
Через некоторое время Асил убрала руку, закрывающую мои глаза, и заговорила.
"Я шучу."
Это было отчаянное оправдание. На его неопрятном лице застыла натянутая улыбка.
Я подавил вздох, который вот-вот вырвется.
"Ты знаешь."
"Ага?"
«Даже если ты не монополизируешь меня, я на твоей стороне».
Возможно, это был обман, но это был идеальный способ выразить свои чувства, притворяясь, что я не знаю его чувств. Асил на мгновение выглядел ошеломленным, но быстро восстановил свое обычное самообладание.
«На последнем занятии был полный бардак».
"хм… … «Благодаря тебе я точно знаю, каковы пределы, так что давай воспринимать это как нечто хорошее».
"Все идет хорошо."
Асилу, похоже, не понравилось то, что я сказал, чтобы поднять настроение, поэтому он посмотрел на меня с недовольным выражением лица.
«Кто по незнанию проверяет такие вещи? "Обидно, потому что мне посчастливилось прибыть как раз вовремя. Если бы я хоть немного опоздал, я бы упал насмерть".
— Еще не поздно, верно?
Асил нахмурила брови, затем выпрямила их и рассмеялась.
«Почему ты ведешь себя как бунтующий ребенок?»
«… … "Это я сделал?"
"хорошо. — Как твой брат.
Мариетта для вас непослушный ребенок?
Подумала я про себя, обычно заплетая волосы, которые были достаточно распущены, чтобы было легче лечь на кровать, так же, как я делала это со своей удобной одеждой. Была ли причина действовать по-другому?
«Ах, я понял».
"Что?"
— Думаю, ты сейчас чувствуешь себя хорошо.
Даже мне бессвязные слова казались абсурдными. Прежде чем Асил, который, должно быть, чувствовал то же самое, успел открыть рот, я поспешно объяснил.
«Они разговаривали с тобой, как будто ты был животным, которого нужно запереть в клетке».
Асил кивнула с выражением понимания.
«Ты пытался воспользоваться мной, как тебе заблагорассудится, поэтому я заплатил тебе слишком много… … ».
"Тебе понравилось?"
Он хватался за хвост своих слов, пытаясь найти правильное выражение. Это довольно правдоподобное выражение, но я исключил его, потому что чувствовал, что выставляю себя плохим человеком, говоря это.
Однако не было никаких оснований отрицать правильный ответ, который уже был получен.
"Да все верно. "Мне нравится."
Асил хихикнула и замахала руками в воздухе.
Используя бумагу и перо, созданное из пустого места, он написал красивые буквы, а затем щелкнул пальцами. Затем в одно мгновение бумага превратилась в белую птицу и взмахнула крыльями наружу через медленно открывающееся окно.
Я тупо смотрел на окно, которое открылось только для маленькой птицы, а затем снова закрылось. Только тогда Асил объяснила.
«Мне нужно сказать тебе, что ты проснулся. «Моему младшему брату, который как твой хозяин».
«Может ли эта маленькая штучка сама долететь до особняка?»
Концовка была слегка приподнята, но это было скорее восклицание, чем вопрос. Асил криво улыбнулась и кивнула. Как будто ты говоришь что-то очевидное.
«Он только так выглядит, но на самом деле он не живой. «Протяни руку».
Прежде чем подумать, я рефлекторно протянул одну руку. Затем Асил решительно покачал головой.
«Не так, вот так».
Асил сложил мои руки вместе ладонями вверх, затем осторожно провел пальцами немного над ними, как будто рассыпал соль. Затем мало-помалу мне на ладонь упали маленькие цветочки. По цвету и форме он был похож на гортензию, но немного прозрачнее и меньше.
Мягкая, влажная текстура щекотала мою кожу. Цветы, которые не удалось удержать, упали на пол.
"как это?"
Цель этого вопроса была неясна.
"Милый."
«Нет, это не то. «Выглядит как настоящее?»
"хм… … "Что вы думаете?"
Если бы я не увидел, как он волшебным образом был создан прямо у меня на глазах, я бы, возможно, выдал его за настоящий цветок, хотя он и был немного маленьким. Нет, редко люди даже задумываются о том, настоящий или ненастоящий цветок, распустившийся на обочине дороги.
Асил кивнула, чувствуя себя несколько польщенной.
«Да, я думаю, да. А теперь съешь это».
"да?"
Он сказал, что мне не обязательно есть то, что я приготовила в прошлый раз. Мне было любопытно, но я не почувствовал никакого сопротивления. Я послушно опустила голову и взяла цветы в рот. Он был ароматным и сладким, как только попал мне в рот, он таял, даже не ощущая проглатывания.
При этом, хотя Асил в какой-то степени пополнил ее, я почувствовал, что еще нестабильная магическая энергия полностью возвращается на свое место.
«Асил хороша в использовании милой магии. так… … ».
Когда я сказал что-то, что вдруг пришло мне в голову, его лицо нахмурилось от недовольства. На мгновение я задумался, смогу ли я продолжить то, что хотел сказать. У него был нетерпеливый характер, поэтому он не стал ждать колебаний и двинулся вперед.
"Ну и что?"
«Я думал, что это посланный вами проводник, потому что внезапно появилась лента».
Асиль меня не ругал. Я просто глубоко вздохнула и поиграла со своими волосами, которые остались распущенными, так как не было никаких украшений, чтобы их поправить. Можно ли оставить этого контакта в покое, четко зная, что он чувствует? Вернее, уже давно стало неестественно отказываться, поэтому мне ничего не оставалось, как оставить это в покое.
«Ты не виноват, что тебя обманули, потому что ты просто подражал тому, что сделал бы я».
Его рука коснулась моего плеча. В то же время вернулась одежда, в которой я направлялся сюда. Туфли на низкой посадке, аккуратное платье и аккуратно уложенная прическа. Оглядываясь назад, я понял: «О, это правда». Он пробормотал и снова активировал магию. Это было сделано для того, чтобы вернуть халат, который, по словам Мариетт, выглядел как красный плащ.
«Это не ваша вина, но я думаю, что меры безопасности необходимы. «Эти идиоты не собираются сдаваться только потому, что однажды потерпели неудачу».
— Ты скоро уедешь в Валуа, верно?
«Не то чтобы я не приеду в столицу навсегда. «Ей суждено стать женой члена королевской семьи».
Женой эрцгерцога я не стану, но в столицу, конечно, приеду. Было весьма удивительно, что благородный ребенок впервые за 20 лет ступил в столицу. Я кивнул.
Асил, словно увидев, как меня по глупости обманули, создал из воздуха такую ​​же белую ленту. Затем он втянул мою левую руку, дважды обернул ленту вокруг моего запястья и завязал ее аккуратным узлом.
«Поскольку он белый, он выглядит как повязка, даже если сделать это таким образом».
«хаха… … ».
Поскольку это определенно была локация, я подумал, что могло произойти странное недоразумение. Асил на мгновение задумался и положил кончики пальцев на ленту. Затем лента превратилась в простой браслет с небольшим драгоценным камнем, прикрепленным к тонкой серебряной нити.
«Стоит ли это делать?»
«Да, это мило. Спасибо."
Говорят, что в основе магии лежит воображение, и когда я смотрю на вещи, которые он создает, мне всегда кажется, что у него превосходное эстетическое чувство.
Я в глубоком восхищении обернулся и посмотрел на браслет, который удобно сидел на моем запястье.
«Не забудь надеть его. «Когда возникает чрезвычайная ситуация, я вливаю в нее свою магию».
«… … — Тогда ты придешь?
"конечно."
Он почесал затылок и через некоторое время заговорил.
— Потому что я тоже на твоей стороне.
Чтобы понять его слова в чистом смысле, мне пришлось постараться не смотреть на его красные уши. Появилась неловкая улыбка, смешанная с радостью и смущением.
Что бы сделала Мариетта в этой ситуации?
Знаешь, я тебе нравлюсь? Разве вы не спросили бы об этом именно так?
Тогда, даже если бы я сразу покраснела, у меня бы не возникло ощущения, что я играю его чувствами.
Я прекрасно знаю, что не могу этого сделать. Даже если это потому, что я не хочу портить отношения или потому, что не хочу видеть обиженное выражение лица Асил. Думаю, я просто подожду времени, чтобы все решить.
По какой-то причине я не думаю, что когда-нибудь осмелюсь воспользоваться этим браслетом. Горький смех застрял у меня в горле.
Я не был уверен, понял ли Асил, что я почувствовал его чувства, но мы какое-то время смотрели друг на друга в неловкой атмосфере, а затем спустились на первый этаж. И вскоре после этого появилась Мариетта с громким голосом.
"сестра!"
Мариетта, которая не является волшебницей, не может открыть дверь в Волшебную башню. Звук чьих-то громких пинков раздался, как будто они злились. Ребенок бросился мне на руки с выражением почти на грани слез.
«Сестра, с тобой все в порядке? Ты где-нибудь ранен? Асил сказала, что в волшебной башне произошел несчастный случай... … ».
«Волшебная башня здесь, и это фальшивая волшебная башня? Что ж, прежде чем говорить, нужно уметь говорить».
«О, типа того. «Пожалуйста, молчи».
Это были два человека, которые спорили, как дети, всякий раз, когда встречались, независимо от ситуации. Я несколько раз похлопал Мариетт по спине, а затем укусил ее. Затем перед глазами появился пейзаж за широко открытой дверью.
«… … — Твой отец тоже здесь?
"да? Да все верно. Нам нужно подавить импульс… … ».
Кем и по какой инициативе?
За спиной графа было несколько рядовых солдат, близкое к тому пределу, который он мог иметь в столице. Выражение лица у него было такое же мрачное, как обычно, но каким-то образом здесь передался его величественный дух. Лицо Асила исказилось, когда он одновременно с моим выглянул за дверь.
«Ты слишком рано стал старцем. — Куда ты здесь ползаешь?
Моя спина тряслась от кровавого разговора с самим собой. Казалось, не было никакого смысла сохранять противостояние. Асил не пускает графа в волшебную башню. Потому что он никогда не был тем, с кем я мог бы поговорить через стол.
Я срочно схватил Мариетт за руку.
— Знаешь, тогда я просто вернусь.
Асил кивнул, устремив взгляд на графа. Действительно ли можно вернуться назад? Я волновался, но не мог оставаться здесь до тех пор, пока солнце полностью не сядет. В тот момент, когда я шел бок о бок с Мариеттой и собирался сделать последний шаг за дверью, я услышал приближающиеся шаги.
Я не остановился и, подойдя к графу, оглянулся на него. Асил криво встал, опершись на стену рядом с дверью, и открыл рот.
— Я приду к тебе позже.
В его властном тоне не было ни капли бравады. Хотя я знал, что слова были адресованы не мне, я нервничал, и Мариетта, легко шутившая с ним, замерла, но отношение графа ничуть не изменилось.
Он просто медленно кивнул. Потом он повел нас в карету, как ни в чем не бывало.
"Пойдем."
Дверь волшебной башни не закрывалась, пока не закрылась дверь кареты и мы не уехали.
***
Внутри библиотека такая огромная, что страшно смотреть на высокий потолок. Толстая книга была помещена на небольшую конструкцию, которая была достаточно высокой, чтобы ее можно было назвать подиумом, но не имела стульев, на которых можно было бы сидеть, и которую можно было бы назвать столом.
Это название не совсем подходило книге в тысячи страниц, старой книге, древняя красота которой не поблекла.
Это произошло в тихом месте, вокруг никого.
Книга встала под углом и широко открылась, быстро перелистывая страницы. Книга, переворачивавшаяся с резким визгом, остановилась и открылась так широко, что любой, кто любит книги, отругал бы их за то, что они не открыли ее таким образом, потому что это повредит корешек.
Пейзаж полностью изменился благодаря свету, падающему сверху.
На крыше башен-близнецов Аннет шла задом наперед. Наим Ришар в сопровождении волшебника, угрюмо одетого в такое же одеяние за спиной, протянул к ней руку, как удильщик.
«Будете ли вы служить основой мира?»
Аннет с бледным лицом ничего не оставалось, как отступать все дальше и дальше, не в силах дать должное опровержение словам, избравшим ее собственный ответ. Потому что эта Аннет была Аннет, которая никогда не изучала магию.
Парадоксально, но Аннет обрела спокойствие в тот момент, когда до отступления оставалось меньше трёх шагов.
«Разве это не основа ваших собственных интересов, а не мира?»
В голосе, который, казалось, затихал, не было даже никакого страха. Это было отношение человека, который отказался от всего и смиренно принял то, что с ним произошло.
Казалось, у нее не было ни малейшего желания жить. Но почему они отступают, потому что не хотят, чтобы их эксплуатировали? Это глупая гордость?
«Я думаю, что все обычные люди глупы. Ну, насколько разумно быть мудрыми для тех, кто живет максимум несколько десятилетий?»
Чтобы избежать приближающегося старика, говорившего театральным тоном, Аннет снова отступила назад. Проблема заключалась в том, что места за спиной осталось меньше, чем ожидалось.
Поскользнуться и упасть было мгновением.
Вот как ты умираешь? Мужчина ловит ее в воздухе, когда она беспомощно падает, даже принимая смерть.
Это был Асил, великий архимаг.
— Я не хотел оставлять тебя одну.
В сухом, надтреснутом голосе был заметен цвет крови. Я отчетливо чувствовал, как внутри кипит гнев. Только тогда выражение лица Аннет стало таким же жизненным, как и ее ногти. Она посмотрела на Асила с обеспокоенным выражением лица, даже не думая о своей ситуации.
— Почему ты всегда меня жалеешь?
«Я не сочувствую».
«Я бы сказал, что волнуюсь. знать."
Аннет, которая с глубокой усталостью собиралась сказать что-то еще, закрыла рот.
«Я не настолько слаб, чтобы заслуживать твоего беспокойства, Аннет».
Словно чтобы доказать этот факт осязаемым фактом, он спустился на землю, сбросил Аннет и протянул руку к башням-близнецам. Башня, построенная для того, чтобы воспроизвести величие, созданное с течением времени, взорвалась от одного взмаха руки.
Пылающий огонь не сжег в лесу ни одного листа, а только башню и волшебников внутри нее. Казалось, их не заботило влияние каждого волшебника на власть нации.
Аннет смотрела на эту сцену с недоумением и, как ни странно, беспокоилась о критике, которая может поступить в его адрес. Люди, которых он даже не знал, умирали, пытаясь причинить ему вред, но в самой их смерти не о чем было беспокоиться.
Только после того, как на месте волшебной башни осталась огромная куча пепла, Асил снова заговорил.
«Должен ли я покинуть империю?»
Аннет на мгновение подумала о днях, проведенных в Валуа, но послушно кивнула.
"Делай что хочешь."
Он не сказал ни слова сопротивления, но настроение Асила казалось еще хуже, чем раньше. Аннет не могла понять, почему его глаза были такими темными.
Аннет по праву принадлежала ему. Со дня бала дебютанток, когда он схватил ее за запястье, когда она стояла, как незваная гостья в мрачном платье, и ей не с кем было поговорить, и ему приходилось закусывать губу, чтобы не обращать внимания на горячий взгляд Мариетты.
С того момента, как ты привел ее в Волшебную Башню, обнажив одиночество, которое ты накопил за долгий период времени, и сказал ей, что ты был последним подарком Эллен тебе.
Бесполезная Аннет. Аннет - яркий свет. Если бы это была первая роль, которую ей дали... … .
— Аннет, ты меня любишь?
– спросила Асил нервным и отчаянным голосом. Аннет, которая всю свою жизнь не лгала, не могла сказать «да». Мне не знакомо это чувство. Это похоже на жгучую эмоцию, которую можно увидеть только в пьесах. Что я могу сказать, я думал, что это нереальная вещь, которая существует только в фантастике.
Она ответила честно.
"Я не знаю. Я не знаю… … «Я хочу делать все, что ты захочешь».
Это были наивные и жестокие слова. Асиль осторожно коснулась ее щеки, как будто она могла сломаться от малейшего прикосновения. Я почувствовал голод под ладонями.
«Аннет, я бы хотел, чтобы ты была попугаем. «Чтобы я мог выращивать их в клетке, чтобы только я мог видеть их».
Самоуничижение медленно появилось на его губах.
«Когда я говорю, что люблю тебя, ты говоришь, что я тоже тебя люблю. — Тогда насколько это было бы здорово?
Аннет с опозданием осознала его чувства. Это произошло потому, что никогда не было никого, кто мог бы передать глубокие эмоции незначительному человеку. Я даже не могла себе представить, что причина, по которой он хотел меня, была любовь.
— Ты можешь запереть меня в клетке. Я в порядке, просто смотрю на тебя. «Если хочешь, сделай это».
«… … Даже если я никогда не увижу твоего драгоценного младшего брата до конца своей жизни?»
Сказала Аннет с горькой улыбкой.
«Она говорит, что была бы счастливее, если бы меня не было».
Внезапно послышался скрежет зубов. Это был момент, когда в голове Асила быстро развивался план стереть Валуа с карты.
Вместо этого мне следовало принести его в тот же день. Как ничтожно со мной обращались.
Для меня она мое единственное сокровище.
В мире сейчас довольно хорошо. Если кто-то покажет пальцем и просто фыркнет, всё. Давай жить с Аннет наедине, в месте, о котором никто не знает. Как и ожидалось, мир слишком грязен и суров, чтобы в нем могли жить такие хорошие люди, как Эллен и Аннет. В прочной и удобной клетке, которую вы сделали, будет комфортнее.
— Хорошо, тогда давай жить вместе.
Асиль считала, что это счастье.
Единственный, кто понимал мое долгое одиночество. Последний подарок, оставленный покойной Эллен. Единственный человек, который разбудил мои засохшие эмоции.
Удерживать Аннет, ограничивать ее и монополизировать ее — это способ защитить ее от мира.
Декорации постепенно темнеют, словно сцена подходит к концу. Фигуры закончившихся влюбленных и оставленная в лесу куча пепла исчезли повсюду, и вернулись пейзажи библиотеки.
Книга, излучавшая свет, перевернула еще несколько страниц. В конце одной главы последняя буква над полем, которая появляется перед переходом на следующую страницу, была выделена жирным шрифтом.


    Здесь слишком много внимания.

    Мариетта беспокоилась, что ей, возможно, придется отдохнуть еще один день перед сном, но на самом деле она открыла глаза легче, чем обычно. Несмотря на то, что в эти дни я проснулся рано, как мне удобно, для Мариетты, которая часто просыпалась около полудня, было слишком рано, чтобы проснуться. В отличие от особняка в Ёнджи, когда звонил маленький колокольчик, приходили слуги, чтобы помочь с украшением.
«Маленькая леди, вы уже готовитесь».
Служанка, которая умело укладывала мои волосы, говорила голосом, наполненным смехом. Нет, когда это случилось, что я уже был готов? Ты проснулся до того, как взошло солнце?
«Встреча назначена на обед… … ».
— Вот что я имею в виду.
Возможно, это лучше, чем переспать, но меня беспокоило отсутствие сна Мариетт, потому что она не могла нормально спать накануне вечером, потому что беспокоилась за меня. Стоит ли мне просто сказать ему отдохнуть? Как бы то ни было, между эрцгерцогом и Мариеттой было дано обещание, и все, чего Мариэтта хотела, — это вместе пройтись по улицам до назначенного времени.
Но, похоже, он не собирался отдыхать, хотя ему и велели. Тот факт, что он подготовился так рано, также означает, что он с нетерпением ждал возможности провести со мной время. Похоже, он часто был один во время своего путешествия в Волшебную Башню и обратно.
Поскольку вы часто посещаете вечеринки, у вас наверняка много друзей в столице. С тех пор как Мариетта приехала со мной в столицу, она не участвовала в вечеринках и не посещала особняки других семей. Все, что я делал, это ходил с Анной.
Заканчивая легкий макияж, я услышала знакомые шаги.
"сестра!"
Ну тогда. Мариетта — единственная, кто так бегает в особняке без детей.
— Я слышал, ты проснулся раньше меня?
«Конечно, это мое свидание с кем-то!»
дата… … Это выражение используют даже сестры?
Более того, мне показалось, что я забыл первую цель сегодняшнего выхода, но я не удосужился указать на это. Если вы чувствуете себя хорошо, это нормально.
«Он сказал, что хочет осмотреть магазин. «Если я уйду так рано, неужели не останется свободных мест?»
«ах… … верно… … ».
Возможно, я был единственным, кому показалось милым внезапно мрачное выражение лица сотрудников, опустивших головы и подавивших смех.
«Вместо этого у нас будет больше времени поговорить, прежде чем мы уйдем».
С этими словами Мариетта ярко улыбнулась и протянула мне руку, когда я попытался встать со стула.
«Я бродил с Анной, пока сестра ушла от меня, поэтому торговый район сейчас занят. «Я спланирую идеальный маршрут путешествия!»
Ребенок оказался на удивление мотивированным.
Как она хвасталась, Мариетта знала торговый район вдоль и поперёк, как будто это был её собственный дом. Я даже знал, что некоторые магазины сегодня закрыты, а другие откроются только во второй половине дня.
Некоторое время я шел, переговариваясь с Мариеттой, которая постоянно смеялась и без устали разговаривала. У меня болели ноги, но я чувствовал, что вижу удовольствие от хождения из магазина в магазин.
Мариетта собрала понравившиеся ей вещи и повторила слова: «Пожалуйста, отправьте их в особняк Валуа». Этот вид покупок показался мне вполне знакомым.
«Похоже, у Асила больше здравого смысла, чем я думал?»
Примерно в это же время Мариетта устала и вошла в кафе, сказав, что хочет сесть, когда тема разговора перешла к браслету на ее запястье. Войдя, Мариетта пробормотала про себя: «Как и следовало ожидать от мировоззрения, не имеющего под собой никаких оснований». Что это значит?
«Этот человек тайно любит девушек… … ».
"Эм-м-м!"
Мариетта, которая говорила, указала пальцем в одно место. Я открыл рот, чтобы прекратить свое плохое поведение, и сказал: «А что насчет меня?» Я не мог не удивиться.
«Почему вы двое здесь?»
Старшая сестра братьев и сестер, императрица Екатерина, села напротив Мариэтты, суетившейся ярким голосом, подняла указательный палец, поднесла его ко рту и сказала: «Шшш!» И он предупредил меня, чтобы я был внимателен.
Братья и сестры Артуа были одеты просто, не как дворяне.
"О, привет."
Как только неловкое приветствие герцога закончилось, Мариетта быстро села рядом с императрицей, даже не спросив согласия присоединиться к ним. У меня не было другого выбора, кроме как сесть рядом с герцогом. Я сел, тихо вытащив стул наружу, чтобы создать некоторое расстояние.
«А что, если я выйду тайно и окликну тебя вот так?»
«О, ты это сделал? «Я не знал».
Мариетта широко улыбнулась и очаровательно ответила на выговор Императрицы.
Скорее… … Они действительно думают, что можно красться? Блестящие светлые волосы и элегантная аура братьев Артуа были слишком заметны. Императрица прищурилась и посмотрела на меня, словно прочитав что-то по ее потрясенному выражению лица.
«Неважно, если меня поймают. Я не встречался с незнакомцем, и если бы стало известно, что я собираюсь встретиться со своим младшим братом, насколько это было бы здорово? Не так ли, Ноэль?
«… … — То, что ты сказал, верно.
Мальчик, казавшийся слабым, повторил ошибку, попытавшись выпить уже пустой стакан. Чувствуя, как у меня кружится голова, я заказал чай и простой пирог на четверых.
— Ты пойдешь сегодня в гримерку с Севером?
Прежде чем даже поднести чашку ко рту, Императрица вдруг задала вопрос.
«Не спрашивайте меня, откуда я узнал. — Я тебя не спрашивал, я просто все знаю.
"это верно."
Поскольку путь к отступлению был полностью заблокирован, мне ничего не оставалось, как послушно кивнуть. Императрица горько улыбнулась и раздавила вилкой аккуратно разрезанный пирог, лежавший на тарелке.
«Я не знаю, почему ты пригласил меня на свою помолвку, но я не пойду. Наверное, я знал, потому что не ответил... … «Знай это с тех пор, как мы встретились».
Вместо того чтобы послать ей приглашение, я поручил большую часть работы графу и Мариетте. Она не могла послать приглашение, если бы граф и герцог не были сумасшедшими, а если так, то было совершенно очевидно, кто виноват.
«… … Мариетта, ты это отправила?
"да!"
Рука Императрицы, державшая вилку, соскользнула с живого ответа.
«Я подумал, что что-то странное».
"извини. «Мне следовало проверить».
— Нет, чего тут жалеть?
Я не очень-то благосклонно смотрел на группу людей, перешептывающихся друг с другом передо мной, но мне казалось, что я сделал бы то же самое, если бы сидел рядом с Мариетт.
С какой стати это так? Это была ситуация, когда у меня не было другого выбора, кроме как спросить, почему. Однако я не могу напрямую спросить Императрицу, когда она стоит передо мной.
К счастью или к несчастью, Мариетта заговорила первой.
— Мэг, нет, я позвонил тебе не для того, чтобы подразнить меня. — Я все продумал, верно?
«Ты вообще об этом думаешь? "Это восхитительно."
Императрица саркастически стиснула подбородок.
«Не смейся надо мной!»
«Хорошо, просто представьте эту замечательную идею».
Мариэтта надулась от раздражения, но объяснила искренне.
— Таким образом, великий князь не будет слушать императрицу.
Однако было трудно понять слова, которые, казалось, были полностью вырезаны. Я бросил быстрый взгляд на лицо Императрицы. Она опустила глаза и постучала кончиками пальцев по столу с нечитаемым выражением лица, но не выглядела обиженной.
«Ты используешь свой мозг лучше, чем ребенок моей семьи».
Мальчик, сидевший рядом со мной, начал вздрагивать и икать. Я был единственным, кто смотрел на него с беспокойством. Приоритетом Мариетты было радоваться похвале, а императрицу, казалось, не интересовало, расстроена ее сестра или нет.
"ты в порядке? Мне попросить воды?»
Когда его осторожно спросили, Маленький Герцог ответил так тихо, что было трудно понять, и энергично покачал головой.
— В любом случае, Ноэль пойдет на церемонию помолвки вместо меня. «Если ты хочешь позвонить мне, тебе придется организовать свадьбу».
«Э-э, ты идешь к Ноэлю Валуа? «Иди поиграй со мной!»
Застенчивый мальчик внезапно стал центром разговора. К счастью, икота прекратилась, возможно, потому, что я удивился. Мариэтта, казалось, относилась к герцогу односторонне дружелюбно. Когда я увидел его, он просто закатил глаза.
Когда Маленький Герцог увидел, что наступила тишина, потому что он не ответил, он вздрогнул и ответил.
— Я понимаю, Мари.
… … количество животных?
"количество животных?"
Два письма, о которых я думал, вылетели из чьих-то уст. Это была императрица.
«Мы не часто ходим на вечеринки, когда вы успели так сблизиться?»
"В другой день… … Была хорошая возможность».
Мальчик посмотрел на сестру с синим лицом и задрожал, как осина. Я дружил только с детьми моего возраста, но не мог понять, почему он вел себя так, будто совершил преступление. В конце концов он даже сказал эти слова.
«Мне жаль, что я сделал что-то ненужное».
Почему бесполезно быть рядом с Мариеттой? У меня было такое чувство, будто меня оскорбили без всякой причины. Жалко, что он слабый на вид мальчик, если бы он был на пару лет старше, он бы, наверное, не спросил, что это значит.
— Нет ничего плохого в том, чтобы быть друзьями, верно?
— спросил я тихо, стараясь не говорить резко. Ноэль не смог ответить и опустил голову.
«Да, с Мариеттой все в порядке. Тебя волнует то, что я сказал в прошлый раз? «Это произошло потому, что тебя таскала за собой группа плохих людей».
Только тогда лицо Ноэля прояснилось. Мариетта хихикала и поглощала свой второй кусок пирога, гадая, что же в нем такого интересного. Императрица положила третий кусок на тарелку Мариетты и с жалостью взглянула на сестру. Вскоре ее глаза обратились прямо на меня.
«История на мгновение разошлась. «Главное не в Ноэле».
Ее голос обладал силой сделать позу, которую невозможно было исправить, стать более правильной. Я подумал, что это может быть аура, которую можно излучать только потому, что человек стоял на вершине власти.
«Не могу сказать, что совсем не жалею. Я не хочу так лгать. Я встретил Севера первым, и мы провели вместе больше времени, чем Леди. «Разве не естественно считать людей, с которыми вы провели детство, такими же дружелюбными, даже когда вы становитесь старше?»
Я не мог слышать, чтобы это просто говорило о привязанности между мужчиной и женщиной. Поэтому я смог глубоко сопереживать ее словам. Даже если у вас давно не было дружеской беседы, у вас есть воспоминания, которые стоит вспомнить. Потому что именно такой была для меня Мариетта.
«Но это совершенно отдельная проблема от того, что происходит сейчас. Даже если это не он... … »
Кэтрин наклонилась вперед и понизила голос. Чтобы никто, кроме нас четверых, никогда не услышал ее голоса.
«Мы не можем удержать Доминика на троне».
Это было вполне ожидаемо. Я тоже согласился с ее мыслями. Нынешний император Доминик не был человеком, достойным стоять на вершине и хвалиться. Он был не только мал, но так расточителен и деспотичен, что даже я, живший один в имении, знал об этом. Как мог тот, кто очистил каждого из центральных дворян, которые не следовали за ним, стать святым?
Я кивнул и заметил что-то странное. Кто же мог стать императором, если не Доминик или Север? Ее слова звучали так, как будто она держала в руках третьего человека.
Мне хотелось о многом спросить, но пока я молча подбирал слова, наступило обещанное время с эрцгерцогом. Мариэтта, сказавшая, что оставит нас наедине, похоже, забыла, что сказала, и последовала за мной.
На самом деле правильнее было бы сказать, что меня потащили, а не то, что Мариетта последовала за мной. Эрцгерцог и его заместитель ждали нас перед гардеробной, которая с самого входа отличалась от других магазинов.
"Ты здесь."
Я слегка склонил голову в ответ на его простые слова. Гардеробная, которую выбрала Мариетта и которую эрцгерцог зарезервировал для посещения, изначально была местом, основанным на членстве.
Такому человеку, как эрцгерцог, следовало бы навестить человека, отвечающего за продажи, даже если он не был членом организации, но он также прислушался к настоянию Мариетты. Когда я вошел в магазин под веселый звон колокольчика, все сотрудники пришли меня поприветствовать.
«Ваше Высочество, как долго вы пробудете в Валуа во время церемонии помолвки?»
Когда Мариетта весело спросила, эрцгерцог нахмурился и наклонил голову. Казалось, он немного устал от Мариетты.
— Почему тебе это интересно?
«Ты должна сочетать свою одежду с сестрой».
— Это не было бы причиной.
Это был разговор, который почему-то не имел смысла. Подумав об этом, я понял, что мы с эрцгерцогом оба неправильно поняли слова Мариетты.
«Мариетта, разве ты не хотела персонализировать одежду, которую ты наденешь в день церемонии?»
"да? Вы должны носить его соответствующим образом, пока вы там. «По какой причине вы так назвали клиентов?»
Выражения лиц работников костюмерной, слушавших наш разговор, стали ярче. Любой, кто это видел, выглядел так, как будто он хорошо выполнил свою часть работы. Мариетта, которая со счастливым лицом быстро оглядела интерьер, вышла, взяла одну из рук эрцгерцога и заговорила серьезно.
«Просто примерьте все образцы здесь. "Хорошо?"
Кловис, наблюдавший за ситуацией, подошел и игриво заговорил.
«Эй, ты шутишь? Чтобы примерить их все, понадобится целый день. «Я не думаю, что размер выборки здесь подойдет вашему телу».
Суровое лицо эрцгерцога слегка смягчилось. Вид облегчения был очевиден. Но я не мог успокоиться. Это произошло потому, что Мариетта смотрела на Кловиса с холодным лицом, которого она давно не видела.
«Разве это не шутка? Тогда вам стоит хотя бы примерить это. Также посмотрите каталог. «Хорошо ли продвигается индивидуальный дизайн, который вы здесь представили?»
Последние слова были адресованы персоналу. Пока взгляд Мариетты на мгновение оторвался от меня, я встретился взглядом с эрцгерцогом, который смотрел на меня с жалостью.
Зачем ты вообще собрал новую одежду? … .
Что я должен делать? После недолгого мозгового штурма я нашел решение. План начался с того, что Мариетта слегка убрала руку, которую держала, и скрестила руки на руке эрцгерцога.
— Мариетта, мне очень жаль… … ».
Мариетта, которая смотрела на меня, почувствовав, как убирают мою руку, широко открыла глаза.
«Я хотел бы выбрать что-то личное между нами двумя, так что не могли бы вы на минутку выйти из комнаты?»
Мое сердце сжалось, увидев разочарование на моем лице, но на этот раз я ничего не мог с этим поделать. Примерка такого количества одежды была проблемой, а у эрцгерцога могли быть планы на следующий раз, так что я не мог тратить слишком много времени. К счастью, он сделал жест Хлодвигу, как будто хотел соответствовать ритму.
"вы тоже."
Кловис усмехнулся и, естественно, вывел Мариетту наружу.
«Человеку без хозяина так грустно, что он не может жить. «Давайте выместим наш гнев на себе, леди».
Мариетте, должно быть, показались смешными его слова, поэтому она быстро успокоилась и последовала за ним.
Осталась только тишина, как будто налетела буря. В сцене, подобной той, что на картинке, где никто не мог выйти вперед, я неловко открыл рот.
"затем… … — Может, не торопимся и выбираем?
"Конечно."
***
Весеннему свету хотелось кричать и подпрыгивать. Это произошло не потому, что меня выгнали из раздевалки. Вполне естественно, что я был разочарован тем, что не мог сам выбрать одежду Аннет и не мог видеть, как мои любимые переодеваются в красивую одежду одну за другой. После того, как мое волнение улеглось, я понял кое-что, что упустил.
«Сейчас не время гулять по чилелепалеле!»
В оригинальной работе путь, по которому Аннет обручилась с Севером, был, конечно, единственным. Не было ни одного маршрута, где бы он был в хороших отношениях с Кэтрин, и хотя в хорошей концовке Сурового он помог восстанию... … Он был человеком, который помогал только за кулисами, до такой степени, что можно было это пропустить, если не прочитать сценарий внимательно. Более того, это человек, который внезапно исчезает после окончания работы.
"Фу… … ».
Хлодвиг, который понятия не имел, что происходит весной, посмотрел на нее, как на младшего брата, и улыбнулся.
«Ты так злишься, потому что твою сестру забрали?»
нет. Это не так. Весенний цвет был на грани безумия, но мне ничего не оставалось, как кивнуть. Я даже не знаю, какую роль мужчина передо мной играет в истинном финале, поэтому не могу просто спросить об этом.
— Хлодвиг, есть ли кто-нибудь, кроме Доминика и Севера, кто может стать императором?
Как бы мне это ни нравилось, как будто я жил только сегодняшним днем ​​после того, как завладел Мариеттой, у Бомбита тоже был минимум мыслей. что? Что? Действительно ли мы идем к истинному финалу? Кто скрытый герой?
Конечно, был кто-то, кто, как я думал, мог быть этим человеком.
Несколько раз я думал, что было бы хорошо, если бы Кловис был еще и стратегическим персонажем, но в конце концов, этот тип персонажа — это персонаж, маршрут которого будет добавлен благодаря поддержке игроков, когда будет выпущен следующий фан-диск. а не скрытый герой.
Затем список кандидатов мгновенно сужается. Человек настолько красивый и привлекательный, что достоин быть стратегическим персонажем, хотя и не является публично объявленным стратегическим персонажем, не мог быть таким обычным. Если вы сделаете это без причины, очевидно, что игроки обратят свое внимание и раскритиковают продюсерскую компанию!
В результате остался только один мужчина, подходящий в качестве кандидата. Красивый молодой человек с седыми волосами, которого вы часто встречаете по мере прохождения истории в императорском дворце. Садовник, с которым общается Кэтрин.
Это был Рен.
"мой Бог."
Это было удивительно точно. Если это была Екатерина и никто другой, то покинутая царская семья? Что это такое? Но помимо этого, я думаю, часто бывали сцены, где император и его садовник появлялись вместе. Ты сказал, что убил всех братьев, кроме Севера.
Чем больше я об этом думал, тем больше у меня в голове возникало ощущение, что вот-вот сводит судорога. Эрр, я не знаю. В любом случае, если вы не можете узнать это сразу, вы можете подождать и посмотреть, пока история не пойдет дальше.
Бомбит решила впредь никогда не покидать Аннет и, наконец, обратила свое внимание на мужчину, идущего рядом с ней.
— О чем ты так усердно думал?
"Это секрет."
"Хм."
Кловис игриво надул губы, а затем снова улыбнулся.
«Есть ли магазин, который вы хотите посетить? — Я провожу тебя.
«Я могла гулять без сопровождения с сестрой… … О, раз уж мы вышли утром и осмотрели все магазины, не хотели бы вы проверить уличных торговцев?»
«Конечно, мне это нравится. Вы смотрите на подобные вещи?»
Это было удивительное заявление, в котором не было никакой злобы. Казалось, что настоящая Мариетта даже не обратит внимания на уличных торговцев. Конечно, весенний свет – это человек, которому время от времени необходимо полакомиться вкусняшками. и ответил.
Денежная единица, которую граф дал ей в качестве карманных денег, была настолько велика, что Бомбит непреднамеренно получил закуску от Хлодвига. Кловис постоянно удивлялся, видя, как Мариетта ест уличную еду с руками, покрытыми сахаром и маслом.
«Ты хорошо ешь, как мои младшие братья и сестры».
Он выплюнул слова и сказал: «О, черт возьми». Хотя он был единственным, кто получил титул Дансына, его младшие братья были обычными простолюдинами. Благородной даме ни в коем случае не нравилось сравнивать этих детей. Неудивительно, что он разозлился и сказал мне не оскорблять его.
К счастью, у весеннего света не было причин злиться на него, а наоборот, он вызывал ностальгию. Разве не от этого должны жить семьи? Даже если какое-то время я даже не могу об этом думать, когда появляется слово, напоминающее мне об этом, мне просто хочется посмотреть на него.
Бомбит впала в легкую депрессию, вытирая руки носовым платком, который принесла для нее Энн. Это вкусно, но я хочу съесть ттокбокки. Я мог бы дать тебе хотя бы один рыбный пирог. Поскольку мне некуда было излить свои чувства, я стал еще более одиноким. Хотя рядом со мной кто-то разговаривает.
Кловис подумал, что длительное молчание произошло из-за того, что она обиделась, и раздумывал, как извиниться.
«Твои младшие братья и сестры одного возраста со мной?»
"да? О да. Это верно. «Еще у меня есть младший брат».
«Разница в возрасте огромная».
«Потому что мои родители очень близки».
С облегчением он улыбнулся без тени. И снова он был человеком, подобным солнцу. Особенно это касалось передачи тепла и жизненной силы людям рядом со мной.
«Я тоже хочу увидеть свою семью… … ».
"да?"
Бомбит пришел в себя при звуке голоса, полного озадаченности. Из-за того, что я был так расслаблен, я в конечном итоге начал говорить чепуху. Мариэтта недавно была со своей сестрой, а ее отец сейчас в таунхаусе. Что ты сказал из ниоткуда? Весеннему свету хотелось рвать на себе волосы.
— Я хочу увидеть свою мать.
Когда я выплюнул оправдание, которое едва мог придумать, Кловис кивнул и сказал, что он тоже. Бомбит думал, что успокоил ситуацию, глубоко вздохнув, но он смотрел на нее странными глазами.
Они пошли еще немного, думая совершенно о разных мыслях. Когда я обернулся и приблизился к раздевалке, куда я впервые начал идти, я наткнулся на старуху, которая расстелила на полу циновку и выстроила в ряд странные вещи.
Кловис попытался пройти быстрым шагом, но шаги весеннего цвета остановились перед ним. Хлодвиг был почти на 10 лет моложе его, и он не мог не сказать младшей сестре будущей жены его хозяина, что этот человек похож на культ и что ей следует просто пройти мимо.
«Я впервые вижу эту бабушку».
"Это так? Ну, выглядит это не очень хорошо. Гадалка предпочла бы быть в более безопасном месте... … ».
Старуха подняла длинный посох, лежавший у нее за спиной. Кловис рефлекторно удержал руку от ножен. Несмотря на то, что она была старой женщиной, если только она не была волшебницей, я чувствовал, что могу немедленно подавить ее, если она будет вести себя странно. Будучи волшебником, он все равно не мог ответить.
Старуха однажды ткнула Хлодвига своей тростью, которая была немного выше роста Хлодвига.
«Я тебе это не продам!»
«Я не собирался его покупать!»
Бомбит рассмеялся, глядя на Кловиса, который несправедливо вскрикнул.
Поругавшись некоторое время, старуха и Хлодвиг немного притихли.
— Это была не гадалка?
«Если бы у вас был такой талант, что бы вы сделали, работая торговцем связками?»
Бомбит посмотрел на предметы, разложенные на коврике, и у него остался приступ смеха. Там было много странных предметов, назначение которых было неизвестно. Среди них был поднят предмет, похожий на миниатюрную статую полутела, старуха схватила его и повернула голову статуи полутела.
Прокрутив его четыре раза и издав жуткий щелкающий звук, я вернул его в руки Бомбиту. Затем шея медленно повернулась в противоположную сторону, куда повернулась старуха, и полилась довольно приятная музыка.
Это выглядело странно, но это была музыкальная шкатулка.
«Что-то не так, но я этого хочу».
— Мисс, у вас действительно странные вкусы.
Старуха хихикнула, увидев, что Кловис с отвращением покачал головой. Затем он порылся в еще не распакованной сумке и достал шкатулку для драгоценностей и ключ от нее.
— Но это то, что вам продадут, юная леди.
«В особняке много подобных вещей».
"Это возможно? — Открой и скажи мне.
Я принял шкатулку для драгоценностей и ключ с мыслью, что весной мне нужно будет окупить свои деньги. Тонкий ключ показался мне немного хрупким. Тем не менее, он вернулся с должным образом включенным внутри.
Спринглайт без колебаний открыл шкатулку с драгоценностями и безучастно открыл рот.
«Почему это здесь?»
Внутри он был наполнен красными драгоценностями, похожими на увеличенные гранатовые яйца. Обычный человек сказал бы, что там было много всяких странных драгоценностей, но в глазах Бомбита все было по-другому.
Я их примерно пересчитал, их было больше тридцати. Точный.
В «Абсенте» есть система, называемая «библиотекой». Казалось, там были какие-то сложные настройки, но я не почувствовал необходимости это читать, поэтому пропустил.
Это было место, где можно было воспроизвести ключевые сцены, переиграть концовки и прочитать особые побочные истории, которых не было в основной истории.
По первым двум всегда можно пересмотреть уже увиденные сцены, а вот последнюю побочную историю пришлось читать немного по-другому.
Каждый раз, когда вы видите финал, вы получаете прямо перед собой драгоценный камень, похожий на гранатовое яйцо.
Каждый раз, когда вы собираете определенное число, открывается побочная история. В любом случае, чтобы увидеть истинную концовку, нужно было собрать все плохие концовки, но были и вещи, которые приходили как подарок.
'Но почему это здесь? Это именно та сумма, которую я сэкономил?
Когда я медленно перевел взгляд с шкатулки с драгоценностями на старуху, старуха многозначительно улыбнулась. Кловис, почувствовавший странный ток, подошел ближе и проверил внутреннюю часть шкатулки для драгоценностей. Пораженный Бомбит собирался закрыть крышку, чтобы не раскрыть содержимое.
"Что это такое? "Оно пустое!"
Казалось, что Хлодвиг не мог видеть драгоценный камень. Старуха, похоже, не удивилась, возможно, потому, что знала об этом факте. Он просто постоянно смеялся надо мной.
«Я куплю это. сколько это стоит?"
«Поскольку оно твое, я отдам его тебе за особую золотую монету».
Не долго думая, Бомбит вынула из кармана на руках золотую монету. Кловис пытался отговорить ее, используя выражение лица, которое означало, что она вот-вот упадет в обморок.
«Это нелепый развод. «Драгоценности снаружи, вероятно, все являются грубыми подделками».
Бомбит, наполовину опьяненный, даже не подумал его уговаривать. Золотые монеты уже перешли в руки старушки, которая обрадовалась и даже вручила в качестве бонуса странную музыкальную шкатулку.
«Экономические концепции молодой леди неверны».
«Это нормально, потому что у графа Валуа достаточно денег, чтобы купаться в золотых монетах».
К счастью, Хлодвиг промолчал, возможно, потому, что его нелепое оправдание сработало, или потому, что он был совершенно потрясен. Бомбит подошла к гримерке Аннет, держа в руках неизвестную комбинацию предметов: музыкальную шкатулку в форме торжественной статуи в половину тела и шкатулку для драгоценностей, настолько ослепительную, что выглядела грубой.
***
Было приятно иметь возможность выбирать одежду наедине с эрцгерцогом, но я не ожидал, что он будет выбирать всю одежду, которую он будет носить во время своего пребывания в Валуа. Благодаря этому я узнал, что он пробудет около недели до и после церемонии.
«Думаю, не было необходимости делать это таким образом».
«Нет ничего плохого в том, чтобы выглядеть хорошо подобранной парой, верно?»
Конечно, это является.
Когда я выбирала последнее платье, которое надену в последний день, он нежно схватил меня за левое запястье. Ее глаза были устремлены прямо на браслет.
«Это волшебный инструмент?»
«… … "Ты волшебник?"
Он покачал головой и объяснил.
«Чрезвычайно тренированный фехтовальщик может даже смутно чувствовать магическую силу. «Может быть, я такой человек».
"хорошо."
Что мне следует сказать, когда меня спросят, что это такое и от кого я это получил? Хотя я и не была влюблена в эрцгерцога, мне было немного неловко рассказывать историю о человеке, которому я, казалось, нравился, мужчине, с которым я собиралась обручиться.
«Хорошо, что вы это знаете и имеете».
"да?"
«Нередко случаи, когда коварные люди дарят подарки с плохими намерениями. «Это проклятие или заклинание, которое может отслеживать ваше местоположение».
«Это абсолютно не так».
Когда я твердо ответил, он, казалось, потерял интерес, отпустил мое запястье и снова перевернул страницы каталога. В отличие от него, который выглядел явно скучающим, мой разум мгновенно усложнился.
Она непременно сказала это в тот день, когда ее пригласили к императрице.
"Почему вы так думаете? Если у тебя есть претензии, скажи Асилу».
И что Асиль сказала в прошлый раз.
«Пожалуйста, не сталкивайтесь с Реном».
Что, если бы все двусмысленные улики, которые Императрица сегодня выдала, указывали на одного человека? Это означало, что он был членом королевской семьи, имевшим право взойти на престол, и что он был последним, кого Екатерина удерживала в течение длительного времени, чтобы победить Доминика.
Кто был тот человек, который белоснежно улыбался, на лице которого были явные признаки болезни?
«Моя рука остановилась».
Мои мысли прервал голос эрцгерцога. Я неловко улыбнулась и перелистнула страницы каталога. Красочное платье, нарисованное на бумаге, еще не приходило мне в голову.
Эрцгерцог, должно быть, знал о моем состоянии, поскольку положил руку на бумагу, которую я зачарованно листал.
— Я думаю, это тебе подойдет.
На замороженной странице было платье, которое каждая младшая дочь наденет для своей дебютантки. Розовый с оттенком абрикоса дизайн, щедро украшенный оборками, был богатым и красивым.
Я понятия не имел, как выгляжу в глазах этого человека.
«… … «Это действительно мне подходит?»
"Очень."
Он даже взял каталог из моих рук и поднес фотографию рядом со мной. Несмотря на это, мысль о том, что они подходят друг другу, похоже, не изменилась, и он покачал головой со слегка удовлетворенным выражением лица.
«Тогда давай сделаем это последнее платье».
«Мне нужно нравиться тебе, а не мне».
«Все равно я всегда выбираю похожие дизайны… … ».
После того, как Мариетта несколько раз заставила ее носить одежду, это было не так уж и плохо. Поскольку он был выбран чужой рукой, вы, наконец, можете попробовать то, о чем обычно никогда не могли себе представить. И вообще, я не тот, кто проводит больше времени, разглядывая то, что на мне надето. Близкий мне человек.
По крайней мере в тот день, разве эрцгерцог не будет среди людей поблизости?
«Я не могу сказать, есть ли у вас субъективность или нет».
«Ну, это то, что мы можем принять».
Эрцгерцог выглядел немного недовольным. Чем мои слова его обидели? Он встал, отдав последний приказ персоналу.
Сказал он, выходя из раздевалки.
«Твои глаза цвета травинок, поэтому я подумал, что тебе подойдет цветочный цвет».
Слова, прошептанные тихим голосом, вероятно, остались только в моих ушах. Как ни странно, внутри у меня чесалось горло. Когда солнечный свет светит вам в глаза, они становятся слегка голубыми и сверкают, как драгоценные камни. Точно так же на ум приходили незнакомые слова, но я не мог их выплюнуть, потому что одновременно кое-что понял.
Это определенно не обычный цвет.
Если осветлить цвет глаз эрцгерцога, он будет очень похож на Рена.
Этот факт внезапно всплыл у меня в голове.
Мои сложные чувства еще больше усложнились, когда я встретил Мариетту, которая вернулась в нужное время. На руках ребенка были странные украшения, которые он обычно не заметил. Не находя слов, я по очереди посмотрел на маленькую статую и шкатулку с драгоценностями, и Кловис поспешно извинился за меня.
«Мне довелось повстречаться с довольно необычным торговцем свертками. Пока мы разговаривали, юная леди, казалось, была одержима. Ого, столичные торговцы настолько изобретательны, что это настоящая заноза в заднице. Да?"
"Я понимаю... … ».
Не имея ни малейшего представления о том, что представляют собой торговцы в столице, мне ничего не оставалось, как принять это. Он сказал, что купил его, потому что хотел, но у него не было причин его критиковать. Вместо этого он достал носовой платок и вытер рот Мариетты. Вокруг рта у него были крошки, как будто он перекусил на улице.
— Ты снова съел что-нибудь сладкое?
"ржу не могу."
"Я чувствую это. «Раньше я съел три куска пирога».
В тот момент, когда я подумывал о том, чтобы дать ей освежающий чай, чтобы успокоить ее желудок, Кловис смотрел на Мариетту с широко открытым ртом.
«Эй, я думал, ты пропустил завтрак, потому что ты так много съел. «Я купил это для тебя без всякой причины».
Это был голос, полный веселья. Мариетта, похоже, тоже не обиделась, поэтому рассмеялась и достала карман.
"почему. Должен ли я вернуть вам долг золотыми монетами?»
«Я был бы рад, если бы вы мне его подарили. «Благодаря тебе я накормлю своих младших братьев вкусной едой».
Это был момент, когда казалось, что шутка перестанет быть шуткой. Если Мариетта захочет это сделать, граф не станет ее ругать, если она даст ему золотую монету... … В любом случае, это неправда, верно? Я также решил, что мне следует хотя бы раз рассказать о своей безрассудной привычке тратить деньги.
Эрцгерцог, который тихо шел и прислушивался, должно быть, подумал то же самое и безжалостно хлопнул Хлодвига по спине.
— Тебе мало платят, Кловис?
"Это возможно?"
Я всегда получаю его в изобилии. Почему я остановился на Лорен?
Хлодвиг издавал дикие звуки, и поначалу эрцгерцог, который слушал, покачивая головой, казалось, в какой-то момент разозлился и замахал руками, прогоняя его.
… … Кажется, что они знали друг друга с детства, но разве они не в правильном порядке? В словах Кловиса не было ничего, кроме шутки.
***
Когда отъезд в Валуа был уже не за горами, пришло приглашение из императорского дворца.
Это не было формальное приглашение, оно было передано в руку человеку, проходившему мимо во время передвижения.
В тот момент, когда я открыл конверт и проверил содержимое, я не смог скрыть раздавшийся смех. Хотя я вполне предполагал, что это так, казалось, что Император не собирался скрывать тот факт, что у него всегда был кто-то поблизости, чтобы присматривать за мной.
Содержание приглашения, без учета риторики и угроз, было примерно следующим.
Я хотел бы поговорить с вами перед церемонией помолвки. Не приводите с собой младшего брата, потому что он слишком молод и тих. И я оставлю на ваше усмотрение передать графу данное нами обещание.
Содержание было написано так, как будто он имел ко мне большую преданность и преданность и охотно взял на себя роль своего связного, но казалось, что он совершенно забыл, что прижал меня к стене и угрожал мне в последний раз, когда я вошел дворец.
«Состояние Мариетты уже странное… … ».
Надев черные шелковые перчатки и приготовившись в последний раз выйти на улицу, я на мгновение взглянул на закрытую дверь Мариетты.
С того дня, как она посетила гримерку, Мариетта часто запиралась в своей комнате, когда была в особняке. Всякий раз, когда я выходил из дома, потому что у меня были дела, он следовал за мной, но вместо того, чтобы активно болтать, как обычно, он проводил долгое время в своих мыслях.
Я остановился на мгновение, потому что мне показалось это странным, и был момент, когда я ушел один и вернулся в удивлении.
«Ты покупал странные вещи, поэтому мне интересно, изучил ли ты что-нибудь вроде астрологии или черной магии? Каждый день вы рисуете много рисунков, и не можете понять, рисунок это или письмо. «Я не знаю, сколько листов бумаги мы выбрасываем каждый день!»
Энн жаловалась, что она настолько потеряла дар речи, что стало страшно.
Я хотел остаться в особняке и присматривать за Мариеттой, но не мог игнорировать призыв императора. Попросив Анну присмотреть за Мариетт, я покинул особняк.
По дороге в императорский дворец в карете я постоянно возился с браслетом, спрятанным в перчатках. Император, возможно, не тренировал свои навыки владения мечом так же хорошо, как Великий герцог, но сначала на всякий случай спрятал это.
Тревога, которая медленно нарастала, казалось, не уходила. Сегодня у меня было предчувствие, что произойдет что-то особенное и нехорошее.
В такие моменты время пролетает в мгновение ока. Если немного преувеличить, мне пришлось всего лишь несколько раз закрыть и открыть глаза, чтобы оказаться лицом к лицу с императором в гостиной.
— Так сказал архимаг.
Император сидел в скрюченной позе, скрестив руки на груди и положив ноги на стол. Хотя я никогда не разговаривал с разными людьми, он вел себя как разные люди из романов. Был полдень, солнце стояло высоко в небе, и в одной из его рук звенел бокал вина.
«Я слышал, что ты новая игрушка».
Он усмехнулся и легкомысленно рассмеялся, как будто то, что он сказал, было очень смешно. За длинным столом стояло несколько стульев, но никто не сказал мне сесть.
«Мне очень любопытно, почему вы выбираете только сильных мужчин и околдовываете их. «Было бы грустно сказать, что они оба ненавидят людей».
Его медленная речь содержала оскорбительный нюанс, который мог понять даже дурак. Мне пришлось постараться не заморозить лицо.
Легко было понять, почему Асиль так говорила с императором, даже не задумываясь об этом. То, что он был ласков ко мне и особенно заботился обо мне, не должно было быть известно императору. Если бы император был обманут словами Асила, было ясно, каким человеком он меня воспринял бы.
Дочь богатого человека, который не имеет большого влияния в столице, но может перевернуть мир, если решится на это. Женщина, которая выглядит как сомнительная дворянка, но позже соблазняет мужчин. Женщина, которую ему, возможно, будет трудно заполучить, но которую он сможет использовать. Я решил, что лучше использовать этот образ, чем уничтожить его.
"ваше Величество."
Устремив на меня взгляд с многозначительным призывом, он медленно подошел ко мне. Подойдя прямо к императору, я наклонился, положив одну руку на стол. Я сократила расстояние между мной и ним настолько, насколько могла, и посмотрела прямо на него, закатив глаза.
«Ты, наверное, позвонил мне не просто потому, что тебе это было интересно, верно?»
Я говорил застенчиво, самым тихим голосом, который только мог изобразить. Поскольку это было монотонно, его было тем более легко неправильно понять. Император долго смотрел на меня с глубокой улыбкой.
«Я думал, что это дрожащий ягненок, но оказалось, что я принес детеныша дикой кошки».
«Это слишком большая похвала».
Я изящно ответил, выпрямив позу. Император залпом вылил остатки вина и порылся в ящиках в поисках чего-то. Это был пропуск в императорскую библиотеку с выгравированной на нем особой печатью.
«Я слышал, что эта дама любит книги, поэтому приготовил это, чтобы завоевать ее расположение. Если это не национальное достояние, вы можете одолжить его и прочитать. Что ты думаешь? Тебе это нравится?»
Никаких эмоций, кроме удивления от неожиданного подарка, я не испытывала, но лишь улыбнулась и кивнула.
Он казался счастливее меня, когда получил подарок. Где ты это слышал? То, что я люблю книги, знают только слуги Валуа и Мариетта.
«Я позвонил тебе сегодня, потому что хотел подарить тебе это. Я хотел бы поздороваться, прежде чем вернуться на территорию. «Мне жаль, что я дразнил тебя и потратил твое время».
Слова, обернутые сплошным лицемерием, показались мне довольно жуткими. Он спустил ноги со стола и сел в аккуратной позе, как будто уже некоторое время демонстрировал кривую позу. Несмотря на то, что там были две пустые бутылки из-под алкоголя, он совсем не выглядел пьяным.
— Теперь можно идти.
"Тогда ладно… … ».
Когда я собирался неловко поздороваться и обернуться, он остановил меня.
«Подождите минутку, юная леди. — Позвольте мне задать вам последний вопрос.
"да?"
Проходя мимо, он говорил легкомысленно, как будто здороваясь.
— Вы дружите с императрицей?
Уже придя к выводу, что император будет больше всего опасаться Екатерины, а не Сурового, я прищурился и ответил тем же светлым тоном.
«Пока я рядом с Его Высочеством, разве это невозможно?»
Император громко рассмеялся.
«Да, женская ревность – это противно и страшно».
Последним, что я услышал, был несколько дразнящий голос.
Причина, по которой я пошел в библиотеку, отчасти заключалась в том, что я пришел сюда.
Было не очень приятно покидать Мариетту и идти в императорский дворец только для того, чтобы просто поговорить. Итак, прошло совсем немного времени, прежде чем я достиг того момента, когда почувствовал, что потратил свое время с пользой.
Но как только я добрался до библиотеки, меня быстро осенила мысль, что мне следовало просто вернуться в особняк. Я мог бы гордиться своей книжной коллекцией, но у меня пока не было времени неторопливо читать книги.
По инерции я быстро одолжил несколько книг того типа, который обычно читаю, и подержал их на руках. Библиотекарю, должно быть, сообщили обо мне заранее: когда она услышала мое имя, она подтвердила, какую книгу я беру, и с готовностью прислала ее мне.
Проблема возникла после этого.
"Где это "тут… … ».
Я вышел из выхода и шел некоторое время, но не увидел тропы, которую узнал. Я впервые сталкивался с чем-то подобным. Я вышел только через дверь, отличную от той, в которую вошел, но у меня было такое чувство, будто я попал в ловушку садового лабиринта императрицы.
Я слепой?
Это может быть правдой. Круг моей жизни в Валуа был очень узок, и мне не нравилось гулять в одиночестве даже после приезда в столицу, так что, возможно, я никогда о ней не знал. Единственное место, куда я ходил один, это Волшебная Башня несколько раз.
В какой-то момент я оказался в лесу, и не у кого было спросить дорогу или здание, куда можно войти. На самом деле нельзя было сказать, что это было в лесу, но это была дорога, на каждом углу которой оставались следы человеческих рук.
Даже если я пойду сюда, не думаю, что выйду куда-нибудь, кроме гор… … .
Когда я обернулся, думая, что было бы лучше вернуться тем же путем, которым пришел, в поле зрения появился неожиданный человек.
"скучать?"
«… … крапивник?"
Он быстро огляделся и протянул мне руку.
— Иди сюда, девочка.
Я рефлекторно схватила Рена за руку. Он ловко шел по лесу не слишком быстрым шагом.
Вскоре мы подошли к небольшому круглому гнезду. Он окружен деревьями и кустами, так что снаружи ничего не видно, и хотя стулом его называть неловко, есть несколько пней, где можно посидеть.
— Мне нужно вернуться в особняк.
"да. — Я заберу тебя из дворца позже.
"Сейчас я должен идти."
"сейчас… … ».
Он выглянул наружу с озадаченным выражением лица.
«Это опасно, потому что может прийти Его Величество. Я не знаю, как вы нашли путь эвакуации королевской семьи… … «Если вы пойдете в обход, у вас могут возникнуть проблемы».
Мое сердце расслабилось от неожиданных слов. Рен, как и раньше, весело улыбнулся и указал на самый широкий и высокий пень, на котором было легче сидеть.
«Я сообщу вам в свое время. Пожалуйста, сядьте и отдохните».
Не колеблясь, я села и собрала платье.
Хотя это всего три книги, они были довольно толстыми и тяжелыми, и после долгой ходьбы у меня болели ноги. На пне, где я обычно даже не думал бы сидеть, было трудно сохранять опрятную позу.
Рен, который какое-то время выглядывал наружу, подошел к другому углу и сел.
— Я думаю, ты любишь книги.
"Да, мне это нравится."
«? «Была такая книга».
Эту книгу я взял не задумываясь, потому что она напомнила мне Мариетт.
Когда я услышал название из его уст, я подумал, что выбрал разные странные книги. Мариетта не дочь, а младшая сестра.
— Я прочитал две другие книги.
— Рен тоже любит книги?
Он кивнул немного застенчиво.
«Если ты проводишь много времени в одиночестве, нет лучшего друга, чем книга».
Это заявление вызвало глубокую симпатию. Я покачала головой и посмотрела на его цвет лица. На его бледном лице, как всегда, не было видно румянца, а сегодня уголки его глаз были особенно темными.
Я нашел это настолько удивительным, что, хотя его лицо выглядело таким болезненным, его глаза ярко сияли.
«Единственное, что здесь можно услышать, — это пение птиц. «Это идеальное место, чтобы провести время в тишине».
Корявая тема была искренней. Если бы в усадьбе было такое место, я бы, наверное, часто туда ходил, прятался и читал книги.
Он засуетился и сказал, что тоже так думает, но что ему никто не сочувствует. Как только установилась комфортная атмосфера, я вдруг подумал, что можно задать вопрос, о котором я думал с самого начала.
— Привет, Рен.
"Да Мисс."
Тем более, что моя улыбка, мягкая, как сливки, казалась грустной.
«Возможно, Рен… … «Вы страдаете каким-то тяжелым заболеванием?»
Уголки его рта напряглись.
Я задавался вопросом, не ударил ли он меня внезапно ножом в ту часть, которую я больше всего хотел скрыть, поэтому я посмотрел, что он делает. Хотя Рен немного напрягся, выражение его лица все еще оставалось мягким.
Однако его нервозность можно было увидеть по тому, как он свел руки вместе.
«Если это сложный вопрос, можно не отвечать».
"Нет нет. «Мне было интересно, что сказать».
Когда тень пышной листвы упала на него, Рен казался миражом, который скоро исчезнет. Казалось, это произошло из-за его хрупкого голоса, который, казалось, растаял, если его положить в воду.
«Прежде всего, подведу итог: у меня нет никакой болезни. «Трудно сказать вам, почему это так».
"хорошо."
"Мне очень жаль. Им со мной некомфортно, но они меня вот так тащат... … Даже если ты думаешь, что он подозрительный человек, ты ничего не можешь с этим поделать.
Человеку, который это сказал, я не мог пошутить, что ты выглядел настолько болезненным, что я не чувствовал особой угрозы.
«Это подозрительно, но не неудобно».
"Действительно?"
В одно мгновение он невинно улыбается, как цветок, только что распустившийся утром... … Он действительно казался человеком, которого никто не мог осмелиться ненавидеть.
"конечно. «Я думаю, мы можем стать хорошими друзьями».
В то время как у Кэтрин была аура, вызывающая вежливость, у Рена была аура, которая заставляла людей естественным образом чувствовать себя дружелюбными и отпускать свои чувства.
Как умеренно прохладный ветерок или солнечный свет около трех часов дня.
Он не стыдился и не скрывал своих эмоций, особенно радости.
«Вообще-то с первой встречи с ней, как ни странно, мне было с ней комфортно, как будто я встретил ее очень давно. Поэтому мне очень хотелось об этом поговорить... … ».
«Я рад, что у меня появилась такая возможность».
"Да все верно."
В отличие от него, который был таким невинным, я задавался вопросом, не слишком ли я бессердечен, поскольку снова был занят, наблюдая за его глазами и проверяя наиболее вероятную гипотезу. Мне бы хотелось встретить такого человека, когда я был очень молод. Тогда мы могли бы стать лучшими друзьями, ни о чем не беспокоясь. Чувство сожаления наполнило меня.
Нельзя терять время на сентиментальность. Простое повторение заблуждения, которое начинается с «а что, если», не решит проблем, которые возникнут завтра.
«Они сказали, что это путь эвакуации, используемый королевской семьей».
Рен, который снова собирался выглянуть наружу, застыл в неловкой позе.
— Откуда Рен это знает?
Он глубоко вздохнул и, наконец, встал как следует. Затем он очень осторожно положил руки мне на оба плеча.
Рен, смотрящий вниз, и я, смотрящий вверх, пересеклись на очень близком расстоянии. Темные глаза были точно такими же, как у Севера.
— Мисс, я не хочу подвергать вас опасности. Поэтому я никогда ничего не смогу сказать тебе своими устами».
"крапивник. нет… … ».
«Не говори этого».
Не странно ли думать, что можно мягким голосом демонстрировать такую ​​твердую харизму и при этом скрывать ее?
«Принц Ренье, я давно не заходил в опасное место».
Если бы я не приняла предложение Севера после того, как в день моей дебютантки меня овладело странное чувство дежавю, продолжила бы я жить своей мирной жизнью, как прежде? Я смог очень решительно ответить «нет» на вопрос, который возник у меня хотя бы один раз.
Даже если бы не он, он бы встретил Асил, заинтересовал Кэтрин и встретил Рена. Император попытался бы использовать Мариетру, если бы не меня, чтобы захватить власть Валуа. Просто порядок и метод были бы другими, но не оказаться на сцене политической борьбы было бы невозможно.
С того момента, как я вошел в бальный зал, держа за руки Мариетту и графа, я уже был на сцене. Даже хочу я этого или нет.
— Ты не можешь называть меня так сейчас.
На Ренье был старый халат, свисающий с ветки дерева. Это было одеяние с большим капюшоном, похожее на те, что носили волшебники Башен-близнецов. В одно мгновение кожа, за исключением его рта и рук, покрылась, так что я больше не мог смотреть на выражение его лица.
Он схватил меня за запястье, словно собираясь схватить его. Хотя он показал внезапную и настойчивую позицию, которая смущала его, самое лучшее в нем было то, что его руки не были жестокими.
Я послушно бежал, пока он вел. Он ничего не сказал, пока не подошел к входу в императорский дворец.
«Пожалуйста, воздержитесь от выхода из дома, пока не вернетесь в Валуа, а в следующий раз, когда вы войдете во дворец, вы должны взять с собой эскорт, даже если это будет силой. «Пожалуйста, запомни это».
Прыгните в карету. торопиться. — настаивал он, даже не слушая моего ответа. Меня подтолкнул его импульс, и я смог оглянуться назад только после того, как сел в карету.
Он наблюдал за мной издалека, не в силах переступить порог, и отвернулся, убедившись, что карета уезжает. Это была тяжелая, слабая прогулка.
***
«Думаешь, мне было очень смешно просто смотреть?»
Император горько рассмеялся, глядя на своего брата, закованного в цепи и привязанного к стене. Рен склонил голову, не отвечая. Эмоции, обозначенные увядшим выражением лица, были чем-то, чего Аннет никогда не показывала. Это было глубокое чувство смирения.
На противоположной стене были выставлены различные орудия пыток. Император всегда держал его на виду и использовал его только для того, чтобы пугать людей, а сам слышал его только в те дни, когда был в самом плохом настроении.
Сегодня был тот самый день плохого настроения.
«Почему ты ничего не говоришь? «Принц Ренье».
Я знал, что если отвечу, то каким-то образом удержу капсулу, и не мог вынести отсутствия ответа. Когда император не ответил на упоминание о позиции, которую он занял от своего брата, выражение его лица стало жестким, и он взял кнут в руку.
В этот момент Рен, не выказав ни малейшего страха, спокойно открыл рот. Впервые почти за год Император услышал, как он высказал свое мнение лично.
«Пока у тебя нет ничего, кроме насилия, ты никогда не сломишь меня».
В глазах Рена вспыхнуло голубое пламя.
Император не всегда мог этого вынести. Единственный сын императрицы, его младший брат на шесть лет младше его, обладал легитимностью, которую никто не мог превзойти. С тех пор, как он был моложе и намного меньше меня, он уверенно смотрел мне в глаза, как будто было вполне естественно, что он был моим начальником.
Когда я увидел лицо, лишенное теней, мне показалось, что над скромной кровью внутри меня смеются. Но это все в прошлом. Теперь император — это он сам, а всего лишь садовник, которого нельзя даже назвать своим именем.
Но почему я продолжаю смотреть на себя теми же глазами, что и раньше, даже спустя несколько лет? Вместо того, чтобы терять силу с течением времени, его глаза становились все острее и острее.
«Что нельзя согнуть?»
Император швырнул кнут к ногам и вынул из-за пазухи маленькую бусинку. Рен увидел это и крепко закрыл глаза.
«Видя, что сколько бы я на него ни ругался, он ходит нормально, думаю, мне придется использовать другой метод».
Когда он пришел в себя, в его голосе послышалось безумие. Император крепко держал четки и говорил высокомерно.
«Почему бы тебе не встать на колени и вежливо не извиниться за свою ошибку?»
Черный дым клубился над прозрачным мрамором. Глаза Рена медленно открылись. После того как огнестрельное оружие постепенно исчезло и сильно затупилось, он еще более смиренно преклонил и без того стоявшие на коленях колени.
"Я был неправ. Неправильный. Я совершил смертный грех. «Пожалуйста, прости мне мои грехи».
Император был полностью удовлетворен. Да, я сохранил тебе жизнь только для того, чтобы увидеть, как это произойдет. Увидеть своими глазами, как рушится и ветшает элегантный внешний вид. Представлять ад, из которого нет выхода. Посмотри на это. Кто бы назвал этого человека благородным принцем Сиериса?
Его чисто-белые волосы покрылись пылью, зрачки стеклянные, и этот человек, который ростом с высокого человека, но безобразно ползает по полу своим тощим телом, не более чем неряха.
«Ты думал, что эта девушка сможет тебя спасти? Так вы пытались его использовать? Презренный принц, эта женщина — невеста Севера. «Как ты посмел перечить невесте моего брата?»
«Ну, я не… … ».
«Невесело повторять одно и то же снова и снова».
Император с самого начала заметил, что Екатерина делает вид, что не признает, что Ренье — дофин. Было две причины, по которым я позволил ей пойти на риск.
В любом случае, пока у него есть эта бусина, полученная им от Асиля, Ренье не может ослушаться слов императора. Как бы Кэтрин ни старалась ей помочь, она может контролировать это всего одним движением руки, так какой в ​​этом смысл?
А император мог через четки следить за каждым действием Ренье. Это также означало, что я мог знать все разговоры, которые у меня были с Кэтрин.
Возможность одновременно следить за Императрицей и Ренье, которые в любой момент могли перейти на сторону Севера, была удобной, но не тем, чего следует избегать. Мне понравилось, когда императрица взяла с собой Ренье, когда по глупости вышла тайком. В эти дни они, должно быть, в какой-то степени заметили это и начали разделять их.
«Императрица говорит, что я ей очень нравлюсь, но судя по ее словам, она не любит до самого конца… … Аннет Валуа не из тех, кто будет на моей стороне. да?"
Хотя его разум был здесь, Ренье, полностью потерявший контроль над своим телом, лежал лицом вниз, не в силах ответить.
Император усмехнулся и пнул его.
«Сегодня казалось, что ты можешь попытаться поймать ее. Да, ты бесполезный принц. «Разве это не должно быть полезно императорской семье?»
Ренье отчаянно пытался покачать головой. Но его тело только дрожало. Император повернулся спиной к брату, коснувшемуся его ног, и отряхнул его, как будто на нем была грязь.
Все о Ренье у него на ладони. По крайней мере на данный момент.


    Даже сорняки зацветут, если их не вырезать

    Мариетта, которая вела себя так, будто ее душу отправили далеко и осталась только оболочка, неожиданно пришла в себя в карете, направлявшейся в Валуа. Судя по номеру бронирования портальных ворот, Ноэль сообщил, что мы прибудем в Валуа на следующий день, если все пойдет не так.
— Надеюсь, на этот раз ты не испугаешься.
Выражение его лица, когда он поднял уголки рта, было озорным. Благодаря этому мы смогли предсказать, что хотя в кафе четко осознавали, что Ноэля трясет, он старательно запихивал пирог в рот, даже не обращая внимания.
«Они звали меня Мари… … Вы близко?
«Мы знакомимся! «Думаю, я все еще обременен».
Если я правильно помню, ему было девятнадцать лет, на год младше меня, но его действия напоминали пассивного девятилетнего подростка, который боялся уйти от родителей. Конечно, он был крупнее меня, но сильно отличался от людей Лорен, которые были крупнее.
Может быть, поэтому, хотя мужчина и женщина в расцвете сил собирались стать близкими друзьями, я не чувствовал особой осторожности, которую должна проявлять сестра.
«Если вы герцог Артуа, вы не лучшая пара».
Граф, молча слушавший, вдруг заговорил. Это была похожая реакция на тот день, когда я в одностороннем порядке узнал о помолвке между мной и эрцгерцогом, но мне стало немного легче.
«Ты не партнер, ты друг! Ах, вот почему взрослые не могут этого сделать. «Пока рядом есть дети, я стараюсь участвовать».
Мариэтт, я тоже не думаю, что ты легкая... … .
«О, именно этим занималась и мисс Мариетта несколько недель назад! Тогда, мисс Мариетт… … Взрослый… … ?»
Энн, должно быть, стала менее напуганной после случая с Мариеттой, но она оживленно болтала, хотя и сидела на том же месте, что и в прошлый раз. Это произошло еще и потому, что Мариетта, которая держала рот на замке, была моей партнершей по разговору.
— Мариетта, ты уже взрослая.
Я говорил тихо, делая вид, что не хотел дразнить, и лицо ребенка стало ярко-красным. Похоже, ему все еще было неловко, когда к нему обращались как к взрослому.
В отличие от портальных ворот Валуа, которые позволяли пройти сразу, столичные ворота требовали некоторого времени ожидания, даже если вы доплачивали. Пока мы говорили о разных вещах, время не казалось таким долгим.
Однако меня беспокоит то, что Мариетта никогда ни о чем не говорит до приезда в столицу и что шкатулку с драгоценностями, которую она купила на улице, она все время держит на коленях, как будто это сокровище. А когда он вернется в Валуа, ему придется снова жить с матерью, с которой ему так трудно приходится, но он не выказывает ни единого признака беспокойства по поводу предстоящих лишений.
На мгновение я взвесил несколько вещей, а затем осторожно открыл рот.
«Мариетта, ты помнишь кошку, которая была у тебя в детстве? Это было до приезда Анны... … «Ребенок размером с вашу ладонь потерял кошку своей матери и подобрал ее».
Это была ложь от начала до конца.
В поместье Валуа, по крайней мере, насколько я помню, никогда не было кошек, кроме собаки. Потому что графиня так это ненавидела. Глаза Анны загорелись, когда я услышал старую историю, которую она не знала, а граф ничего не сказал, ясно понимая, что я лгу.
Мариетта поколебалась, прежде чем ответить с неестественной улыбкой.
"Конечно, я помню! «Я просто спала весь день и много плакала, когда просыпалась».
«Да, я сделал... … ».
Вы до сих пор не можете вспомнить старые времена.
Даже если я плохо помню, потому что был молод, опыт воспитания животных в детстве произвел на меня глубокое впечатление. Вы не можете помнить вещи неправильно до такой степени, что будете настаивать на том, что они существуют, хотя их не существует. Обычно.
Поскольку история уже почти закончилась на безвкусной ноте, увидев на лице Анны выражение разочарования, я добавил еще немного к придуманной мной истории.
«Нам было трудно его воспитывать, поэтому его взял к себе наш учитель гуманитарных наук. Говорят, она родила трех детенышей. «Тебе не кажется, что было бы очень мило завести вместе трех желтых и пушистых котят?»
Двое детей были счастливы и суетились друг над другом. Даже без необходимости что-либо добавлять, разговор прошел гладко, переходя к тому, какие части котят милые и какие кошки мне нравятся больше всего. Только граф смотрел на меня непонятными глазами.
Когда мы прибыли в особняк Валуа, графиня с нервным видом встретила нас натянутой улыбкой. Возможно, меня не было в списке людей, которых она хотела поприветствовать, но это выглядело именно так.
Ее улыбка мгновенно померкла.
Граф, слезший первым, первым взял меня за руку и подвел, за ним последовала Мариетта и, наконец, Анна, которая спрыгнула одна. Даже то, как Мариетта держала Анну за руку и поддерживала ее, когда она собиралась споткнуться и упасть, это была идеальная сцена, заставившая ее почувствовать, будто она падает на землю.
— Мариетта, пожалуйста, посмотри на меня.
Графиня говорила, не теряя своей надменности. Мариетта, которая обычно в страхе кивала головой, равнодушно отвела взгляд.
"Нет, я не хочу. "Я сегодня уставший."
Ее глаза стали жестокими.
— Мариетта, с каких это пор ты стала таким избалованным ребенком?
С того момента, как ребенок начал носить платья и участвовать в вечеринках, графиня перестала ругать ребенка, говоря, что дамской коже не следует повреждать, но ребенок, которого так дисциплинировали с самого раннего возраста, стал таким. Когда я это говорил, я синел.
Но теперь Мариетта проигнорировала ее, почти фыркнув. Вместо этого он подбежал к графу, скрестил руки на груди и заскулил.
«Папа, я хочу спать. — Разве мы не можем сразу пойти отдохнуть?
"делай что хочешь."
Фраза графа «делай, что хочешь» буквально означала, что можно делать все, что хочешь. Хотя он был бессердечным человеком, его выражения были прямолинейными и простыми.
Мариэтта прыгала вверх и вниз по лестнице мимо графини в ее комнату. Мне совсем не нравится графиня, но когда я увидел, как она вдруг нахмурилась, словно была шокирована поступком дочери, я не мог не сказать кое-что.
«В эти дни я чувствую, что нахожусь в периоде бунта. «Не беспокойся об этом».
«Занимайтесь делами моей дочери. «Просто делайте свою работу как следует».
Скромной доброй воле некуда деваться.
Я изрядно устал от долгого сидения в карете, поэтому прилег пораньше уснуть, но так и не смог заснуть. Мысли и мысли текли одна за другой, а когда все немного успокоилось, даже мое дыхание начало становиться надоедливым.
«Мне нужно как-нибудь встретиться с Асил».
Я поднял левую руку к потолку и посмотрел вверх глазами, привыкшими к темноте. В Рене замешано что-то огромное. Только зная это, мы можем двигаться вперед, и именно Асил дал нам правильный ответ.
«Мариетта… … ».
Стоит ли мне посоветоваться с графом? Тем не менее, он мой отец, так что разве он не послушает меня серьезно? Используя богатство Валуа, я, возможно, смогу найти решение быстрее, чем пытаться найти его самостоятельно.
Мы с отцом зашли слишком далеко, чтобы естественным образом обмениваться советами. Если не считать поверхностных разговоров, которыми мы обменивались случайно, было лишь несколько случаев, когда у нас были настоящие разговоры. За последнее время такое было всего несколько раз. Не потому ли, что меня односторонне смутили короткие и двусмысленные слова?
Перерыв был слишком долгим.
И все же пришло время хотя бы раз попробовать. Если бы вы позволили вещам идти своим чередом, потому что вам этого не хотелось, граф никогда не был бы первым, кто с вами заговорит.
Я медленно заснул, думая, что рано или поздно мне придется навестить графа, когда придет время. Думаем, как начать разговор, в каком порядке спрашивать и как сделать это максимально неловко.
Когда наступило утро, от этого плана пришлось отказаться.
Графиня исчезла. Полностью подготовьтесь к церемонии помолвки.
«Тск».
Граф цокнул языком, показывая свое необычное разочарование. Мариетта не знала, что делать, и подошла ко мне.
«Разве я вчера резко говорил? «Доходит ли до того, что твоя мама сбегает из дома?»
«Все было не так уж и плохо… … «Я был избалован».
Чтобы максимально не обидеть графа, я тихо высказал свое честное мнение. Мариетта заерзала, не в силах оставаться на месте, как будто она никогда не думала, что ее действия приведут к такой ситуации.
Граф просил у жены только одного.
Будьте верны своей роли хозяйки. Если бы он действительно соблюдал это, граф никогда бы не сказал ничего неприятного жене. Будь то расточительность, наказание моей дочери палкой или унижение и издевательство над дочерью моей умершей бывшей жены.
Она, должно быть, ясно знала, что если она предаст единственное доверие, которое она имела в мрачных отношениях, сердце ее мужа уйдет далеко. Что заставило ее так поступить?
Мариетта взяла меня за руку.
В тот момент я подумал, что, возможно, для нее лучше никогда больше не возвращаться. Мы могли бы жить спокойно, как в столице. Даже если вы не улучшите свои отношения с графом, неудобств не будет. Дьявол, о котором я даже не подозревал, был внутри меня, прошептал это. Я потряс головой, чтобы прогнать демона.
«Оно было так идеально подготовлено, что ничего больше не оставалось».
Когда я нарушил молчание и открыл рот, граф покачал головой с гораздо более спокойным выражением. Как бы я ее не ненавидел, я не хочу, чтобы она ушла вот так. Что, если неизвестная проблема Мариетты будет решена, что будет, если следовать надлежащим процедурам? Я не мог скрыть горькую улыбку.
По крайней мере, эта проблема возникла не только по ее вине. Негодование, которое все время игнорировалось, стало очевидным в действиях Мариетты. Потому что она была человеком в Валуа, которому нечего было жадничать или защищать, кроме Мариетты. Даже если это была неправильная привязанность, это была правда.
Это может быть хорошо. Если бы она была здесь все это время, она бы поняла, что Мариэтта не просто бунтовала, и она бы лично контролировала мою церемонию помолвки, которую она абсолютно ненавидела. Тогда накопившиеся эмоции могли стать причиной более серьезной проблемы.
Впервые в жизни я аплодировал выбору графини.
***
Спринглайт ненавидел графиню.
Хотя она никогда не играла особенно важной роли в истории, она была одним из немногих персонажей, у которых в начале истории был плохой конец, и она никогда не делала ошибок и не смущалась, как Мариетта, так что я даже не чувствовал, что смогу как она.
Аннет, вероятно, насторожилась бы, если бы ее младшая сестра, которая всегда издевалась над ней, внезапно стала дружелюбной, поэтому я решил быть суровым с графиней с того момента, как овладел ею, просто чтобы легко показать ей, что я на стороне Аннет. без сомнения.
Метод был прост. Поскольку вы в любом случае человек, который вам не нравится, разве вам не следует просто показать свою неприязнь?
«Почему у меня такое чувство, будто я затеял драку в чужом доме… … ».
Спринглайт посмотрела в окно со смешанными чувствами. Граф заперся в своем кабинете, а Аннет ходит по особняку, чтобы взять на себя роль хозяйки и дать какие-то указания сотрудникам.
Делать было нечего, кроме весеннего света, который стал искрой конфликта.
— Ноэль скоро будет здесь.
Как только я смог говорить, я увидел приближающуюся вдалеке карету с эмблемой Артуа. Казалось, просто считаться процессией в честь визита герцога, но сама карета была экстравагантной.
Ноэль.
Когда я подумал, что все, что мне нужно сделать, это позволить Аннет выбрать героя, который ей больше всего нравится, на самом деле именно она с самого начала была исключена из обсуждения. Ноэль медленно восстанавливает самооценку, когда рядом с ним взрослая Аннет. Хотя поначалу это казалось хорошим, это был мягкий и теплый путь по сравнению с тем, как его изображали как ось зла.
Тогда почему вообще произошла такая сцена?
Бомбит, который раньше концентрировался и увлеченно пролистывал игровой экран только после начала полноценных отношений, не смог сразу вспомнить сцену первого появления Ноэля. Я вспомнил об этом совсем недавно. Когда я увидел Ноэля и Кэтрин, сидящих друг напротив друга.
Фигура, прикрепленная как конечности императора.
Трудно было сказать, что отношения Екатерины и императора были хорошими даже на пустых словах, но в общем, император сказал что-то с таким нюансом, что, кажется, глубоко доверял Ноэлю и даже делился с ним глубокими тайнами.
Неужели он не знал, что Ноэль — марионетка Кэтрин?
«Император настолько глуп?»
Возможно нет. Ну, в любом случае, как только станет ясно, что это не путь Ноэля, Аннет и Ноэль не станут ближе. Он всегда держался на большом расстоянии от Аннет, за исключением своего маршрута.
Если бы первая сцена появления была настроена для использования в скрытом маршруте, нужно было бы приблизиться к Ноэлю, а не к Аннет.
Бомбит слегка нахмурился.
«Почему она меня так боится?»
Хоть это и не было зеркало и не имело четкой формы, я посмотрел на изображение, слегка отраженное через окно.
Ну, Мариетта действительно выглядела немного устрашающе. Даже если ты носишь туфли на низком ходу, ты примерно одного роста с Ноэлем. Даже без каких-либо расчетов я не мог не захотеть быть рядом с тем, кто мне просто нравился.
Даже если он не кажется хорошим романтическим партнером. В любом случае, Мариетта — не Аннет, и она ни за что не станет романтическим партнером, так что это не имеет значения.
Бомбит спустился по лестнице, увидев карету, которая была достаточно близко, чтобы сотрудники и Аннет заметили ее и приготовились встретить ее. Это была быстрая прогулка.
В любом случае, если бы здесь не было графини, которая была единственной виновницей плохой концовки, когда местом действия был Валуа, то было бы безопасно, не нужно было бы все время оставаться рядом с Аннет, по крайней мере, пока не прибыли гости.
Тогда тебе следует прилипнуть к Ноэлю, как к куску жвачки.
Если вы продолжите проводить время вместе, то, естественно, обнаружите, что Мариетта, а точнее, тот весенний свет, который сейчас у вас в голове, не страшный человек, и вы обязательно сможете подружиться.
Спринглайт гудел. Впервые за долгое время я почувствовал себя очень хорошо.
***
Хотя я был полностью готов, реакция Ноэля оказалась не такой хорошей, как я ожидал.
— Мари, когда ты собираешься в особняк? … ».
"почему? — Ты не хочешь со мной играть?
Ноэль со смущенным лицом избегал взгляда Бомбита. В руках она держала большую куклу-кролика, которую Бомбит купил около часа назад.
"нет. Просто уже поздно, а у меня есть багаж... … ».
Только тогда Весенний Свет увидел красные уши Ноэля. О, тебе было неловко ходить с куклой в руках? Вам это хорошо подходит.
Если бы у нее был фотоаппарат или хотя бы сотовый телефон, она выглядела бы так хорошо и мило, что сделала бы серию снимков, но Бомбит не знала, почему она так стесняется.
«Закат еще не зашел. "Еще не поздно."
Ноэль понял, что как бы он ни уговаривал, ему не удастся сломить упрямство Бомбита, поэтому он вздохнул и кивнул. Я уже перепробовала здесь все магазины и даже без особых уговоров думала, что скоро мне это надоест и я вернусь.
Он думал, что если бы он, новичок в Валуа, чувствовал то же самое, то ей, выросшей здесь, это уже надоело бы еще больше.
Но Мариетта ярко улыбнулась и схватила его за запястье.
«Ноэль, ты любишь театр?»
Спринглайт указывал на лист бумаги, прикрепленный к стене небольшого театра. Вскоре пришло время начинать спектакль. Ноэль несколько раз моргнул, увидев заголовок «Фея и Космос». Это было похоже на что-то из сказки. Кэтрин никогда бы этого не увидела, но Ноэлю было любопытно.
«Мари… … я скучаю по тебе?"
«Мне больше нравятся сильные любовные романы, чем что-то подобное, но если Ноэль скажет, что хочет это увидеть, я посмотрю».
Ноэль тихо рассмеялся.
К сожалению, Бомбит, судорожно просматривавший названия пьес в разных часовых поясах, не увидел сиюминутной улыбки. Однако, когда я повернул голову, я увидел Ноэля с расслабленным лицом и просто наклонил голову.
Люди, пришедшие первыми, хихикали, когда видели двух человек, входящих в театр. Хотя Мариетта казалась гораздо более зрелой, чем ее сверстники, Ноэль казался столь же незрелым для своего возраста, поэтому они оба выглядели как двоюродные братья, братья и сестры или любовники в расцвете сил.
Затем, когда кто-то понял, что Мариэтта — вторая дочь Валуа, в театре, где некоторое время было шумно, внезапно стало тихо. Бомбит наблюдала за серией потоков и размытыми глазами устремила взгляд на сцену.
"прошу прощения… … ».
Ноэль говорил своим характерным робким, сбивчивым тоном. Я думаю, это тоже было исправлено, когда я приблизился к финалу... … Думая, не думая, Бомбит пристально посмотрела на него, словно прося его заговорить.
«Тебе нравятся кролики?»
Это был случайный вопрос.
Когда он задал этот вопрос, положив подбородок на голову куклы-кролика, лежащей у него на коленях, казалось, будто он задавал вопрос от имени чувств куклы.
У Бомбита не было никаких мыслей о настоящем живом кролике, поэтому не было нужды говорить, понравилось ему это или нет, но ни с того ни с сего возникало ощущение, что он разговаривал с невинным ребенком, поэтому он не мог сказать наверняка. уверен, что он не знал.
"ты мне нравишься. "Мило."
«Потом позже, когда вы приедете в столицу… … ».
Впервые Ноэль попытался набраться смелости и вести разговор, но, к сожалению, на сцене поднялся занавес.
Бомбит тихо прошептал: — Давай поговорим, когда все закончится.
Они вышли из театра с ошеломленным выражением лиц. У них не было времени осмотреться, но если бы оно было, они бы легко заметили, что другие зрители реагируют так же.
В содержании пьесы совсем не было той мягкой и нежной атмосферы, которую предполагает название. Это была гротескная история, в которой феи с массивными мускулами, накрашенными и одетыми, как генералы из греческой мифологии, беспорядочно убивали космических людей.
В последней сцене Космос, выживший один, мстит феям... … Процесс был настолько ужасен, что скорее пугал, чем воодушевлял.
Почему вы назвали это так? Я сумасшедший... … .
Недаром актеры так хорошо сыграли, и хлынувшая кровь была темно-красной, как настоящая, вероятно, сделанная из чего-то, и вязкость ее была видна даже издалека.
Бомбит все еще знала, что это представление, поэтому она могла ясно видеть сцену, хмурясь, но когда спектакль достиг своего апогея, она взглянула на сиденье рядом с ней и увидела, что Ноэль смотрит в пол и крепко обнимает куклу.
Глядя на ее дрожащие плечи, я подумал, что она плачет.
«В настоящее время, когда я читаю книгу о феях, я думаю, что в первую очередь на ум приходят эти мужчины… … ».
Пока струящийся весенний свет имитировал бегущую фею с копьем в руке, ошеломленные и затуманенные глаза Ноэля медленно вернулись.
Оба какое-то время смотрели друг на друга, а затем разразились смехом.
«Кто это придумал? Ах, правда. Содержание остальных пьес здесь также сомнительно. «Каково содержание «Служанки графини»?»
— сказал Бомбит, указывая пальцем на заголовок, который показался самым интересным. Ноэль особо не раздумывал и сразу сказал то, что пришло в голову.
«Слуга графини… … На самом деле, против семьи графа существовала глубокая обида. Итак, чтобы отомстить, я поджег особняк графа... … ».
Ноэль сказал: «Упс» и закрыл рот. Можно ли говорить это при графине? К счастью, женщина перед ним кивнула и прислушалась к тому, что он сказал, как будто она совсем не волновалась.
«И он разбогател, украв имущество графа, и среди членов семьи графа, которых все считали мертвыми, младший сын на самом деле был жив!»
Скорее, я был взволнован и добавил в историю больше живости. Содержание было совершенно абсурдным. Младший сын пытался отомстить своей служанке, но даже влюбился в женщину, не зная, что она дочь его служанки!
Только Ноэль знал, что менеджер, провожавший некоторых завсегдатаев у входа, с интересом выслушивал их рассказы.
Ноэль последовал за Мариеттой, которая с новым лицом взяла на себя инициативу, думая, что пьеса с тем же названием, которая на первый взгляд показалась сенсационным содержанием, может быть превращена в историю, придуманную Мариеттой и им самим.
В отличие от утра, мои шаги были намного легче.
***
Записи графини были тщательными.
Потратив весь день на распоряжения служащим и делегирование оставшихся важных задач дворецкому, делать было нечего.
Я шел по широкому коридору от нечего делать и вдруг остановился перед кабинетом графа.
Это день, когда настроение графа кажется самым плохим за последние 20 лет. Действительно ли можно поговорить сегодня? Я не могу себе представить, чтобы он повысил голос, но мы можем оказаться в ситуации, когда вести рациональный разговор будет сложно.
Размышляя о таких вещах, я, казалось, какое-то время бессознательно бродил перед офисом. Изнутри раздался тихий, спокойный голос, который нельзя было услышать, если не обратить внимания.
"Кто это? "Пожалуйста, войдите."
Я разразился смехом. Граф, вероятно, никогда не предполагал, что человеком у двери буду я.
Я открыл дверь, не ответив.
— Аннет?
Должно быть, он подумал, что с его глазами что-то не так, поэтому прижал палец между глазами и снова посмотрел на меня.
У меня тоже было неправильное зрение, как будто он был смущен.
«Была ли какая-то проблема?»
— Нет, я просто хотел поговорить минутку.
Граф указал на стул, ближайший к тому месту, где он сидел, как бы велев ему сесть. Я сидел напряженно и нервно. Он отложил бумаги, которые просматривал, и повернулся ко мне.
Я, очевидно, усердно работал над тем, чтобы сформулировать то, что хотел сказать, прямо перед тем, как заснуть, но когда я действительно оказался перед ним, мой разум опустел. Я не мог оторваться от рта.
Взгляд глаз такого же цвета, как и мой, жалил.
Молчание было слишком долгим. Я больше не мог этого терпеть и выпалил слова, как будто потерялся.
"подождите минуту. Это не очень хорошо организовано, так что подождите... … ».
«Сначала ты можешь сказать что угодно».
Он словно был готов к тому, что этот день когда-нибудь наступит. Может быть, казалось, что он прочитал все, что я хотел спросить. Если бы все это было выдумано, то не имело бы значения, если бы я это выпалил. Я открыл рот с чувством отчаяния.
«Мариетта странная».
Граф широко открыл глаза.
"да."
"Вы знали?"
— Как ты мог не знать?
При этих словах я почувствовал, как что-то подкрадывается из глубины моего сердца. Это было старое и разъеденное чувство.
Я немного испугался. Я считал, что это чувство никогда не следует проявлять в течение длительного времени.
«Если бы вы знали, почему не предприняли никаких действий?»
Граф говорил со вздохом.
«До вчерашнего дня я думал, что это проблема, которая со временем будет решена естественным путем».
Мои губы произвольным образом составляли предложения.
«Ни одна проблема не решается естественным путем».
Мой рот дрожал. Граф смотрел прямо на меня более глубокими глазами. Привязанность, неловко выраженная в этом сухом взгляде, превратилась в маленький уголек и обожгла уголок моего сердца. Я улыбнулась по привычке. Даже в конце его напряженного выражения лица казалось, что он не мог стереть горечь.
«Удивительно, что ты не знал этого даже после того, как видел меня 20 лет».
Он никогда бы этого не сказал, если бы недавно не дал понять, что действительно думает обо мне как о своей дочери.
Я сразу отказался от этого, сказав, что у меня нет никакой возможности получить это. Не было нужды разочаровываться, потому что у меня не было никаких ожиданий. Эмоция, которую можно легко выразить двумя словами, привязанность, всегда была для меня самым трудным и невозможным.
Если причина, по которой вы думаете, что должность преемника, естественно, является моей обязанностью и что моя церемония помолвки должна быть великолепно оформлена и без каких-либо недостатков, связана с этой привязанностью. Почему я позволил своему положению в особняке уменьшиться?
Граф закрыл глаза и долго вздремнул. Я не знала, хочу ли я услышать, что он собирается сказать дальше, или не хочу этого слышать.
После долгого молчания он открыл рот.
— Я знаю, ты будешь винить меня.
Я ничего не мог сказать. Я подумал, что кивнуть головой — это все равно, что признать, что в некоторые дни у меня действительно были слабые ожидания.
Прочно построенный замок из песка медленно разрушался.
Как я мог прожить, не предвкушая ни единого дня? Пришлось признать это, хотя и с опозданием. Тот факт, что у меня всегда в глубине души была мысль «а что, если».
«Я все это время ждал, когда ты придешь ко мне в гости. «Неважно, о чем ты просишь или о чем ты спрашиваешь, я собирался тебе все рассказать и дать тебе».
Я запыхался.
«… … "Где это?"
Это звучало так, будто это означало, что я ничего не слышал и ничего не имел, потому что я ничего не просил и не просил. Ужасно.
— Я начал так думать после смерти твоей матери.
Граф отвел взгляд от меня, побледневшего, и спокойно признался.
«Это был день, когда мир внезапно превратился в ад. «У меня, конечно, был капитал, чтобы владеть чем угодно, но даже с этим я не мог восстановить жизнь Эллен».
С того момента, как было упомянуто имя его матери, в голосе графа стало проявляться глубокое волнение, которого я никогда раньше не слышал.
Тяжелый голос был незнаком.
«Все, что у меня было, казалось иллюзией. Отбросить обязанности лорда, оставить позади хаос, который наступит, если моя жизнь закончится, и бесчисленное количество людей, потерявших еду... … «Я даже думал о том, чтобы последовать за Эллен».
Кто бы мог подумать, что этот человек, у которого крепкая оболочка, как у бесчувственной куклы, пережил такое разрушение? Любой, кто увидел бы такого равнодушного человека, произносящего такие душераздирающие слова, открыл бы свое сердце и пожалел его.
Всего один человек. Кроме Аннет де Валуа.
Он осторожно протянул ко мне руку, лежавшую на столе. В безвольно повернутой тыльной стороной вверх руке доктор выглядел очень пассивно. Он хочет держать меня за руку и говорить.
К сожалению, мне не хотелось идти навстречу его желаниям.
— Потом я увидел тебя.
Что бы ты ни говорил, чтобы встряхнуть меня, я
«Я не мог оставить тебя позади, но у меня также не было уверенности, чтобы подарить тебе свою любовь. Я уже видел Эллен в твоем лице с тех пор, как ты был ребенком, который еще даже не мог открыть глаза. «Не нужно было гадать, как оно вырастет, все было хорошо прямо на глазах».
Знать. Лицо настолько похоже на портрет моей матери, что кажется моим, когда я стою рядом с ним. Хотя у меня не получалось изображать яркое выражение лица, как у моей матери. Когда я подрос и стал все больше и больше походить на свою мать, графиня с каждым разом находила меня еще более устрашающей.
«Я чувствовал, что тоже потеряю тебя, если отдам тебе все свое сердце. «У меня не было уверенности, что я смогу пережить это снова».
Я закрыл глаза в отчаянии.
Не слишком ли долго я жил с лицемерием? Я отнесся к нему с пониманием и принял все, что он сказал. Вот что ты чувствовал. Вот почему ты так со мной обращался.
Но разве не существует закона, согласно которому за пониманием должно следовать прощение?
Внезапно я вспомнил тот день, когда Мариетта, будучи совсем маленькой, подобрала раненую птицу. Мариетта предложила спрятать птицу в розарии и вместе позаботиться о ней, но я отказался.
Птица выглядела так, будто вот-вот умрет. Мы не знали, как лечить птиц, и даже если бы они выдержали неуклюжее обращение и стали здоровыми, мы думали, что они могут погибнуть еще страшнее, если попадут в уши графини.
Мариетта была упряма и сама позаботилась о птице.
К счастью, птица выздоровела, но дальше все пошло так, как я и ожидал.
Личная горничная Мариетты поговорила с графиней, и графиня отругала Мариетту за то, что она прикоснулась к грязной птице и принесла ее в дом. Тогда она приказала служанкам убить птицу и выбросить ее.
Следить за горничными, которые явно устали от чуткой хозяйки, мне было невыносимо, поэтому я не знаю точно, что произошло. Они действительно убили его или просто отослали? Так или иначе, я больше никогда не видел эту птицу.
Мариетта была ранена и несколько дней заперлась в своей комнате, рыдая.
Мне было жаль ребенка, когда я его утешал, но я осторожно думал, что если бы я не позаботился о нем с самого начала или, по крайней мере, не позволил ему улететь в тот момент, когда я подумал, что ему стало лучше, все бы не закончилось. так.
Они не просто так отец и дочь.
Тем не менее, я не летающее животное, которого можно выбрать для добычи. Я уже был в мире, и единственным, на кого я мог положиться, был ты. Как человек, способствовавший моему рождению, вы были обязаны позаботиться обо мне.
В отличие от Мариетты в молодости, если бы ты решил защитить меня, ты бы смог это сделать.
«Если ты так любишь свою мать, почему ты снова женился?»
«Поскольку я была настолько безразлична как отец, я не думала, что смогу выполнять роль матери».
Какая роль матери. Послышался смех. Никогда я не получал ничего подобного от графини. Думаю, я только притворялась, что заботюсь о нем, когда была очень маленькой... … По мере того как Мариетта родилась и росла, ее взгляд на меня становился все более суровым.
«Это были своего рода договорные отношения. Пока вы добросовестно выполняете свою роль хозяйки, он позволит вам свободно наслаждаться тем, чего заслуживает хозяйка. «С самого начала брак был заключен с намерением, чтобы ты был наследником, даже если родится мальчик».
"затем… … «Почему я оставил этого человека в покое, хотя знал, что он меня ненавидит и преследует?»
Словно у него горло горело, граф возился с стоявшей рядом с ним пустой чашкой.
«Вы, причастный к этому человек, хорошо переносите, поэтому я решил, что мне нет необходимости предпринимать какие-либо действия и ухудшать ситуацию. У Деборы, похоже, возникли странные иллюзии, когда она узнала о моем молчаливом согласии. «Они больше не говорят мне, чтобы я быстро выбрал партнера для Мариетты, и что было бы лучше назначить своим преемником человека, который выйдет замуж за Мариетту».
Давно я не слышал имени графини. Меня вновь поразило то, что в Валуа она выполняла исключительно функции хозяйки. У меня было странное чувство.
«Проходит время, и ты находишь кого-то, кто тебе нравится, и все это становится проблемой, которая естественным образом разрешится».
Скучающий отец.
Мне даже не хотелось сейчас его критиковать.
В то чертово время, пока он ждал решения, все, через что мне пришлось пройти, и те неприятные чувства, которые я испытывал каждый раз, нельзя было стереть, просто приняв его извинения.
Я бы хотел, чтобы ты хотя бы дал мне совет. Поскольку мы строим подобные планы, мне хотелось бы, по крайней мере, призвать вас проявить настойчивость. В противном случае, я бы хотел, чтобы ты спрятал меня на одной из многочисленных вилл.
Если бы вы продемонстрировали хотя бы небольшое подобное действие, я бы поверил вам и последовал за вами.
Я не прощаю тебя.
Поэтому я не буду слушать никаких извинений, которые облегчат вашу вину.
"Я понял тебя."
Он говорил одно за другим, не успев обнадежить себя.
«Но я не думаю, что тот день, когда я когда-нибудь полюблю тебя, когда-нибудь наступит. — Я думаю, ты понимаешь, что я имею в виду.
Граф кивнул с суровым лицом. Это была позиция, которая полностью признавала, что у меня нет намерения продолжать эмоциональный разговор.
«Вы сказали, что планируете дать все, что вас попросят. Если да, то позвольте мне спросить в первый и последний раз. «Пожалуйста, активно сотрудничайте в выявлении и решении проблем Мариетты».
Конечно, вы можете это организовать, верно?
Пока я говорил, стараясь, чтобы мой голос не стал расплывчатым, он ответил искренним голосом.
"Я сделаю так."
Запрос, первый за 20 лет, был принят слишком вежливо.
Я совсем этому не обрадовался.
***
Бомбит закатила глаза, наблюдая за едой, наполненной неловким напряжением.
Они привезли Ноэля без причины?
Гости, которые начали прибывать один за другим, и даже Ноэль, который ужинал бы в уединенном месте, наблюдали за Аннет и графом.
— Ноэль, есть ли среди приехавших сегодня близких друзей кто-нибудь из близких друзей?
"нет. Потому что у меня нет друзей... … ».
"Ах ах… … — Тогда не хочешь ли ты поужинать с нами?
«Тогда это моя честь. «Мне тоже было что сказать сестре».
Поскольку у Ноэля, похоже, тоже была цель, Бомбит попыталась подумать, что это не такой уж и неправильный выбор. Мы втроем, включая Ноэля, ели, как привидения, едва издавая звук, когда столовое серебро звенело о тарелку. Лишь разговор Бомбита и ставшего немного сблизившимся Ноэля наполнял тишину.
«Я тоже завтра пойду на спектакль. Каково было название? Горящий граф?
Ноэль тихонько хихикнул, встретившись взглядом с Бомбитом, который намеренно произнес неправильное название, которое он не мог забыть.
Затем, как ни странно, в воздухе задержался более холодный воздух.
«… … «У меня срочная работа, поэтому мне придется встать первым».
Граф неестественным образом поднялся со своего места. Аннет передвинула вилку, не разговаривая с ним и даже не глядя на него.
Бомбит наконец открыла рот, когда увидела, как Аннет доливает до дна вино, которого она обычно выпила бы ровно настолько, чтобы утолить жажду, взяла новый стакан и начала его пить.
"Что случилось?"
"хм? Ах, хм, это не похоже на работу. «Извините, были гости, но хозяин ушел первым».
Ноэль вздрогнул и замахал руками.
"все нормально. Если честно, я пришел в качестве гостя Мари… … ».
— Тогда я рад.
Аннетт была не из тех людей, которые внешне показывают, что ей плохо. Поскольку обычно я такой спокойный, было трудно заметить, что я немного успокоился. Но даже несмотря на то, что передо мной стоят клиенты, я не могу поверить, что так сдуваю холод.
Я был уверен, что Бомбит, несмотря ни на что, остался бы сильным, но решил сменить тему, потому что точно знал, что Аннет никогда бы не открыла рот, если бы решила не говорить, даже если бы я ее настойчиво просил.
«Теперь, когда ты думаешь об этом, что ты можешь сказать своей сестре?»
Аннет медленно подняла голову.
«Моя сестра получила сообщение».
Ноэль взглянул на Мариетту, поколебался и открыл рот, возможно, потому, что Кэтрин указала на Аннет и попросила ее рассказать ему об этом.
«С тех пор, как Леди покинула императорский дворец, ее местонахождение нигде не было обнаружено».
"Кто он?"
Задав вопрос, Бомбит внезапно понял.
— Конечно, Рен?
Ноэль глубоко вздохнул и замолчал. Это означало позитив.
«Думаю, это было еще не все, что было сказано. "Просто сказать это."
В отличие от Бомбит, которая была в шоке с открытым ртом, Аннет, спокойно слушавшая, заговорила. Ноэль ответил сразу.
«Я пытался узнать его местонахождение через Архимага, но он сказал, что когда я посетил Волшебную Башню, ответа не последовало. Я не знаю, игнорирует ли она это или ее нет дома, но она узнает новости первой... … «Если вы узнаете, пожалуйста, дайте мне знать без промедления».
Аннет рассеянно играла браслетом на левом запястье.
Это чрезвычайная ситуация? Было большим событием потерять человека, наиболее необходимого для спасения императора, но его жизнь не будет в непосредственной опасности. Если бы они собирались убить его так внезапно, они бы вообще не сохранили ему жизнь.
«Знаете, почему вы пришли к выводу, что это было именно тогда, когда я покинул императорский дворец?»
«Ну, выяснилось, что даму провожал высокий мужчина в старом халате. «Если это был он, то он исчез именно в этот момент».
"хорошо."
В императорском дворце редко можно было увидеть кого-то в такой старой одежде, поэтому неудивительно, что его заметили. Мог ли он никогда не догадываться, что слух может распространиться? Он действительно такой неуклюжий? Аннет наклонила голову.
«Я понимаю, прежде всего. Пожалуйста, скажи мне, что я скажу тебе, как только увижу тебя. Если возможно, было бы лучше сразу же пойти к Ее Величеству».
"Спасибо. — Тогда я тебе это расскажу.
Ноэль расслабился после выполнения задания, которое дала ему сестра. Аннет, которая спокойно наблюдала, как ее глаза естественным образом вернулись к Мариетте, человеку, с которым ей было комфортно, наконец заметила кое-что еще благодаря тому, что почувствовала себя немного расслабленной.
Мы стали так близки, потому что за один день что-то произошло.
Что я могу сказать о действиях Ноэля… … Оно выглядело как щенок, только что потерявший застенчивость перед новым хозяином. Когда весенний свет улыбается, мы вместе смеемся, когда он хмурится, мы хмуримся, а когда мы пьем воду, мы пьем воду так же.
Почему вещи, которые должны выглядеть мило, кажутся странными и неудобными? Аннет на мгновение задумалась, но встала, не придя к какому-либо выводу. Хотя стало лучше, чем раньше, мне все равно не хотелось присоединяться к их оживленной беседе.
«Спасибо, что ты рядом с моей сестрой».
***
Я отправился в путь, никому не сказав, куда направляюсь. Это стало возможным, потому что Мариетт встречалась с Ноэлем. Место, куда я никогда не ходил, кроме годовщины смерти, место, которое я иногда забывал, даже когда наступала годовщина.
Это была могила моей матери.
Поскольку это был такой импульсивный выбор, я даже не смог подготовить цветы, чтобы их поставить. Даже после долгого осмотра гробницы, которая была хорошо организована, так что не было ощущения заброшенности, я не почувствовал никакой тоски. На самом деле это было похоже на могилу незнакомца.
«Было бы хорошо, если бы появился хотя бы призрак».
— пробормотал я, вспоминая сцену, которую прочитал в книге. Если бы это было в книге, разве мать, ставшая призраком, не появилась бы в такой сцене и не дала бы совет? Похоже, что он также обладает особым элементом магической силы с высокой степенью сродства. Возможно, это не просто пустое желание.
Но все, что вернулось, — это прохладный ветерок.
«Кто будет счастливее: человек, которого долго любят даже после смерти, или человек, который жив, но не любим?»
Я мог это сказать, потому что другой человек не мог ответить.
Человек, который меня родил и умер. Ученик, которого любил Асил. Женщина, которую мой отец любил так сильно, что отдал свою жизнь. Что бы она ответила на эти вопросы, если бы была жива?
Это было тогда.
— Хочешь, я научу тебя некромантии?
Я обернулась на звук знакомого мужского голоса. Мое внимание привлекли длинные серебристые волосы с голубоватым отливом.
— Кэтрин искала тебя.
"Полагаю, что так. Что ж, когда мы решим этот вопрос, будет еще не поздно.
Асиль положила перед могилой богатый букет лилий. После того, как он не виделся несколько дней, его настроение, казалось, стало спокойнее. Может быть, это потому, что место есть место.
«Некромантия… … — Ты действительно можешь научиться?
«Я не преподаю. «Это черная магия».
"Я так и думал."
«Если бы я мог это сделать, стал бы я учить вас? — Я бы сделал это сам.
Это было мудрое заявление.
«Пойдем в особняк. «Знакомьтесь, граф».
"Иди первый. «Я просто потрачу еще немного времени, а затем уйду».
— Ты должен дать мне указания.
Я молча посмотрел на него. Может быть, ты не знаешь дороги? Если бы я не знал, как я мог в детстве войти в свою комнату без разрешения? Даже если вы забудете, вы сможете найти его в одно мгновение. Должно быть, он прочитал намерение в моих глазах, когда почесал затылок и проворчал.
"Давай просто пойдем. — Если ты останешься здесь, ты будешь говорить странные вещи.
К сожалению, мне нечего было сказать в ответ.
Вместо того, чтобы изливать свои тревожные мысли, более продуктивно оставаться рядом с ним и оценивать, что произойдет в будущем.
Возможно, из-за моих чувств, его шаги были намного медленнее, чем обычно. Мы направились к особняку, идя в том же темпе, что и старики.
«Сегодня я собираюсь применить жестокий метод против твоего брата».
"да?"
Асил на мгновение остановился.
«Я оглянусь на свои воспоминания с той энергией, которая окружает Мариетт. С сегодняшнего дня. «Если вы поищите немного дальше того места, которое вам показалось странным, вы, вероятно, что-нибудь найдете».
«Если такой метод существует, почему его не использовали раньше?»
"Я говорил тебе. Это жестокий метод. Представьте, что я узнаю все, что произошло с вами за день. «Ты хорошо себя чувствуешь?»
«Я не думаю, что здесь есть что-то особенно плохое… … ».
Он рассмеялся. Я не мог понять, почему.
"Эта девушка. Если вы скажете это прямо, они поймут. Я даже могу смотреть, как ты раздеваешься и моешься. «Знаете ли вы, что можете просмотреть свои воспоминания и не увидеть только эти части?»
Ах, тогда это определенно может быть насильственный метод. Это особенно актуально, если вы девушка, которой есть что скрывать. Я покачал головой рядом с мужчиной, который продолжал что-то бормотать, и схватился за подол его одежды.
"Ждать. — Я не хочу, чтобы ты видел Мариетту такой.
«Я не говорю, что хочу это увидеть, потому что у меня неясные мысли».
«Не важно, есть у тебя сердце или нет… … В конце концов, я не слишком долго оставался один в Волшебной Башне, не так ли? "Ты в порядке?"
Когда я попытался подробно объяснить общие знания, Асил нахмурился и щелкнул пальцами. Ничего не произошло. В тот момент, когда я из любопытства попыталась тихо назвать его имя, я поняла, какую магию он использовал.
Ты заблокировал мой голос.
Несмотря на то, что я чувствовал дрожь в горле, ощущение, что она не выходит в виде звука, было чрезвычайно странным.
«На этот раз, что бы ты ни говорил, я не планирую доводить дело до конца. Я бескорыстен, как ноготь по отношению к твоему младшему брату, и на самом деле я просто присматриваю за ним. В конце концов, это будет хорошо и для тебя».
Нет, как это может быть хорошо для меня? Личная жизнь семнадцатилетней девушки без фильтрации передается взрослому мужчине.
«В худшем случае может случиться так, что фальшивая волшебная башня где-то заперла душу твоего брата и контролирует только оболочку. Я не знаю, есть ли среди этих идиотов кто-то, кто использует столь продвинутую магию... … «Это не совсем невозможно».
Я мгновенно потерял желание остановить его. В голове у меня был беспорядок, и я не знал, что подумать в первую очередь.
— Теперь ты понимаешь ситуацию?
Асил лукаво рассмеялся и выпустил заклинание, которое он наложил на меня.
«Нет, совсем нет».
Внезапно раздался слабый голос.
Как и ожидалось, слова о том, что мне нужно руководство, оказались наглой ложью. Асиль направился к особняку Валуа, хвастаясь своим обычным быстрым шагом. Единственное, что немного отличалось от обычного, это то, что он не хватал меня за запястье и время от времени оглядывался назад, чтобы проверить, правильно ли он следует за мной.
Хотя мой опыт в столице доказал, что у меня плохое чувство направления, Асил никак не мог знать об этом факте, и каким бы слепым я ни был, я ни за что не заблудился возле особняка, где я находился. прожил двадцать лет.
В этом не было ничего неприятного, поэтому я старательно следовал за ним. Прибытие в особняк было мгновенным.
Лицо Асила, хотя бы расслабленное, становилось все более суровым по мере того, как он приближался к особняку. Когда я взглянул на плотно закрытый рот, я внезапно вспомнил название пьесы, о которой говорили дети.
Была ли это ...? … .
— Знаешь, я не против подраться, но особняк сжечь нельзя.
Он криво наклонил голову с выражением недоумения. Для меня это был обнадеживающий ответ.
«Борьба происходит только тогда, когда мы равны. — Твой отец мне не ровня.
"это так?"
Это было странно. От его слов об унижении графа у меня на душе стало легче.
Я сообщил о визите графа Асила через моего слугу, и хотя он следовал моему руководству уже несколько дней, он, похоже, все еще не очень привык получать от меня приказы, поэтому поспешил в офис.
Вскоре после этого сотрудник проводил Асила в офис. Я на мгновение заколебался, можно ли последовать за мной, а Асил оглянулся, словно спрашивая, почему он молчит.
Как только мы открыли дверь и вошли, граф выпрямился. Асил тихо прошептала мне на ухо, прежде чем подойти к нему.
«Не слушайте все, что я говорю».
Я послушно кивнул, не понимая, что происходит.
На лице графа появилось выражение глубокой печали. Мне было незнакомо, что он не мог нормально смотреть мне в глаза и вместо этого перевел взгляд на человека, который явно меня ненавидел.
Асил высокомерно подняла подбородок и посмотрела на него сверху вниз.
«Я никогда не думал, что мне придется встретиться с тобой вот так».
«… … «Для меня то же самое».
Даже великому князю вид графа, стоящего в низкой позе с выпрямленной шеей, был еще более незнаком. Я неосознанно приоткрыл рот и глубоко вздохнул. Взгляд Асила на мгновение остановился на мне.
— Ты сказал это, когда забрал Эллен.
Это был холодный голос, как будто пространство мгновенно застыло. Граф крепко зажмурил глаза. Как будто нож воткнули в старый шрам. Ему пришлось сохранять невозмутимое выражение лица, но Асил, колющий его резкими словами, выглядел огорченным, как будто его тоже ударили ножом.
Я затаил дыхание и ждал слов, которые станут палкой о двух концах.
«Я защищу тебя, несмотря ни на что. — Я сказал, что у тебя есть возможность сделать это.
Граф молча кивнул.
Я был единственным, кто удивился. Каким бы молодым он ни был, казалось, граф никогда бы не сказал чего-то столь оскорбительного.
«Вы добросовестно выполнили свое слово… … Я не смог защитить его до конца. «Потому что у вас нет возможности вмешиваться в провидение, в котором люди рождаются и умирают».
Конечно, у вас не может быть такой способности. Даже Архимаг, которого все боятся. После внимательного прослушивания это было немного странное зрелище. Учитель, потерявший любимого ученика, и муж, потерявший так любимую жену. Одна сторона критиковала, хотя никто не сделал ничего плохого, а другая воспринимала это как должное.
Возможно, именно поэтому слова Асила казались краеугольным камнем, поддерживающим дальнейший разговор, а не самой целью критики.
«Я не могу полностью доверить тебе последнее наследие Эллен».
«Если это наследие… … ».
«Твоя дочь умерла бы дважды, если бы я ей не помог».
Граф, казалось, сразу понял слова Асиль.
Это было странно. Предположим, вы услышали о втором инциденте от Мариетты, которая рассказала о том, что произошло в Волшебной Башне, как вы узнали о первом инциденте?
Знаете ли вы, что если ошибетесь, то можете умереть? Поскольку он никогда не приходил в гости, я думал, что он прошел мимо, даже не зная, что это произошло.
Разговор продолжился, оставив меня в замешательстве.
— Несмотря на это, ты не можешь взять Аннет с собой.
«Как всегда, вы полны жадности, за которую не можете взять на себя ответственность».
«Это ребенок, который вот-вот обручится. «Он также ребенок, который станет моим преемником».
Асил скривил рот и холодно улыбнулся.
«Я не возьму тебя. «Как вы сказали, у Аннет есть вещи, которых она заслуживает как должное».
Даже если меня заберут, это должно быть после того, как я заберу все. Асил добавила это резким голосом. От странного тона у меня мурашки по коже.
Он посмотрел на меня с холодным выражением лица. Однако беспокойство было только в его глазах, и передавалось, что человек, к которому он хотел проявить холодное отношение, был граф, а не я.
Асиль сознательно задевала старую вину графа. Жестоко.
«Если наступит день, когда дочь Эллен умрет раньше тебя, думаю, именно тогда я захочу стереть Валуа с карты мира».
Аппетит у меня был горький. Слова, которые всего несколько дней назад прозвучали бы как реальная угроза, витали в воздухе. Сейчас графу живо не что иное, как его чувство ответственности передо мной.
Граф закрыл глаза и долго вздремнул.
"Что я могу сделать?"
Асил открыл рот, как будто ждал.
«Император и волшебники вступили в сговор, и Аннет — ключ, который лежит между ними. «Если мы оставим их так, то же самое, что и в прошлый раз, будет повторяться снова и снова».
«Аннет будет невестой эрцгерцога. А когда вы будете в столице, вас будет сопровождать многочисленный сопровождающий. «Я не собираюсь показывать им даже щель размером с игольное ушко».
Сухой смех прорезал трещину на спокойном лице графа. Асил не сделал никаких усилий, чтобы скрыть ухмылку.
«Не переоценивайте свои способности. «Теперь, когда план пошел наперекосяк из-за смерти Эллен, эти волшебники будут прибегать к любым возможным средствам даже чаще, чем раньше».
Кроме того, император дает им крылья. Он тихо декламировал, как будто читал любовное стихотворение, затем сел на стол и надавил графу на плечо.
«Если вы попытаетесь защитить себя так же, как Эллен, вы достигнете своих пределов. «Иногда нападение — лучшая защита».
Глаза графа расширились от многозначительных слов.
"Это значит."
«Да, граф Валуа. Чтобы поймать их, ты должен стать ловушкой.
Взгляд графа сосредоточился на мне. Когда он не смог прочитать ни малейшего намека на неодобрение на моем лице, он вздохнул и кивнул.
"большой. "Я сделаю это."
Это было призрачное принятие.
***
Спринглайт взяла Ноэля за руку и пошла в театр посмотреть «Пылающего графа», нет, «Служанку графини».
Ноэлю это тоже было интересно, но он подумал, что двум несовершеннолетним будет нехорошо смотреть эту историю вместе, поэтому сначала отказался от нее. Хотя это был отказ, который Bombit сразу же отклонил как игривый и необоснованный.
Они сидели рядом на том же месте, что и вчера.
Куклы сегодня не было, поэтому Ноэль поиграл пустыми руками и взглянул на сиденье рядом с ним. У Весенней Светы было выжидающее лицо, а глаза мерцали, как звезды.
Если перевести слово «счастье» в мимику, не будет ли оно именно таким?
Ярко сиял весенний свет, открыто раскрывавший свои эмоции. Ноэль завидовал такому внешнему виду и находил его милым.
«Теперь я чувствую, что немного похож на своего младшего брата».
Пока я повторял про себя эти слова, занавес на сцене поднялся.
В отличие от вчерашней нетрадиционной сцены, звуки струнных инструментов, правильно задающие настроение, раздавались по всему театру.
Как и в случае с людьми, привыкшими к тому, что за ними наблюдают, Ноэль смог явно насладиться содержанием пьесы, больше концентрируясь на весеннем лице.
Это был действительно нестандартный контент.
Граф, потерявший любимую жену. и Есиэль, слуга графини, который заботился о ней еще до того, как она вышла за него замуж. Хотя есть разница в статусе, Есиэль с детства воспитывалась как сестра графини. Это были отношения, выходящие за рамки отношений господина и раба.
Оплакивая свою давно потерянную жену, Есиэль собрал ее драгоценные вещи. Затем она внезапно обнаруживает платье, которое купила, спросив ее мнение, когда была молодоженом.
Есиэль носила это платье так, будто ею что-то овладело.
Актеры-подружки невесты, одетые в простую черную одежду, накрывают главного актера, играющего Есиэля, большой тканью. Словно по волшебству, на Есиэле было ярко-синее платье.
«Ах, леди».
Есиэль, которая возилась со своим платьем и издавала грустный голос, стоит перед большим зеркалом, стоящим в углу комнаты. При этом Есиэль открыл рот, как будто его дама, графиня, вернулась. И тут я вспоминаю. Причина, по которой она подобрала Есиэль, сироту, брошенную на улице.
Она сказала, что ужасно представить девушку ее возраста, которая выглядит точно так же, как она, живущей в нищете. Благодаря этой импульсивной силе Есиэль смог хорошо питаться и жить в комфортных и комфортных условиях.
Есиэль рассеянно коснулся поверхности зеркала. Это было тогда.
"Что ты здесь делаешь?"
Это было появление графа.
Он подошел и кончиками пальцев поднял ее подбородок. Это была ситуация, которая могла привести к неправильному пониманию того, что он жаждал вещей своей жены. Есиэль крепко зажмурил глаза, предвкушая неприятный голос, который тут же раздастся.
Дрожащей женщине было возвращено не суровое наказание. Это был отчаянный голос, который был совершенно слаб.
«… … Вивьен?
Глаза графа сверкали безумием. Есиэль, который с растерянным лицом смотрел в его темные глаза, почему-то обнял его.
Ноэль все еще смотрел на весенний свет в этой сцене.
Я на мгновение слегка улыбнулась, увидев, как он затаил дыхание и сосредоточился, но когда я посмотрел на него, выражение его лица показалось очень странным, говорящим, что он наслаждается этим. Белый цвет лица необычен.
Ноэль, которой было хуже, прошептала тихо, так, чтобы только она могла слышать.
"Ты болеешь? Выйдем?»
"О, нет. ты в порядке."
Бомбит неловко ответил с натянутой улыбкой.
Ей не идет это лицо. Куда делось то блестящее зрелище, которое было замечено совсем недавно? В сердце Ноэля зародилась небольшая тревога.
Романтика должна иметь счастливый конец.
К счастью, театры, ставящие на сцене пьесы, о которых нормальный человек даже и представить себе не мог, хорошо следовали этой формуле. Зрители, пропитанные затянувшимися эмоциями, один за другим вставали и покидали зал. Но Ноэль не мог выбраться. Из-за задумчивого весеннего света.
Неужели это могло стать настолько серьезным? Ноэль наклонил голову и медленно просмотрел в уме содержание пьесы.
Граф продолжал называть Есиэль, которая неуклюже подражала своей умершей жене, «Вивьен» и держала ее при себе. Эти двое были настолько серьезны, что окружающие их люди не могли жаловаться. Есиэль, которого еще никто так возвышенно не любил, влюбляется, хотя ясно знает, что все его чувства обращены не к себе, а к умершей жене.
И страдать. Нормально ли так жить?
Если просто превратить «Есиэля» в человека, которого никогда не существовало, вы сможете жить счастливо с человеком, которого любите. Есиэль, которая хотела сохранить счастье, которое она почувствовала впервые, в конце концов решает жить в образе Вивьен.
«Правильно, это началось оттуда. Мое лицо, и без того белое, стало еще светлее».
Казалось, что это была подсказка, знал я об этом или нет. Ноэль продолжил свои мысли, глядя на Спринглайта, который все еще сидел там безучастно, как будто его бросили одного в страну чудес.
Есиэль, который какое-то время демонстрировал счастливую сторону, в конце концов признает это. Пока его любовь направлена ​​к Вивьен, а не к нему самому, яд неизбежно будет медленно распространяться из одной стороны его сердца.
Это никогда не пойдет ему на пользу.
Есиэль, подражая Вивьен, медленно передает задания хозяйки, которые она до сих пор неумело выполняла, служащим одно за другим и готовится покинуть дом графа. Деньги, которые я накопил понемногу, и одежду, которую смог получить мой слуга Есиэль. Мелкие и личные вещи я собрала в сумку.
Вещи Вивьен вообще не трогали. Есиэль могла бы прожить безбедную жизнь, если бы взяла хотя бы горстку драгоценностей, приходившихся ей на долю, но она не хотела этого делать.
Граф поймал ее, когда она рано утром пыталась уйти, одетая просто.
она сказала Я не Вивьен.
Он сказал. Впрочем, ничего страшного, просто сходите со мной на ее могилу хотя бы раз.
Даже если граф и не рекомендовал этого, он намеревался посетить хотя бы один раз перед отъездом, поэтому Есиэль не отказался и кивнул. Они долго молча стояли перед могилой Вивьен.
«Теперь я знаю наверняка. «То, кого я люблю сейчас, это ты, Есиэль».
Его слова стали ключом, открывшим сердце Есиэля, которое он так старался сохранить запертым. Наполненная волнением, она бежит к графу и со слезами на глазах обнимает его.
И вот занавес упал.
Этот финал оставил много вопросов у Ноэля, который не мог сосредоточиться, потому что смотрел на выражение лица Спринглайта.
«Даже если это благородный брак, разве ты не можешь чувствовать себя виноватым, даже если украл мужа девушки, которую воспитывали как сестру?»
Он хотел спросить, чувствует ли он себя некомфортно из-за чего-то подобного, но Ноэль не мог задать такой вопрос Бомбиту, который выглядел таким серьезным. Вместо этого казалось возможным сыграть роль, вызвавшую ее из болота мыслей.
«Мария, теперь остались только мы. — Разве нам не пора выйти поскорее?
На тихий голос, словно успокаивающий ребенка, не было ответа.
Это было так же просто, как взять ее за руку, но Ноэль не смог этого вынести и снова назвал имя девушки перед собой.
«Количество животных. количество животных?"
«ах… … ».
Только тогда Бомбит вздрогнула и пришла в себя. Темно-зеленые глаза, встретившиеся прямо, казались испуганными.
«М-мне очень жаль. Почему ты был так ошеломлен? Я долго ждал. извини."
"Я в порядке. Не то чтобы нам больше нечего было делать, мы просто пришли провести время вместе. Скорее… … — Мари в порядке?
хм… … Бомбит, пропустивший один длинный слог, смущенно улыбнулся.
«Если я скажу, что со мной все в порядке, будет ли это выглядеть так, будто я лгу?»
Ноэль на мгновение задумался и пассивно кивнул. Бомбит не стала этого отрицать и протянула руку. Как будто он вел себя как дурак.
Ноэль была готова встать первой и взять ее за руку.
Некоторое время они шли молча. Небо, где начался закат, покраснело. Взгляд, тайно сосредоточенный на руке, которую он не отпускал, был тягостным, но Ноэль не смог заставить себя отпустить ее и закатил глаза.
Это было так неловко. Весна, которая всегда была разговорчивой, как щебетание птиц ранним утром, теперь стала тише.
"Ноэль."
Первым заговорил Спринглайт. Ноэль, который думал, что молчание будет продолжаться до тех пор, пока они не доберутся до особняка, испугался и закашлялся.
"да, да?"
«Есиэль плохой человек, верно?»
Спринглайт, которая всегда смотрела прямо в глаза до такой степени, что казалась обременительной, смотрела так далеко, что выражение ее лица было невозможно увидеть.
Ноэль не умел лгать. Естественно, появились честные чувства.
«Я бы не стал говорить что-то столь радикальное, но… … «В этом была эгоистичная сторона».
Конечно, это является. Глядя на нее, что-то бормоча и снова прерывая разговор, Ноэль вспомнил образ Мариетты, стертый из-за сильного впечатления, которое он произвел, когда они были одни в императорском дворце.
Как и подобало ее великолепной внешности, она всегда принимала участие в вечеринках с надменным видом. И в мире есть люди, которые хотят быть рядом с кем-то, кто выделяется и является особенным. Тоже довольно много.
Мариетта всегда носила более дорогие платья, чем кто-либо другой, как бы хвастаясь богатством Валуа, и любила носить высокие туфли, хотя четко знала, что будет на одном уровне глаз с большинством мужчин.
У меня сложилось впечатление, что, хотя мимо проходило много людей, осталось мало людей. Я уже привык к тому, как он относился к людям, которые подходили к нему подобающе, и если они ему не нравились, он немедленно их выбрасывал. Также ходил слух, что он так и не ответил на бесчисленные любовные письма.
Ноэль слегка приоткрыл рот.
Действительно ли женщина, о которой идет слух, и человек перед ней — один и тот же человек? Как это возможно?
***
Мариетт и Ноэль вернулись в неловком настроении. Вид Ноэля, смотрящего в пространство с плотно закрытым ртом и изучающего мысли Мариетт, был чрезвычайно неловким. Я подошел к Мариетте и осторожно спросил ее.
— Вы когда-нибудь ссорились?
"да? нет! «Зачем мне драться с Ноэлем?»
«Я рад, что это не так. — Вам понравился спектакль?
Ребенок не ответил, а просто улыбнулся.
Асил, который, не говоря ни слова, смотрел на детей, скрестив руки на груди, быстрым шагом подошел к ним. Когда он без всякого предупреждения протянул свою большую руку и попытался схватить голову Мариетты, Ноэль вздрогнул и преградил ему путь.
"Двигаться."
— Ч-что ты делаешь?
Асил отчетливо щелкнул языком и тихо выругался, словно хотел, чтобы его услышали. Для меня это было нормально, потому что я правильно понимал ситуацию, но Ноэлю это показалось угрожающим. Хоть он и выглядел явно напуганным, Ноэль не отступил.
В это время Мариэтта, которая должна была вскочить и убежать от него, была странно спокойна. Ребенок, опустив голову, словно что-то сдерживал, обиженно сплюнул.
«Можем ли мы сегодня не драться?»
Мое сердце упало от глубокой тени в голосе.
Я схватил подол одежды Асил. Я понимаю его желание побыстрее все решить, но мне просто хотелось на сегодня перетерпеть это.
«Я не спорю и не пытаюсь причинить тебе вред. — Мне просто нужно кое-что проверить.
«Что вы проверяете, держа голову дамы как камень?»
Ноэль кивнул на слова Мариетты. Это был ход, который не привлек бы внимания двух людей, встретившихся на долю секунды позже.
Я осторожно посоветовал Ноэлю.
— Вам двоим есть о чем поговорить, так что пойдем.
Пока он говорил, протягивая руку к отведенной ему комнате для гостей, Ноэль колебался и покачал головой. Это было странное чувство. Его отношение изменилось, как будто он научился выражать себя всего за несколько дней.
Было ли это влиянием Мариетты? Поскольку у ребенка четкие выражения эмоций, это было вполне возможно. Я осторожно схватил Мариетт за запястье, чтобы положить конец замешательству. Ребенок открыл глаза и посмотрел на меня.
— Мариетта, следуй словам Асил.
"да?!"
Как будто небо упало. Мариетта, не в силах принять мои слова, спросила в ответ.
"Действительно? Действительно?"
«Да, я надеюсь, что на этот раз ты последуешь моему примеру».
"Фу… … Я ничего не могу поделать, если моя сестра этого хочет. — Тебе ведь ничего не угрожало, верно?
«Зачем Асилу угрожать мне?»
"Это верно. Ох, мне это действительно не нравится».
Мариетта плотно закрыла глаза и склонила голову к Асилу. Уголок рта Асила, все время находившийся в подавленном настроении, дернулся, как будто собирался подняться.
Почему тебе это так нравится? Это потому, что он думал, что я принял его сторону?
Подумав, что это, должно быть, иллюзия, я отбросил эту мысль и посмотрел на них двоих. В отличие от первого раза, когда он был жесток, Асил раскинул ладонь и коснулся лба Мариетты, словно измеряя ее температуру. Вспыхнул белый свет, и он сделал шаг назад.
«Ведь так нельзя».
Асил пробормотал про себя и снова попробовал заклинание в том же положении. На этот раз сероватый свет окружил Мариетту, словно водоворот.
Асил серьезно поджал губы. Казалось, он считал цифры. Хотя он, должно быть, видел бесчисленное множество сцен, но совершенно не отреагировал на сцену, развернувшуюся перед его глазами, как бы доказывая свое самоотверженность.
Это как найти всего один впечатляющий отрывок в скучной книге.
В конце концов водоворот постепенно утих. Асил крепко держала ребенка за плечи. Несмотря на то, что они ссорились, я не мог найти их очень дружелюбными.
«Что произошло за четыре дня до Бала Дебютанток?»
Дата, которую он указал, была именно тем днем, когда Мариетта изменила свое отношение ко мне. За моей спиной витал холодный воздух. Ребенок кусал губы.
«Вы не Мариетта де Валуа».
Каждый раз, когда он думал о том, что может случиться, слова, которые он заставлял себя отрицать, вылетали из его уст. Ребенок смотрел на меня с отчаянием. Асиль, уже вошедшая в себя, загнала ребенка в угол, даже не моргнув.
"Кто ты?"
Я не был уверен, что услышу ответ.
Придя в себя, я обнаружил, что поднимаюсь по лестнице, не осознавая, что запыхался. Мои поспешные шаги остановились перед чердаком, который использовался как складское помещение, а не моя комната. Место, куда я приходил, когда надеялся, что меня никто не найдет. До недавнего времени это место иногда казалось более знакомым, чем спальня.
Одним легким шагом пыль, скопившаяся на полу, укатилась. Воздух был настолько душным, что я удивлялся, как люди могли сюда так часто приходить и уходить.
Громкие шаги раздались в моих ушах.
"сестра!"
Ребенок нанес мне смертельный удар всего двумя слогами. Чтобы не показать своего волнения, я глубоко вздохнул и оглянулся. У ребенка было отчаянное лицо.
«Я подумал, что это странно».
«Сестра, это я».
«Тем не менее, это было похоже на сон, и я был счастлив. «Я не хотел вызывать подозрений».
Окончание еще не оформленного предложения грубое. Никаких долгих объяснений в голову не пришло.
Просто потому, что это было так.
Ребенок с еще более разбитым выражением лица, чем я, который понял, что его все время обманывали, держал меня за руку. Я не мог избавиться от этого, но и признать это было трудно.
Верните Мариетту. Верни мне мою сестру.
Я даже не мог выговорить те слова, которые должен был сказать. Мне казалось, что в тот момент, когда я это скажу, счастливые времена исчезнут, как мираж. Именно по этой причине.
"Кто ты?"
«… … ».
"Зачем ты это сделал?"
Стыдно, что я не хочу, чтобы меня ненавидел даже ребенок, которого я не знаю, кто я. Все, что я мог сказать, это мягкий вопрос.
Ребенок посмотрел на меня с растерянным выражением лица.
Почему Асил, так подчеркивавшая опасность, не последовала за ребенком? Я смутно чувствовал, что знаю причину.
Оглядываясь назад на свои воспоминания того дня, как я мог заподозрить, что этот ребенок был кем-то, кто мог бы причинить мне вред? Несмотря на то, что я притворился своим младшим братом и солгал о своей истинной личности, я знаю, что все эмоции, которые я проявлял, были искренними. Я знаю, но. Тем более, что я знаю.
«Не делай такое лицо».
«… … «Какое у меня лицо?»
«Злиться — это нормально, но ты улыбаешься».
Это так? Я неосознанно коснулась уголка рта.
У меня не было возможности оценить выражение его лица, просто взглянув на него, но мне казалось, что я примерно знаю, что он говорит.
Нежная улыбка, ставшая давней привычкой.
Неужели оно выгравировано так глубоко, что его невозможно стереть даже в такие моменты? Этот факт показался мне немного забавным, и мой спутанный разум прояснился.
«Есть слишком много вещей, о которых ты не знаешь, чтобы сказать, что ты Мариетта, и слишком много вещей, которые ты знаешь, чтобы сказать, что ты не Мариетта».
"это верно."
— Что ты сделал с моей сестрой?
Ребенок заерзал и закатил глаза от сложного вопроса. Поколебавшись некоторое время, я решился и посмотрел в глаза.
«Возможно, тебе будет трудно поверить всему, что я говорю, но сейчас я объясню все, что знаю».
Я кивнул.
***
Моя голова раскалывалась. Если посмотреть в его искренние глаза, то не похоже, что он лжет, но слова ребенка были полны трудных для понимания частей. Тем более, что было много мест, где я говорил, не понимая должным образом ситуацию.
«Во-первых, я понимаю это так. Ты пришел из другого мира и узнал обо мне из книги или чего-то еще. «Я не знал до конца».
"Да все верно."
— Ты сам не знаешь, зачем ты пришел в тело моей сестры.
"Да все верно!"
Пока я объяснял, ребенок, похоже, тоже был расстроен, и когда я показал ему, что понимаю его правильно, он ответил весело. Затем он был поражен моим голосом и посмотрел на меня.
«Можно говорить спокойно. Разве тебе не неудобно, когда я говорю комфортно? Хоть я и знала, что это другой человек, я не могла использовать вежливые слова, потому что он был похож на моего младшего брата... … ».
"ты в порядке! Большое спасибо! «Ты все равно общаешься с Энн неофициально, тьфу!»
"Почему?"
— Нет, тебе не комфортно, когда я называю тебя сестрой?
"Неудобство… … «Я этого не делал».
Это просто потому, что я ненавижу себя за то, что я счастлив, потому что мне кажется, что я слушаю настоящую Мариетт.
Нет необходимости говорить такое. Потому что это только доставляет дискомфорт ребенку перед вами. Чтобы игнорировать эти чувства, я прочистил горло и повернул сошедший с рельсов огонь.
«Как ты думаешь, если мы посмотрим на «концовку», мы сможем вернуть Мариетту?»
"Я не уверен. Да, я так думаю."
Когда я увидела сверкающие глаза, моя головная боль усилилась.
«Конец», о котором говорил ребенок, означал, что я стал счастлив, соединившись с конкретным человеком.
Я бы предпочел, чтобы он принес мне клык дракона. Разве эмоции не создаются решением их создать? Более того, если бы я взял на себя бремя необходимости сделать что-нибудь, чтобы вернуть Мариетт, я не думал, что у меня хватит на это желания.
— Поэтому ты с самого начала пытался свести меня с мужчиной?
Ребенок открыл глаза и наклонил голову, но затем покачал головой с ярко-красным лицом.
"нет! «Это просто потому, что я скучаю по тебе!»
"Я понимаю… … ».
Я лучше солгу и скажу это. Такая безрассудная честность была трудной, потому что я не мог придумать, на что ответить.
«Прошу прощения за то, что был настойчивым раньше. — Должно быть, для тебя это тоже была неловкая ситуация.
"ты в порядке. Это правда, что я этого не говорил... … «Если бы все сложилось не так, я бы даже не подумал говорить правду».
"почему?"
«Это невероятная история».
Ребенок сказал это и слегка улыбнулся. Это было правильно.
Если бы кто-то, кого я не очень хорошо знал, вдруг сказал: «Я на самом деле из другого мира, а ты тот человек, которого я видел в книге», я бы скорее посмотрел на него с жалостью, чем поверил бы ему. Вы можете в это поверить, потому что речь идет о моей младшей сестре Мариетте и о том факте, что архимаг Асил обнаружил это вместе.
«Я — человек из книги».
«… … «Вы в шоке?»
"нет. — Честно говоря, я этого не чувствую.
"делать?"
«Это романтично».
Ребенок широко моргнул, посмотрел на меня, а затем разразился смехом. Что смешного? Как человек, который любит читать книги, я чувствовал себя немного странным.
— Но я рад.
"что?"
«Мне было немного жаль, потому что я чувствовал, что лишаю Мариетт любви, которую она заслуживает. «Теперь я чувствую облегчение».
Мои глаза были прикованы к ярко улыбающемуся лицу без какой-либо тени.
Конечно, изначально предполагалось, что моя привязанность будет принадлежать Мариетт, но разве такого ребенка не любили бы как должное, куда бы она ни пошла? На мгновение я почувствовал необъяснимое чувство дискомфорта. Это была слабая эмоция, которую можно было легко различить.
«Было бы лучше пока ничего не раскрывать никому, кроме нас четверых. «К графу».
— Я немного волнуюсь, что Ноэль узнает, и это дойдет до ушей Императрицы.
«Разве этот человек не будет в порядке?»
Это тоже правда. Я осторожно спросил ребенка, который кивнул.
«Так что мне, вероятно, никогда не придется звонить тебе, но не мог бы ты мне сказать? "Ваше имя."
Ребенок ответил охотно, без каких-либо колебаний.
«Это весенний цвет. — Юн Бом-бит.
Хотя это имя было незнакомым, оно мне настолько подошло, что я был впечатлен.
***
Бомбит и Ноэль сидели на корточках рядом и копали землю лопатой для цветов. Бомбит отправился на ферму Хлехле один и собирался посадить в почву полученные семена фруктов.
Никто из нас не знал основ, не говоря уже о специальных знаниях, поэтому мы закапывали семена примерно одинаково, но понятия не имели, действительно ли там вырастет дерево. Ноэль был единственным, кого волновал этот факт.
Несмотря на то, что была весна, я мрачно смотрел на семена и возился с оставшимися посаженными семенами.
— Кажется, ты не в хорошем настроении, Мари.
Когда Ноэль, который ничего не видел, намекнул, Спрингбит пожаловался, как будто ждал.
«Я думаю, что моя сестра избегает меня».
Это была правда. После того, как Аннет узнала правду, она не знала, что делать с Бомбитом, поэтому избегала их, насколько это было возможно. Хотя это продолжалось всего два дня, это было ясно видно даже Ноэлю.
«Потому что это запутанная ситуация… … ».
«Почему Ноэль не меняется? — Ты не удивлен?
Ноэль смущенно рассмеялся. И Асил, и Аннет были для Ноэля трудными людьми. Хотя объем информации был относительно небольшим, Ноэль не мог ее спросить. Таким образом, точная ситуация Мариетты была неизвестна. Я просто почувствовал это по нескольким подсказкам.
Это было потрясающе, но это все. После его принятия стало ясно только одно. Дело в том, что именно эта Мариетта стала его другом.
«Мария, которую я знаю, не изменилась. «Было бы странно, если бы я изменился, правда?»
Бомбит не нравилась его манера говорить расплывчато и неуверенно, но на этот раз она не могла не растрогаться.
"Ноэль!!"
Весенний свет обнял Ноэля мокрыми глазами. Ноэль не знал, что делать, и боролся со своими длинными по сравнению с его ростом руками. Благодаря этому их и без того грязная одежда оказалась полностью покрыта грязью.
Руки, которые неподвижно вращались в воздухе, не в силах толкнуть или обнять друг друга, выглядели как кукла с мягким панцирем. Хотя он был не таким уж и тонким. Асил, проходивший неподалеку, посмотрел на них с жалостью.
«Эй, фейк».
«Не называй меня так!»
— Так ты фальшивый или настоящий?
С момента прихода к Валуа образ Архимага, казавшийся в сознании Ноэля таким благородным и устрашающим, ухудшался день ото дня. Ноэль тихо наблюдал, не вмешиваясь в их разговор.
«Почему ты дерешься только со мной!»
«Разве это не потому, что ты всегда так карабкаешься?»
— На этот раз я даже не поговорил с тобой первым?
Асил почесал затылок и радостно фыркнул. Затем, прежде чем снова начать движение, бомба была сброшена.
«Не занимайтесь любовью с чужим телом. "Я сейчас ухожу."
Ноэль, который смотрел на ребенка теплым взглядом, как будто наблюдал за дракой пяти- или шестилетних детей, закашлялся от внезапного приступа. Асил посмотрела на красное лицо Ноэля и хихикнула.
Он нахмурился, как будто вообще не понимал весеннего света.
"Что это значит?"
«… … «Это ничего не будет значить».
Ноэль стряхнул грязь с одежды и отвернулся от весеннего света. Она махнула рукой Асилу, который уходил, не обращая внимания.
«Асиль! "Куда ты идешь?"
«Волшебная башня!»
— Ты не собираешься присутствовать на церемонии помолвки?
«Почему я это смотрю!»
Спина волшебника выглядела немного жалко.
***
Страницы книги «Абсент» снова перевернулись.
Книга, которая неоднократно перелистывалась взад и вперед, словно что-то ища, останавливается на одном месте. Книга, наклоненная под таким углом, чтобы можно было читать, если бы перед ней кто-то стоял, излучала свет.
Пейзаж внутри библиотеки мгновенно стал зеленым. Маленькая и красивая хижина в лесу, похожая на героиню из книги сказок. Место было красивое и романтичное, но оно казалось неподходящим для совместной жизни дочери графского рода, обладавшего самым большим богатством в империи, и сына герцогского семейства, производившего наибольшее количество императриц империи.
Аннет сидела за деревянным столом с чашкой чая и книгой, наслаждаясь теплым солнечным светом. Стол был настолько грубым и неуклюжим, что казалось, будто на нем появятся шипы, если к нему неправильно прикоснуться. Ноэль сделал его плохо.
Ноэль вернулся после развешивания белья и сел напротив Аннет.
«Думаю, я найму хотя бы одного сотрудника».
Аннет слабо улыбнулась, поставила закладку на страницу, которую читала, и закрыла книгу.
Красивые пейзажи, свежий воздух, тихий и спокойный дом. Все устраивало обоих, но эта проблема не разрешилась быстро.
Никто из них никогда не делал никакой работы по дому.
«Если Ноэль этого хочет, я согласен. Но ты же не забыл, зачем вообще сюда пришел, верно?
Ноэль опустил голову под задумчивый голос, полный беспокойства. Да. Это был дом, в котором Ноэль заставил себя жить в первый и последний раз. Я хотел провести время наедине с Аннет в тихом месте.
«Как и ожидалось, я думаю, что мне уже не спастись… … ».
Аннет, которая смотрела на Ноэля, который что-то бормотал приглушенным голосом, протянула к нему руки. Как будто это было естественно, Ноэль держала ее на руках, как ребенка, и уткнулась головой ей в плечо.
Аннет нежно похлопала его по спине.
«Люди, которых действительно невозможно искупить, даже не пытаются. Ноэль чувствует себя хорошо и усердно работает. «Не надо себя принижать».
"Неужели это правда?"
конечно. Ноэль медленно пришел в себя, услышав спокойный голос. В конце концов, она была единственной, кто мог обеспечить Ноэлю комфорт. Человек, который не ругает тебя и не пытается тобой воспользоваться, но понимает тебя, даже если ты неуклюж или медлителен. Человек, который держит тебя за руку, когда ты потерян и не уверен в себе.
Аннет была важной вехой для Ноэля.
Хотя мне было жаль сестру, которая меня отвергла, этот выбор был правильным. Здесь было счастье, которое было в сотни раз более надежным, чем быть охваченным политической борьбой. В отличие от вас, ваша сестра сильный человек, поэтому она обязательно справится со всем этим самостоятельно.
«Ты мое счастье, Аннет».
— слепо прошептал хрупкий на вид человек. Аннет улыбнулась. Как бы говоря, я рад, что стал твоим счастьем.
Выбирать.
Пейзаж внезапно изменился, как будто сгорел предохранитель. Это было похоже на высокую библиотеку. Книга шумно двигалась, словно все еще колебалась, какую страницу показать.
В итоге книга смутно показала одну страницу и потом самовольно закрылась.
Если бы у человека было и зрение, и острое зрение, он смог бы прочитать хотя бы одну строчку, написанную в конце страницы.
「НОЭЛЬ ХЭППИ ЭНДИНГ. «Даже сорняки зацветут, если их не вырезать».
***
Как будто заранее было запланировано, эрцгерцог прибыл в Валуа сразу после отъезда Асиль. За ним следовали одна за другой повозки с подарками.
"Это слишком много."
«Лучше иметь слишком много, чем недостаточно».
Граф и Великий Князь обменялись легкими приветствиями без каких-либо сложных формальностей. Оказалось, что это были два человека, которые неплохо ладили.
Даже если бы я попытался избежать весеннего света сегодня, я не смог бы избежать его. Глаза ребенка сверкнули, когда он посмотрел на эрцгерцога и меня, которые обменивались лишь сухими приветствиями. Если подумать, мы оставили у людей впечатление, что они влюбились с первого взгляда и влюблены друг в друга.
«Чтобы привезти столько подарков, я правда в тебя влюблена! Когда я выбирала, мне хотелось дать им и то, и это!»
Я был немного шокирован, увидев ребенка, говорящего так громко, что даже эрцгерцог мог ясно его услышать. Я взглянула ему в глаза и тихо прошептала. Как я мог выбрать так много вещей один? Разумеется, он приказал это своим подчиненным. делать. Но эрцгерцог нахмурил густые брови и сказал:
— Я все выбрал сам?
Рядом с ним Кловис энергично кивал. Нет почему?
— Вы еще не закончили?
«Я не думаю, что смогу себе позволить столько».
Бомбит поспешно подбежал к повозке и рассмотрел каждый подарок один за другим. К счастью, Энн работала внутри особняка, поэтому было не так шумно, но Ноэль, находившаяся рядом с ней, демонстрировала свою могучую силу иначе, чем Энн.
«Вау, что это? Золотое яблоко? «Это действительно золото?»
«Это настоящее золото. Я думаю, что это, вероятно, сувенир, сделанный во время 8-го Национального фестиваля. "Это был предмет, подаренный победителю соревнований по боевым искусствам. Как он оказался здесь?"
Например, что-то вроде этого.
Ноэль знал происхождение стольких вещей, что задавалось вопросом, какое образование дают в Артуа. Хлодвиг, наблюдавший за разговором двух детей, цокнул языком и спросил эрцгерцога.
«Вы купили это, думая, что это что-то вроде этого?»
"нет."
Если бы это был предмет с историей, цена была бы значительно выше, чем у других похожих предметов, но он ответил сердито, как будто его это действительно не заботило.
Я уже мог представить, как пройдет предстоящая неделя.
***
Хотя число гостей было немногочисленным, оно было щедро заполнено влиятельной местной знатью. Дело не в том, что центральных дворян вообще не было, но из горстки гостей их было от силы несколько.
Нам с эрцгерцогом приходилось большую часть времени проводить вместе, чтобы в самый разгар игры сыграть влюбленных. По крайней мере, когда есть глаза, чтобы видеть.
«Кажется, ты очень быстро устаешь».
"да?"
«Если ты устанешь, твои медленные шаги станут еще медленнее».
Было ли это так? Когда я думаю об этом, я стараюсь двигаться медленно, а не терять осанку, когда устаю, поэтому это было естественно.
— Откуда ты знаешь что-то подобное?
«Если ты меня не узнаешь, мне придется выбросить свой меч».
Говоря спокойно, он, естественно, повел меня в сторону сада. Мы постепенно отошли от группы клиентов, наслаждавшихся крокетом. Бомбит, бегавший среди толпы и активно участвовавший в игре, похоже, не заметил, как мы ушли.
— Откуда ты знаешь, где находится сад?
«Потому что структура похожа на таунхаус. Ах, оно здесь, как и ожидалось.
Он мгновенно нашел чайный столик и жестом пригласил меня сесть. Я чувствовал себя гостем.
В саду было очень тихо, так как за ним не шли посетители. Даже без ароматного чая и сладкого пирога все было не так уж и плохо.
Я закрыл глаза в неловкой тишине. Вдохните аромат, доносимый прохладным ветерком, и найдите момент покоя. Мой разум, потревоженный неожиданно сильной бурей, казалось, возвращался туда, где он должен был быть.
Когда я медленно открыл глаза, наполненные удовлетворением, я увидел, как эрцгерцог положил на меня подбородок и пристально посмотрел на меня. Несмотря на то, что я не мог прочитать эмоции, содержащиеся в нем, этот взгляд был настолько глубоким, что меня смущало. Я молча посмотрел на него, потому что подумал, что было бы более неестественно избегать зрительного контакта, а затем открыл рот.
«Почему ты не хочешь стать императором?»
Я не хотел задавать этот вопрос, но однажды мне хотелось его задать. Он какое-то время молчал, словно пытаясь прочитать мои намерения.
«Я видел много крови. Я не собираюсь когда-либо видеть это снова. Наличие пяти или шести братьев может показаться вам похожим, но... … ».
В его тихом голосе была слышна глубокая усталость.
"Не я. И я думаю, достаточно, если я смогу просто сохранить мир Лорен».
Хотя это стратегический военный объект, это бесплодная земля, на которой многие люди могут жить вместе. Лотарингия, которую так оценивали, добилась замечательного роста всего за несколько лет с тех пор, как стала великим герцогом Лотарингии.
Настолько, что может соперничать с репутацией Валуа, складывавшейся годами.
Многие думали, что причина, по которой великий князь приложил столько усилий для управления своей территорией, заключалась в его лояльности. Я также усвоил это благодаря здравому смыслу, поэтому думал так же, пока не встретил его лично и не поговорил с ним.
Я так сказал. Это было просто чувство заботы о земле, где он пустил корни, и о людях, живших на этой земле.
«Я очень хочу съездить в Лотарингию хотя бы раз».
Возникло чистое любопытство. Мне хотелось увидеть своими глазами огромную территорию, которую он возделывал. Я был уверен, что, поступив так, смогу понять человека передо мной.
Я добавил это, чтобы избежать возможных недоразумений.
«Не на свадьбе, а в качестве гостя».
Он не был человеком, который любил подобные шутки, поэтому серьезно кивнул, не смеясь. Было ощущение, что этот человек стал серьезным человеком без всякой причины. Эрцгерцог задумчиво посмотрел на меня, а затем открыл рот.
«Почему ты это спросил? «Я помню, что разговор закончился в тот день, когда была назначена дата помолвки».
Он постучал по столу кончиками пальцев.
Просто тогда это не пришло мне в голову сразу, но, оглядываясь назад, мне стало любопытно, и это было то, что я мог просто замалчивать. Но я не хотел этого делать. Я не хотел остаться ничего не зная.
«Я встретил прекрасного садовника в саду-лабиринте Ее Величества».
Он нахмурился, услышав, казалось бы, случайные слова. Я продолжал говорить, несмотря ни на что.
«У него были волосы белые, как облака, и фиолетовые глаза с небесно-голубым отливом. «Он был человеком, который говорил мягко и вежливо».
Когда добавлялась каждая часть информации, его глаза широко открывались и наполнялись изумлением. Как будто я услышал, что мертвый человек вернулся к жизни. Что ж, в его ушах это должно было звучать именно так.
«Ее Величество называет его Рен».
Чтобы вывести его из застывшего состояния, я слегка коснулся тыльной стороны его руки, беспомощно покоившейся на столе. Он вздрогнул от одного лишь прикосновения, как будто коснулся он меня или нет, и открыл передо мной свое беззащитное лицо.
Чувствуя себя немного удивленным без всякой причины, я спросил слегка поддразнивающим тоном.
— Тебе все еще нужна причина, чтобы избавиться от неё?


    Самый теплый зимний цветок

    Я смотрю на его лицо со скрещенными руками и закрытыми глазами. Раздался длинный, низкий голос. Я, как и раньше, протянул руку, чтобы выпрямить нахмуренный лоб, но потом решил, что сейчас не время прерывать свои мысли, поэтому остановился.
В розарии пахло поздней весной. Он не очень хорошо вписывался в мягкий пейзаж, где хорошо заметны были зеленые, светло-розовые и белые цвета.
По крайней мере, я смог привыкнуть к теплой температуре и мог ходить в одной рубашке. Если бы он носил свою обычную форму, это могло бы показаться более чуждым.
Я слегка сжал кулаки, чтобы не показать пустоту своих пустых рук. Когда молчание затянулось, я почувствовал небольшое разочарование из-за того, что передо мной не было чашки.
— Я не знаю, какие у тебя были планы до того, как ты рассказал мне это, но лучше не отменять помолвку.
В любом случае, отменить его внезапно сейчас, когда были приглашены гости, или отменить его позже, после того, как помолвка уже закончилась, было то же самое, что вызвало бы скандал. Меняется только время. Так что я не думал, что его нужно немедленно отменить, но его слова меня немного озадачили.
Эрцгерцог посмотрел вдаль и взлохматил себе волосы одной рукой. Последовал тревожный вздох.
«Давайте оставим так, пока ситуация не разрешится. О вашем существовании уже стало известно Императору. «Если из-за этого к тебе придет опасность, я буду причиной, чтобы защитить тебя».
Он посмотрел прямо перед собой и сосредоточился на мне.
«Я беру на себя ответственность за то, что втянул тебя в этот бардак».
Возможно, это звучит немного принудительно, но меня убеждают честные слова. На самом деле, без всякой необходимости в убеждениях, то, что он сказал, было правдой.
Я подумал об императоре. Интересно, какие вещи он может делать? Теперь, когда ситуация дошла до этого, нам нужен был мост, который соединил бы Лорен и Валуа, чтобы собраться с силами, и самым простым способом создать связь был брак.
В этот момент меня беспокоила тень, которая мгновенно закрыла его лицо. Почему самый сильный и сильный человек, которого я когда-либо видел в своей жизни, продолжает выглядеть в моих глазах таким слабым? Ему казалось, что в любой момент его погребут эмоции, накопившиеся у него за долгий период времени. Но разве ему не жаль, что он слишком силен, чтобы рухнуть?
«Конечно, ответственность за принятие предложения Вашего Высочества также должна лечь на мои плечи».
Так что тебе не нужно чувствовать вину передо мной. Я боялся, что, если я скажу это такими ясными словами, это действительно его уязвит. Он посмотрел на мое левое запястье загадочными глазами, а затем снова открыл рот.
«Что ты планировал делать дальше? «Вы планировали помочь Ренье и Кэтрин?»
Я вздохнул.
Если я могу как можно быстрее разобраться в хаотичной ситуации в столице, я хочу помочь. Сейчас Император представляет собой самую большую угрозу моему покою, и для меня было бы хорошо, если бы я мог каким-то образом сломить его власть.
Однако активного желания что-то делать не было. Для меня сейчас был важен не беспорядок, как сказал эрцгерцог, который вообще не должен был иметь ко мне никакого отношения, а возвращение настоящей Мариетты.
Если нет веской причины для вмешательства, я бы сделал шаг назад и понаблюдал за ситуацией. Я не мог себе представить, что возьму на себя инициативу, поведу других и добьюсь славы. На самом деле, я никогда не думал о том, чтобы захотеть жить так, чтобы меня замечали другие.
В конце концов я прихожу к пассивному ответу.
"Что ты хочешь чтобы я сделал?"
Он ответил не сразу. Конечно, я думал, что ты попросишь меня помочь.
"Я не знаю. "Что я должен делать?"
Я широко открыла глаза и посмотрела на него на нелепые и бессмысленные слова. Ему было больно, он прижимал ладонь ко лбу, как будто у него болела голова.
Может ли это быть из-за верности императору? Неужели у него действительно было что-то подобное? К счастью, он раскрыл свою давнюю коррумпированность до того, как в его голове начали циркулировать недоразумения и разочарования.
«Я был тем, кто больше всего помог изгнать его, его мать и силы, которые стояли за ним. Как ты думаешь, имеет ли смысл помогать ему сейчас?»
Я ничего не мог ответить.
«Ты не можешь быть таким героем. «Я уверен, что Ренье не нужна моя помощь».
Это дало понять, какие эмоции его охватывали. То, что я ожидал, было правильным. виновный. На самом деле именно император Доминик был доволен восседанием на троне, взобравшемся на труп его брата, и только его раны от создания лестницы не зажили.
У меня не было возможности узнать чувства Рена, поэтому я не мог отказать его словам. Однако если бы Екатерина не нуждалась в помощи эрцгерцога, была ли бы у Екатерины причина обращаться к нему?
Что, если он выйдет из-под контроля и все пойдет не так?
«… … Ты только что стал инструментом императора. «Чтобы выжить, у меня не было другого выбора, кроме как следовать его воле».
Я ясно знал, что эти слова не оправдают его.
«Даже в этом случае я человек, а не меч. Я мог думать сам и делать свой собственный выбор. «Должно быть, это было опасно, но была бы возможность искать убежища в другой стране».
Ну тогда. Только из нашего только что состоявшегося разговора я уже понял, что он холодно оценивает себя как злодея. Я не имел права отрицать его мысли и не должен был этого делать.
«величество».
Я позвал его монотонным голосом. При этом он ненароком перекрывает вытянутую руку своей большой ладонью. — сказал я, держа его правую руку своими иссохшими руками.
«Я не прошу тебя быть героем».
Эрцгерцог посмотрел на меня с серьезным выражением лица. Его глаза были сосредоточены на губах, как будто он с нетерпением ждал своих следующих слов. Наконец я выплюнул слова, которые приберег на крайний случай.
«Возьмите на себя ответственность за то, что вы делаете. «Я буду рад помочь».
Он тупо посмотрел на меня, как будто его ударили, а затем кивнул.
"хорошо. "Ты прав."
Мне понравился простой позитив. Я проснулся, держа его за руку. Поскольку я достаточно отдохнул, мне бы хотелось пойти погулять. Я тихо прошептала, и он послушно последовал за мной. Я планировал идти по дороге, по которой мало кто ходит. Дайте ему достаточно времени, чтобы собраться с эмоциями.
***
Свадьба Валуа имела уникальную процедуру.
Семья и гости преподносят по цветку невесте, которая одета в белое, развевающееся, как фея, платье. Поскольку каждый человек должен был произнести свое благословение, гости, назначенные в качестве почетных гостей, стремились получить как можно больше первых заказов дня. Собрав все цветы, невеста развязывает ленту, обвязанную вокруг лодыжек, и завязывает ее.
Сделанные таким образом букеты прекрасно сушились и выставлялись на стене даже после свадебной церемонии. Это произошло потому, что оно считалось символом удачи. Мы с эрцгерцогом собирались провести церемонию обручения, но поскольку мы решили, что свадьба состоится в Лотарингии, казалось, что эта церемония была включена в церемонию помолвки.
Это было очень хорошее решение, но оно казалось немного странным, потому что именно графиня организовала график дня церемонии помолвки. Даже если бы это была ее роль хозяйки, она бы не захотела как следует подготовиться к моей помолвке.
Я шел спокойно, обращая внимание на слабо завязанную ленточку, которую можно было легко развязать одной рукой. Ощущение струящейся и касающейся моих лодыжек ткани было щекочущим. Эрцгерцог, должно быть, на мгновение заметил, как она споткнулась, пытаясь привыкнуть к ношению туфель на более тонком каблуке, чем обычно, и протянул руку, выразив беспокойство.
«Вы не сможете получить цветы, если держитесь за руки».
Когда я с легкой улыбкой отказался, он откашлялся и опустил руку. Вместо этого он пошел рядом со мной, сохраняя соответствующую дистанцию. Достаточно расстояния, чтобы поймать вас, если вы споткнетесь.
Первым цветы подарил граф.
«Не болейте».
Атмосфера взволновалась резкими и монотонными словами.
Поскольку перед поездкой в ​​столицу он выходил из дома очень редко, то слухи о его болезни широко распространялись, что, казалось, приобретало еще большее значение. Зная искренность этих неуклюжих слов, я горько улыбнулась и приняла цветы.
"Спасибо."
Граф плотно закрыл рот и кивнул.
Я также получил цветы от нескольких моих родственников.
Было ясно, что я им не нравлюсь. Особенно это касалось взрослых, у которых были сыновья того же возраста. Вероятно, это связано с тем, что, выйдя замуж за эрцгерцога, шансы Валуа попасть к ним в руки значительно уменьшились.
Тем не менее, она сказала то, что на самом деле не имела в виду, например, сказала ей, чтобы она не теряла свою красоту даже после замужества, и что она надеется, что ее семья всегда будет гармоничной.
Дальше я Мариетт… … Нет, я стоял перед весенним светом.
Глаза ребенка сверкнули, когда он пристально посмотрел на меня, одетого в одежду, которая сильно отличалась от обычной. Меня заинтересовала ткань, которая создает гибкие волны, словно реагируя на ветер, поэтому я попыталась держаться за юбку. Затем он заговорил голосом, полным эмоций.
«Я думаю, что ты все-таки ангел… … ».
Взгляд, стоявший рядом со мной, жалил.
«Другие гости тоже ждут, так что не могли бы вы поторопиться?»
Когда я с горькой улыбкой мягко отругала его, ребенок как будто пришел в себя, вскочил и протянул мне цветок.
Я просто немного нервничал внутри.
Я уверен, он скажет что-то важное. Я был полон решимости позаботиться о том, что бы ни было сказано.
«Конечно, я хочу, чтобы мои дети были тройняшками!»
«… … хм?"
Я открыл рот от неожиданного замечания.
Возможно ли, что в мире, где родился этот ребенок, можно родить ребенка после церемонии помолвки? Великий князь, стоявший рядом со мной, ответил от моего имени, изо всех сил пытавшегося привести себя в порядок.
«Это не сработает так, как ты хочешь».
Да, я думаю, да.
Я чувствовал это раньше, но в этой ситуации он не сильно поможет. Потому что это было похоже на ребенка или что-то еще, что не имело здравого смысла.
"что. Будь уверен в себе».
Ребенок даже пытался вселить в эрцгерцога странное чувство уверенности. Мой взгляд парил в воздухе, и мне некуда было идти.
Затем, хотя я не мог проверить это в зеркале, я посмотрел в глаза мальчику, у которого явно было похожее выражение лица. Это был Ноэль. Мальчик, который был таким застенчивым, быстро подошел и осторожно схватил ребенка за руку.
Мари, для тебя осталось столько же цветов, сколько и для меня.
В голосе, который говорил тихо, была другая уверенность.
«Не ведите разговоров, которые могут вызвать недопонимание».
Когда я слегка отругал мужчину, стоящего рядом со мной, он посмотрел вдаль и посмотрел в другую сторону.
Время головных уборов из живых цветов, белоснежных платьев и роскошных букетов прошло. Я вручила служителю букет искусственных цветов, посыпанных драгоценным порошком и свежими цветами, и переоделась.
Это была заключительная процедура, выпускной.
Я посмотрел на свое отражение в зеркале. Насыщенно-розовое платье было именно тем, что выбрал для нее великий князь в столице. Горничная, завязывавшая ленту сзади на талии, улыбнулась, словно что-то прочитав по ее растерянному лицу.
— Вы мне очень идете, леди.
«… … хм. Спасибо."
Мой разум был взволнован. Это из-за теплых цветов, которые можно понимать как выражение красоты любого дерева или камня? Я испытал странное чувство, играя с платиновыми украшениями, свисающими над моей головой.
Платье, которое Bombit выбрала для меня во время моей дебютантки, не имело бы особой атмосферы. Когда я шел к бальному залу, я внезапно кое-что понял. Теперь, когда я об этом думаю, я не ощущаю никакого дискомфорта, хотя и носил одежду, которую в обычных обстоятельствах я бы никогда не выбрал. Как будто он был одет в ту одежду, которая у него была от природы.
Жуткое ощущение пробежало по моей спине.
"Куда мне идти?"
Я был поражен голосом, внезапно заговорившим со мной, и когда я обернулся, я увидел, что эрцгерцог смотрит на меня с озадаченным выражением лица. Казалось, она не заметила его, потому что небрежно шла к стене.
Когда мы встретились взглядами, на его лице появилась небольшая трещина.
Я мгновение смотрел на него, не понимая, что происходит, поскольку он прикрыл рот большой рукой и, казалось, был чем-то шокирован.
К нему мгновенно вернулось обычное невыразительное выражение лица. Затем он сказал то, о чем такой человек, как он, обычно не подумал бы.
«Это подходит тебе больше, чем я думал. — Как будто это твоя одежда.
Это было то, что сказали бы такие люди, как Бомбит, служащие и служащие гардеробных, независимо от того, имели ли они это в виду или нет, но тот факт, что человек, сказавший это, был эрцгерцогом, все еще казался неестественным.
Не слишком ли я чувствителен из-за наложения незначительных мыслей? Он протянул руку мне, который был погружен в свои мысли и забыл ответить. Эрцгерцог совершенно естественно провел меня в центр бального зала. Как бы говоря нам, чтобы мы не забывали, что главными действующими лицами этого события являемся мы двое.
Когда мы стояли в центре, под аккомпанемент фортепиано заиграла тихая песня.
«Твой младший брат смотрит на это с таким энтузиазмом».
Он говорил резким тоном, намереваясь снять напряжение, что заставило меня рассмеяться. Странное напряжение немного исчезло.
«Этот ребенок всегда так делает, когда мы вместе».
"Это верно. У тебя хорошие отношения с Ноэлем?
Когда я проследил за его словами и поднял глаза, я увидел, что Ноэль идет впереди, несмотря на то, что Бомбит смущается, делая неуклюжие шаги. Двое детей, казалось, наслаждались этим днем ​​по-своему.
«Наши отношения стали намного лучше в эти дни. «Я даже не мог нормально общаться, пока не оказался в столице».
«О, конечно, это так. «Я не думаю, что изначально я был человеком, который легко ладит с другими».
В голосе эрцгерцога звучала легкая нежность. Хотя Ноэль и не был таким уж ребенком, такая температура должна быть у взрослого, общаясь с ребенком.
«Вы видели Ноэля с тех пор, как он был молод?»
«Я встретил ее, когда ей было около пяти лет».
Мы встретились, когда были совсем молоды. Мысленно я подумал о том, что знаю о его возрасте, и оценил его. Эрцгерцогу в то время было, должно быть, десять лет. Я не мог представить, как он выглядел в молодости.
Прежде чем я успел это осознать, одна из его рук коснулась моей талии. Когда я делал естественные, плавные шаги, мне в голову пришел вопрос. Я нервно открыла рот, думая, что могу задеть его чувства.
«Вы тоже встречались с Ее Величеством примерно в то же время?»
К счастью, он небрежно кивнул.
«Тогда она была такой же, как и сейчас. «Неудивительно, что Ноэлю не удается сохранить хорошее настроение».
Он говорил с усталым выражением лица, которое было немного незнакомым. Как человек, который видел братьев и сестер Артуа вместе, я задавался вопросом, была ли в этом вина только Кэтрин.
Не трудно ли обвинить дерево в том, что тень под красивым деревом вызывает засыхание сорняков?
Мне просто не повезло с сорняками.
«Когда я смотрю на него, я всегда чувствую себя одаренным».
"что?"
«Элегантность, соответствующая позиции превосходства».
Эрцгерцог горько рассмеялся.
«Никто не рождается с этим».
«… … это так?"
«Я оттачивал это стремлением сидеть в этой позиции».
Слушая его жалобы на то, что я принижаю ее амбиции, я еще раз почувствовал, что Кэтрин удивительна. Это означает, что он рано понял, что хочет власти, и упорно трудился, чтобы ее получить.
Была ли у меня когда-нибудь в жизни такая ясная цель?
«Он классный парень».
Он, кажется, не понял моего восхищения.
***
В это время в библиотеке дул сильный ветер.
В месте, где различные ландшафты разделяются и смешиваются, создавая причудливую атмосферу, на короткое время раскрывается определенная сцена. Звук переворачивающихся страниц не прекращался.
Это был особняк поместья Лотарингии.
Когда солнце уже садилось, Великий Князь вошел в особняк, выглядя явно усталым. Победив всех слуг, пытавшихся ему служить, он в одиночку поднялся по лестнице. И тут я столкнулся с ней.
Аннет де Валуа.
Будучи первой дочерью графа Валуа, она чувствовала себя чужой с того дня, как впервые встретила его. Женщина, стоящая у стены, одетая в простую и опрятную одежду, не смешивается с толпой.
Я не чувствовала ни волнения, ни нервозности, свойственных дебютирующим девушкам. На первый взгляд, она была одета не так, как можно было бы сразу подумать о женщине из Валуа, славившейся своим богатством. Если присмотреться, то придется заплатить довольно много, чтобы получить платье с легким блеском, каким бы простым оно ни было.
Вместо того чтобы осматривать беспорядок, Аннет опустила взгляд в пол. Безразличное отношение, казалось, заглушало даже шум. Загадочных углов было немало.
Ходили слухи, что она была любимой дочерью графа, поэтому она скрывала это и никогда не показывала. Говорят, что слухи обязательно искажаются, но отказ графа выпустить чей-либо портрет и все разговоры о свадьбе сыграли большую роль в утверждении этих слухов.
Вы бы оставили дочь, о которой так заботитесь, одну?
Север, наблюдавший за Аннет, на мгновение отвел от нее взгляд и огляделся вокруг, заметив человека, который смотрел на Аннет более страстным взглядом, чем он сам.
Мариетта де Валуа. Аннет, возможно, опустила взгляд, чтобы не обращать внимания на ее острый взгляд.
Север, поглаживая подбородок, вспомнил прошлый план.
Император Доминик был человеком, который мог выгнать своего брата в любой момент, если счел его препятствием для него. Для него быть выброшенным означало смерть. По мере того как Лотарингия становилась сильнее, число сторонников Севера постепенно увеличивалось, и император начал постепенно выражать нюанс, что он чувствует в этом угрозу.
«Если так будет продолжаться, я потеряю своего любимого брата».
Он мягко улыбнулся и сказал это так, словно шутил, но Север лучше, чем кто-либо другой, знал, что он говорит серьезно. Что еще хуже, Екатерина, которая без колебаний отказалась от нее, когда появилась возможность стать императрицей, начала делать странные заигрывания.
Император получил оправдание для его изгнания.
Я пролил бесчисленное количество крови на своих руках, чтобы выжить. Сегодня я не знаю, почему я так упорно боролся и почему мне пришлось пожертвовать людьми, которых я ценил, чтобы выжить.
И все же теперь я не мог тратить свою жизнь зря.
Потому что есть Лорен, которая отполировала себя.
Семья Валуа могла стать наиболее подходящим щитом в его ситуации. Они имеют мало влияния в столице, поэтому не очень опасаются императора, но если император нападет, у них будет достаточно сил, чтобы дать им отпор. Что может быть прекраснее, чем жениться на дочери Валуа?
Однако Мариэтта, единственная в кругу общения, была, по мнению эрцгерцога, слишком молода, и было неясно, сможет ли она принять рассчитанный брак между дворянами.
Что, если девочка семи лет или младше неправильно поняла свои чувства и потребовала любви? Грубо говоря, Север не мог с этим справиться. Поскольку я думал, что он моложе маленького Ноэля, я ни в коем случае не мог с ним согласиться.
Итак, это был план, от которого я в итоге отказался, но разве это невозможно, когда передо мной такая спокойная женщина? Север верил в свою способность видеть людей.
— Аннет Валуа, ты выйдешь за меня замуж?
Он сделал Аннет предложение руки и сердца, но не с таким энтузиазмом, как ноготь.
"Куда ты идешь?"
Аннет, осторожно идущая с фонарем в руках, все еще производила впечатление чужака, и он чувствовал себя очень расстроенным.
«Я иду в библиотеку».
Почему она приняла его в тот день, хотя ясно знала, что это было всего лишь предложение, сделанное по необходимости и для пользы?
Даже в Лорен Северу казалось, что он не может дышать каждый раз, когда видел ее в тусклой одежде и бродящую по особняку, словно привидение.
Она редко тратила деньги Лорен. Казалось, ее даже не интересовали маскарадные платья и украшения. В лучшем случае я просто беру необходимую одежду и покупаю несколько книг. У меня не было никаких хобби, поэтому я всегда был заперт в своем особняке.
Вы родом из теплой страны и не можете адаптироваться к Лорен?
Тяжелая вина накапливалась в сердце Севера день ото дня, поскольку он не мог знать, что Аннет просто живет своей жизнью так, как ей нравится.
— Если это не срочно, я зайду на минутку. «У меня есть кое-что, что я могу тебе дать».
«… … это так."
Говорят, другие прыгают от радости, когда она дарит подарок, а она просто оставалась спокойной, как будто не испытывала никаких эмоций. Север приказал своим слугам разложить перед Аннет подарки, которые он уже купил несколько дней назад, но оставил, потому что у него не было возможности раздать их. Ее глаза, когда она смотрела на платье и украшения, были такими же бесчувственными, как она и ожидала.
"Золотое яблоко… … ».
Он почувствовал небольшое облегчение, наблюдая, как Аннет тихо бормочет и держит золотое яблоко размером с кулак.
«… … "Вам это нравится?"
"да? Ах, это впечатляет. Спасибо."
Оно мне нравится больше, чем платье, которое я выбрала после стольких размышлений. Размышляя, стоит ли ему в будущем купить ей кучу золотых украшений, он не мог оторвать глаз от розового платья, которое его больше всего волновало.
Поскольку мне его подарили, я буду носить его хотя бы для того, чтобы похвастаться.
Он чувствовал жалость к себе за то, что пошел на материальное наступление, чтобы загладить свою вину. Не зная, что Аннет была тайно счастлива, она взглянула на ее улыбающееся лицо.
… … Кто не будет в восторге от подарка, который они получают впервые?
До финала оставалось много страниц. Однако книга, которая двигалась как будто сломанная, внезапно останавливается, стирает экран, который показывала, и закрывается.
Закладка с маленьким драгоценным камнем упала из книги, парящей в воздухе. Закладка превратилась в порошок и исчезла вместе с ней, как если бы она была частью проецируемого фона.
***
Пока Ноэль на минутку ушла за закусками, Бомбит застенчиво оглядывала окрестности, поднеся стакан ко рту. Если бы он знал, что в руке он держит не алкоголь, а гранатовый сок, жест не показался бы таким странным. Однако некоторые молодые люди, у которых не было возможности узнать правду, покраснели и отвели взгляды.
'боже мой. 'Это весело.'
В эти дни Бомбит проводила свою повседневную жизнь именно так.
Раз уж нас все равно поймали, давайте еще больше наслаждаться этой жизнью! Что еще я могу сделать в этой ситуации? Тебе ничего не остается, как следить за отношениями сестры, чтобы они не развалились!
В категорию удовольствия входило использование красивых лиц. Когда я буду жить как красивая девушка?
Однако было одновременно забавно и немного грустно видеть, как эти похожие на картошку молодые люди влюбляются гораздо легче, чем ожидалось. В реальной жизни у меня никогда раньше не было отношений, но я подумала, что все это внимание бессмысленно.
"Молодая леди!"
В это время молодой человек набрался смелости и заговорил с Бомбитом. Тон его голоса был настолько напряженным, что он, должно быть, серьезно нервничал. Это было также излишне громко.
"да?"
"Хорошо, что… … хаха».
Спринглайт криво посмотрел на него. что. Если ты собираешься что-то сказать, скажи это прямо. Это была весенняя мысль, которая редко терпит разочарование.
Бомбит внутренне жонглировал, чтобы расправиться со скучным противником с улыбкой, хотя бы из вежливости... … Он тихо прошептал.
«В столице вокруг дамы всегда много людей, поэтому очень жаль, что мы не смогли с ней поговорить».
— А ты?
То, что он сказал, вероятно, не было ложью.
В оригинале Мариетта всегда была окружена девушками ее возраста, которые торчали рядом, как подружки невесты, и мужчинами, которые с ней флиртовали.
Кажется, у меня не было никого, с кем я был бы особенно близок. Я помню, что, за исключением вечеринок, я часто ходил один, рядом со мной был только один человек.
Подобные действия также способствовали созданию высокомерной и мрачной атмосферы.
Тем не менее, если бы время было выбрано правильно, было бы много возможностей для разговора, верно? Бомбит быстро заморгал, не в силах скрыть любопытство.
Ну, я задавался вопросом, удосужилась ли Мариетта вспомнить, что у нее был разговор с мужчиной, который не был ни красивым, ни уродливым, но имел простой вид. Молодой человек, который сказал, что никогда не разговаривал, но никогда не раскрывал, кто он такой, поколебался и снова открыл рот. Весенний цвет был немного ослепителен, когда я смотрел на красные спелые колосья.
— Ты прочитал письмо, которое я тебе отправил?
Что за письмо вдруг?
Казалось, разговор заходил все глубже и глубже в лабиринт. К счастью, Бомбит вспомнила историю, рассказанную ей ранее Энн. Мариетта сказала, что если бы она получила портрет или любовное письмо, то, очевидно, сожгла бы все это.
Тогда был только один правильный ответ.
"нет. «Я это не читал».
Мариетта, высокомерно поднимавшая брови на мужчин, могла бы с гордостью сказать, что сожгла их, но Бомбит не мог этого сказать.
«Их так много, что я не могу прочитать их все».
Это было по-своему продуманное оправдание, но суть на самом деле была одна и та же. Юноша вдруг рассердился, как будто никогда и не краснел застенчиво. По весенним цветам глазам, которые изредка колебались, было ясно видно, что покрасневшее лицо уже не означало волнения.
«Как можно так игнорировать сердца людей?»
Бомбит чувствовал, что его гнев — совершенно чужое дело. Это правда, что я проигнорировал это, но если бы я мог издать такой громкий шум, не лучше ли было поговорить со мной раньше? И как может вам понравиться человек, с которым вы даже ни разу не поговорили, чтобы послать ему любовное письмо?
Потому что это красиво? Потому что тебе нравится фамилия? Это действительно любовь?
Думаю, мне стоит сделать перерыв и найти Ноэля. Как далеко он зашел? Почему ты еще не вернулся? Пока Бомбит внутренне ворчала и пыталась отвлечься, рука молодого человека злобно схватила ее тонкое запястье.
"Что ты делаешь? «Положи это».
Мне хотелось избавиться от этого, но я не думал, что смогу преодолеть призрачную силу этого человека.
«Ты играл со мной».
«… … "Мне?"
«Ты многозначительно посмотрел на меня, ясно зная, о чем я думаю!»
Что это за безумный разговор!
Разум Бомбита был наполнен множеством слов.
Ты совершаешь какую-то нелепую ошибку только потому, что наши взгляды на мгновение встретились? Ты когда-нибудь встречался с девушкой? Ты параноик!
Конечно, слова, вылетевшие из моих уст, показались мне немного странными.
«У тебя нет друзей… … ».
Мужчина напрягся, как будто был сильно потрясен этими словами. Глядя на это, подумал Бомбит.
— Я сказал это слишком резко? «Это реакция человека, которого на самом деле не существует».
И все же мне не было жаль. Бомбит воспользовался замешательством противника и выдернул руку, возясь с красным запястьем, которое выглядело так, будто вот-вот появится синяк. Почувствовав облегчение от того, что ситуации удалось избежать, в поле зрения Бомбит появилась маленькая рука и нежно схватила ее за запястье.
"ты в порядке?"
Когда я медленно поднял голову, в моих глазах появилось знакомое лицо.
"сестра!"
Аннет, переводившая дыхание, казалось, заметила суматоху и бросилась вперед. Он был человеком, который никогда не бегал. Бомбит взглянул прямо на Аннет с тронутым чувством.
Эрцгерцог, следовавший за Аннет, устрашающе посмотрел на молодого человека. Сила пустого выражения лица, ничего не говорящего, была мощной. Лицо юноши побледнело, как будто он задавался вопросом, куда он делся, не будучи в состоянии различить перед и зад.
Бомбит чувствовал себя немного неуютно из-за того, что слишком много внимания уделяется проблеме, которую он уже решил. Я чувствую себя несколько неловко. Поэтому я попытался оторвать запястье и спрятать его за спиной, но попытка с треском провалилась.
«Мне следовало изучить исцеляющую магию. В порядке ли твои кости? «Не раздражаясь?»
Когда Аннет так волнуется, как она сможет избавиться от этого? Весенний свет никогда не мог этого сделать. Я просто закрыл глаза и издал приглушенный голос.
— Со мной все в порядке, сестра… … ».
Пока Спринглайт был пойман Аннет и боролся, а молодой человек был расплющен взглядом эрцгерцога, граф уже подошел к ним.
Вскоре он заморозил воздух вокруг себя одним словом.
«Ты пытаешься навредить моей дочери прямо сейчас, прямо на моих глазах?»
От его элегантно-хладнокровного голоса мурашки побежали по спине, даже если он не был объектом его гнева. Молодой человек не мог сказать ни слова в ответ и был вынужден последовать за графом из бальной залы.
Ноэль появился поздно, только после того, как ситуация разрешилась.
Увидев, как Аннет беспокойно цепляется за Бомбит, увидев Бомбита, выглядящего счастливым и смущенным, и, наконец, увидев эрцгерцога, стоящего на небольшом расстоянии от них, как бы защищая их, я полностью заметил странную атмосферу.
— Мари, что случилось?
«Были какие-то взрослые обстоятельства».
Вместо Бомбита, который издавал странные звуки, Аннет спокойно объяснила прошлые события. Ноэль выслушал эту историю с удивлением и беспокойством, но, выслушав все это, он почувствовал, что может понять, почему это произошло.
Мариэтта, которую Ноэль знал в прошлом, умела заранее полностью блокировать такое внимание. Сколько раз я видел холодный взгляд, не дающий ни малейшей свободы действий.
Если вас так отвергают, вы должны знать, как сдаваться, но были люди, которые хвалили меня как цветок на скале. Похоже, они считали Мариетту медалью, которая прославит имя человека, выигравшего ее.
В нынешней неспособности Мариетт холодно относиться к другим нет ничего плохого, но, возможно, она сохраняла надежду, просто продолжая разговаривать с ней в то время, когда она уже проигнорировала бы ее и отвернулась от нее.
Он сказал, что ему выпала удача, которой больше никогда не будет.
— Мне следовало остаться рядом с тобой.
Невозможно, чтобы человек, ожидавший возможности, по-настоящему заботился о Мариетт. Если бы я увидел кого-то поблизости, я бы не подошел, как всегда.
Помню, я мимоходом сказал, что недавно хотел клубничный пирог, поэтому подождал некоторое время, потому что моя очередь уходить еще не подошла, и это займет некоторое время. Я никогда не думал, что это будет проблемой.
Увидев, что Ноэль с угрюмым лицом смотрит на тарелку с большим куском пирога, Бомбит хихикнул.
— Ты пытаешься защитить меня?
"да? О, так бывает?»
Это было не такое уж громкое заявление. Лицо Ноэля покраснело.
«Я прощу тебя, потому что принес тебе пирог».
Бомбит игриво вздрогнул и принял тарелку. Пирог, наполненный свежей клубникой и наполненный сладким ароматом, был очень аппетитным. Увидев по-настоящему счастливые весенние краски, Ноэль немного пожалел об этом, сказав, что надо было принести три штуки.
Безымянного юношу, оказавшегося вторым сыном южного графа де Лаваля, должны были отправить обратно в поместье. Его мать, которая была с ним в гостях у Валуа, извинилась и вернулась вместе с ним. В качестве извинения он оставил сообщение, что отправит подарок, когда вернется на территорию.
«Второй сын графа Лаваля? я знаю! «Он из тех парней, которые даже писем не пишут!»
Энн разозлилась больше, чем вовлеченный в это человек, Бомбит.
Другие берут на себя труд использовать блестящие чернила и наклеивают на конверт причудливое сусальное золото, чтобы он выделялся, но я прочитал его, потому что мой взгляд привлек простой конверт.
Аннет, которая не пошла отдыхать после церемонии, а осталась рядом с Бомбитом, не помешала Анне сказать это. Несмотря на то, что это было время, когда посетителей было много, и пора было быть осторожным с вашими ушами, я просто кивнул и слушал с серьезным лицом.
Бомбит погрузилась в свои мысли, глядя на повязку, туго завязанную Энн.
— Мариетта была бы хороша.
Это была ревность, которая улетела и не нашла места для отдыха.
Когда меня окружала шумная толпа, мысли, которые не приходили мне в голову, текли без остановки. Бомбит была позитивным человеком, но если бы она всегда была счастлива, не было бы это скорее болезнью, чем позитивом?
«Полагаю, ты беспокоился о Мариетте, а не обо мне, верно?»
Тот факт, что он это выплюнул, заставил Бомбита почувствовать себя немного одиноким.
Ностальгия по оставленным вещам окрасила весенние краски.
Я хочу встретиться со своими друзьями. Я хочу познакомиться со своей семьей. Тот факт, что я больше не могу встречаться с людьми, с которыми я считал само собой разумеющимся проводить время, снова сильно ударил по мне.
— Ане, ты идиот. — Зачем ты накладываешь повязку на синяк?
Даже если я пытался сказать что-нибудь, чтобы поднять настроение, это не имело никакого реального эффекта. В бессонные часы в голове Бомбита засел странный вопрос.
Если бы мне пришлось вернуться в реальность, скучал бы я по людям, которых встретил здесь, так же сильно, как сейчас скучаю по своим друзьям? Я нашел ответ, не долго раздумывая. Правильный ответ был: «Я не могу не скучать по этому поводу».
***
Я села с Анной с раннего утра и проверила множество писем.
— Мариетта впервые посетила бал, когда ей было четырнадцать, верно?
"Да все верно. скучать."
«… … «Так много накопилось всего за три года?»
Большинство писем были любовными, а некоторые — предложениями руки и сердца. Говорят, что графиня отбирала и отбирала поступившие в особняк вещи и передавала их Мариэтте, но здесь оставались оставшиеся письма, которые она сохраняла на всякий случай.
Поскольку я не знаю, какая семья будет преуспевать и когда, я сказала, что подумаю об этом и отложу это дело.
В каком-то смысле их можно было рассматривать как едва выживших, потому что им не удалось пройти линию передачи. Говорили, что все, что попадало в руки Мариетты, сжигалось, даже не прочитав.
«Я нашел это, Оливье Лаваль!»
Я никогда и давно не ненавидел человека, но этому парню даже имя не понравилось. Я открыл конверт, который дала мне Энн, и вынул бумагу.
Замечательное письмо этого человека, в котором он объяснял свои искренние чувства до приезда г-жи Лаваль, немного поизносилось. Был ли это конверт, который хранился там около года или двух? Это была просто куча непривлекательных предложений, написанных на жесткой бумаге, которую не нужно было складывать, как приглашение.
«Вы даже сохранили это в качестве кандидата».
Я не хотел создавать ситуацию, когда Энн это заметила бы, но внезапно раздался холодный голос. К счастью, Энн вместо того, чтобы обратить на него внимание, рассердилась на него.
«Вот что я говорю! Как бы внезапно он ни добился успеха, я никогда не увижу, чтобы леди Мариетта связалась с таким мужчиной!
Я кивнул в ответ на слова, которые, казалось, отражали то, что было у меня в голове.
«О, а это те, которые прибыли, пока тебя не было».
Несколько писем и три портрета, классифицированные на одной стороне, были небольшими, если не маленькими, но, учитывая тот факт, что они прибыли в такой короткий период времени, это определенно была не маленькая сумма.
— Ты обычно так часто сюда приходишь?
«Эм, нет. Не так, может быть... … ».
"может быть?"
Энн на мгновение поколебалась, прежде чем ответить.
— Разве мастер не очень заботился о старшей даме во время ее дебютантки?
"Да все верно."
«Увидев это, может быть, ты подумал, что твое положение в семье меньше, чем ты думал?»
Анна объяснила, что, похоже, это произошло из семей, чей статус был настолько низким по сравнению со статусом Валуа, что они не осмелились бы сделать это в обычном режиме. Я быстро проверил отправителя и убедился, что он прав.
«Есть много оппортунистов».
Моя голова раскалывалась. Если бы я придерживался того же мнения, я бы хотел выделить грубых людей Лаваля и сжечь их дотла, но у меня не было возможности судить об этом. Я всего один раз участвовал в столичной танцевальной вечеринке и не имею возможности их знать.
Такая же ситуация была и с Анной. Независимо от того, сколько времени он всегда оставался рядом с Мариетт, будучи сотрудником, информация, которую он мог знать, была ограничена, если Мариетта не говорила что-то напрямую.
Мы ломали голову и ограничивали круг только теми, кого знали и о которых ходили слухи.
Это было тогда.
— Мари, ты здесь?
Наряду со звуком открывающейся двери гостиной послышался тихий голос. Осторожным посетителем был никто иной, как Ноэль. Когда наши взгляды встретились, он очень смутился и сделал шаг назад.
"извини. Мы здесь часто разговариваем... … «Я думал, что это Мари, потому что слышал, как она говорила».
"ты в порядке. «Мариетта не засыпает до рассвета, так что, вероятно, она еще спит».
Ноэль кивнул со слегка напряженным лицом. Когда он поклонился и попытался уйти, его взгляд на мгновение остановился на внешней стороне конверта, который я держал в руках. Ноэль, который неподвижно стоял и что-то размышлял, крепко закрыл глаза и вошел внутрь.
— Эм, ты не против, если я задам тебе грубый вопрос?
Глядя на его лицо, которое, казалось, немного побледнело, я кивнул. Судя по тому, что я видел о нем даже в течение короткого периода времени, он был человеком, который никогда не сказал бы что-то по-настоящему грубое.
«Это случайно не любовное письмо от дамы?»
Упомянутая здесь дама, похоже, имела в виду меня.
"нет. — Оно пришло от Мариетты.
Лицо Ноэля побледнело после моего ответа. Затем он протянул руку, спрашивая, можно ли взглянуть на нее на минутку. Я протянул конверт, чувствуя, что небо рухнет в любой момент, если я откажусь.
«Этот человек выглядит молодо, но ему тридцать восемь лет. «Я помню, что раньше у меня было две жены и сын лет десяти».
«… … ».
«… … ».
В этот момент наши с Анной взгляды пересеклись, как будто мы думали об одном и том же.
— Ноэль, помоги нам.
***
Ноэль поднес ко рту холодную чашку чая с загипнотизированным выражением лица. Взгляд был сосредоточен на руках Анны, которая разрезала бумагу на мелкие кусочки острыми ножницами. Конечно, мой взгляд был таким же.
Пока никто не говорил, звук ножниц и жужжание Анны наполнили гостиную.
«Это действительно нормально?»
Была причина, по которой Ноэль говорил обеспокоенным тоном. Поскольку писем было так много, я не должен был предполагать, что какие-то еще останутся.
Ноэль знал, как по волшебству, всех персонажей и их семьи. Конечно, я не ничего не знал об этих семьях, но он знал более мрачные подробности еще ближе.
Даже такие вещи, как какая конкуренция за преемника у этой семьи и в какой неправильный бизнес ввязалась эта семья. Это был момент, когда мне снова стало любопытно, как осуществлялось обучение преемника Артуа.
Проблема заключалась не в полученном им образовании, а в том, что, отфильтровывая их таким образом одного за другим, персонажей действительно не оставалось. Ни одного человека.
И все-таки не лучше ли остаться в Валуа и прожить всю оставшуюся жизнь в одиночестве, чем жениться и оставить место для связи с кем-то, кому будет лучше?
— Ноэль, тебе не о чем беспокоиться. Большое спасибо."
Что ж, на самом деле графиню догнали люди из письма, которое Мариетта сожгла, а не они. Если бы возникла проблема, то это был бы только ее гнев на мой догматизм.
Я на мгновение остановил свой спокойный поток мыслей.
С каких пор ты стал так мало о ней думать? Было удивительно, что человек, которому мне приходилось уделять больше всего внимания, стал невероятно маленьким существом внутри меня. Если бы эта ситуация не возникла, это было настолько естественно, что я бы даже не заметил ее снова.
«Я лучше этих людей… … ».
Послышался тихий шепот. Я удивленно поднял голову, и жужжание Анны тоже прекратилось.
"мой Бог."
Ноэль, который, должно быть, только что думал о чем-то, что вылетело из его рта, выплюнул что-то шокирующее, удивился больше нас, его глаза расширились, как у кролика, и он прикрыл свою красную шею ладонью.
Я снова посмотрел в глаза Анне.
То, что он сказал, было правдой, и в то же время это была мысль, которую можно было высказать, и в то же время это было то, что некоторые люди могли случайно сказать в шутку.
Однако люди, которые шутят, не краснеют так ярко. Там есть хотя бы немного этого. Возможно, слабая искренность, которая была подавлена.
— Тебе нравится Мариетта?
Ноэль не смог ответить. Это тоже был ответ.
В отличие от Анны, чьи глаза сверкали, мне было трудно принять эту ситуацию. Что ж, если вы так хорошо ладите, ваше сердце вырастет. Было бы хорошо, если бы проблема разрешилась так просто, но разве не было такой ситуации, с которой столкнулась Мариетт?
Хоть мы с Асилом и не объяснили ему это должным образом, он не мог знать, видел ли он суматоху в тот день, когда открылась правда.
Что нынешняя Мариетта — не настоящая Мариетта. Более того, судя по тому, что они недавно сблизились, Ноэля привлекала вовсе не Мариетт.
Это весенний цвет в форме Мариетты.
— Он когда-нибудь рассказывал тебе о своей ситуации?
«Нет, я вообще ничего не говорил. «Мария осторожна в важных вещах».
«Мария», о которой он говорил, казалось, была явно отделена от Мариетты. Возможно, он разделял эти два понятия более четко и решительно, чем я.
На самом деле, как сказал граф, герцог Артуа ни в коем случае не был подходящей парой для Мариетты. Скорее, можно сказать, что он был хорошим противником равного роста. Серьезно, если Ноэль был готов сделать это и герцог согласился, не было причин его останавливать. Графиня, вероятно, тоже была бы очень рада.
Но что, если Мариетта вернется?
Я задавался вопросом, действительно ли мальчик передо мной думал об этом так далеко. Я также беспокоился, что, поскольку он был влюблен в Бомбит, он мог помешать Мариетте вернуться.
«Она когда-нибудь уйдет».
"Как и ожидалось... … ».
Мое сердце сжимается при виде моей беспомощной матери. Энн смотрела на нас широко открытыми глазами, пока мы вели непонятный разговор.
Это не я желаю, чтобы уходил весенний свет.
Я определенно хочу вернуть Мариетт, но... … Это была отдельная тема. Если бы я не встретил эту девушку, мой день мог бы сложиться совсем по-другому. Имея железную стену вокруг моего сердца, я, возможно, не мог относиться к другим здоровым образом и просто находился под влиянием ситуации.
Это было возможно, потому что я думал, что ее действия были настоящими действиями Мариетты, но стена, которую нужно было снести, чтобы правильно двигаться вперед, теперь представляла собой лишь рухнувшие останки.
Даже если оно было окутано слоем лжи, это было своего рода спасением. Так что я никогда не смогу ненавидеть этого ребенка. Единственные чувства, которые я мог испытывать к Бомбиту, — это благодарность и привязанность.
— Ты не боишься?
Вы отдаете свое сердце, и другой человек уходит.
Я хотел спросить. Можно ли отдать свое сердце тому, кого ты точно знаешь, что не сможешь быть с ним вечно?
Вы уверены, что не пожалеете об этом?
Мальчик, который думал, что будет напуган, решительно улыбнулся. Это был явно блеф, но в этот момент мальчик казался более зрелым, чем я.
«Мне страшно, но если Мари захочет уйти, я хочу, чтобы это произошло».
Тогда, думаю, я не смогу жениться на Мариетте. Мальчик рассказал неподходящую шутку и разгладил бумажки кончиками пальцев. Я подумал, потому что это сильно отличалось от того дня, когда я впервые встретил его.
Возможно, так же, как он сломал мою стену, он помог этому мальчику стать на шаг ближе к тому, чтобы стать взрослым.
***
Стена рядом с дверью гостиной.
Север и Хлодвиг, откинувшись назад и скрестив руки, практиковали несвоевременную молчаливую молитву. Холодная стена уже нагрелась до температуры тела.
— Ничего, если я не войду?
Когда Кловис спросил, Север слегка нахмурился и кивнул.
«Я не собираюсь заставлять вас менять свои приоритеты».
Кловис растерялся, как реагировать на эти, казалось бы, беззаботные слова.
Кто же этот человек, который преследовал Аннет с утра? Это был позор, потому что оба противника были женщинами, которые не могли прочитать знаки тренированного фехтовальщика, который планировал их убить.Это было идеальное зрелище, которое можно было неправильно понять. Мое сердце сильно колотилось, когда издалека появился Ноэль, и я поспешно спряталась.
"Да что угодно. «Ваше Величество, все, что вы сказали, верно».
К непочтительному тону претензий не было. Вместо этого последовал глубокий вздох.
Обстоятельства, заставившие их зря тратить время, были следующими.
Рано утром пришло послание от императора. К сожалению, чтобы выполнить свои обязанности в столице, я не смог приехать на церемонию помолвки, поэтому вместо этого пара попросила меня посетить императорский дворец. Как император и старший брат, я хочу дать ему свое благословение. Север знал, что эти слова были не такими, какими они были написаны, а скорее предлогом для того, чтобы позвать их обратно в столицу.
Поскольку это был приказ, от которого я не мог отказаться, я подумал, что мне следует сначала обсудить с Аннет, как действовать в столице, и пошел к ней. Затем я обнаружил, что она направляется в гостиную с молодой горничной, держащей в руках стопку бумаг.
Обычно много приглашений рассылалось дворянской дочери, только что дебютировавшей. Это было место, где люди могли строить отношения, не посещая впервые территорию друг друга. Был некоторый вопрос, действительно ли Аннет разговаривала со многими людьми в тот день, но, поскольку хозяйка отсутствовала, ей было разумно взять на себя уборку.
Я занимаюсь приглашениями, это не та ситуация, когда я могу с комфортом участвовать в чаепитии или званом ужине прямо сейчас, поэтому я думала, что это скоро закончится, поэтому ждала, а времени прошло столько.
В конце концов, это была работа Мариетты.
«Больше всего я ценю своего младшего брата, но не могу отнять время, которое трачу на работу младшего брата».
Хлодвиг посмотрел на своего хозяина с усталым лицом.
Это верно. Это правда... … Может ли быть так, что разрезание на куски любовного письма, полученного моим младшим братом, может быть важнее, чем хаос, который развернется над троном в столице?
«Теперь, когда я думаю об этом, это странно».
"что?"
«Мисс Мариетт».
"кофе со льдом."
Север издал звук, похожий на вздох, и ответил так, будто понял. Выражение лица Кловиса прояснилось. Мне было интересно, уловил ли он подсказку, подобную моей.
— Думаю, это не так уж и ново?
К сожалению, это было не так.
"Это не то, что я имел ввиду. — Хотя ты уникальный человек.
Север посмотрел прямо, словно просил его говорить, и Кловис ответил.
— Ты мне на днях говорил, что хочешь повидаться с семьей, но я не думаю, что ты чувствуешь отсутствие графини, приезжая в имение. «Напротив, судя по моим разговорам с другими, похоже, что у нас плохие отношения».
«Возможно, вы этого не знаете, но не все семьи всегда ладят».
Кловис наморщил нос и рассмеялся.
«Ваше Высочество, вы тоже это сказали. «Похоже, что леди Мариетта изменилась по сравнению с прошлым».
«Кловис».
"Да ваше высочество."
— Имеет ли это значение сейчас?
Это не так. Кловис говорил слегка испуганным голосом.
Половина из этого была серьезной, половина — шуткой. Потому что я прекрасно знаю, что если я не буду думать о своем размере и буду вести себя как собака, попавшая под дождь, настроение моего хозяина улучшится.
Хотя было очевидно, о чем он думает, Север не стал его ругать.
«Я понимаю, почему тебя это волнует».
Темно-фиолетовые глаза сверкнули, как будто они смотрели через дверь. Хлодвиг затаил дыхание и ждал, что скажет его хозяин.
«Это странное чувство. Это как увидеть каплю чернил, случайно пролитую на белую бумагу... … ».
«Эй, а ты умел совершать ошибки?»
— Если не хочешь слушать, можешь остановиться здесь.
Кловис сдержал смех и сложил руки в извиняющемся жесте.
«Когда я с этой сестрой, время от времени возникают необъяснимые эмоции. «Когда я смотрю на 17-летнюю девочку, я злюсь без всякой причины и чувствую растерянность, как будто столкнулась с давними плохими отношениями, хотя до недавнего времени ни разу не видела ее лица. »
Кловис открыл рот от глубоких эмоций, пронизывающих его спокойные слова. Несмотря на то, что все это было негативным, это было удивительно.
Хозяин с детства привык убивать свое сердце, чтобы выжить. Как бы я ни любила кого-то страстно, я и не ненавидела никого страстно.
Речь шла не только о чувствах между мужчиной и женщиной.
— Ты тоже это почувствовал?
Я не мог сказать «нет» этому отчаянному голосу. Кловис никогда не чувствовал ничего подобного, но кивнул. Север холодно посмотрел на него, как будто почувствовав ложь, затем отвернулся от стены и постучал в дверь гостиной.
"Заходи."
Пришёл чёткий ответ.
***
— Мне нужно встретиться с Асил.
Выслушав слова Великого Герцога и придя к собственному выводу, он, казалось, был озадачен моими словами. Хлодвиг, который был с ним, был таким же.
«Император спрятал цесаревича. Поскольку Императрица не знает его местонахождения, единственное, что она знает, вероятно, это ключ, которым можно воспользоваться.
«Почему это так?»
«Это всего лишь мое предположение… … ».
Собираясь добавить объяснение, я внезапно перевел взгляд на Ноэля, который слушал историю вместе со мной. Он сглотнул слюну и осторожно открыл рот.
«Император через Асила наложил на Его Величество Ренье несколько проклятий и заклинаний. Среди них есть магия, отслеживающая местоположение, так что, если ты настоящий творец магии, Асил, ты сможешь ее найти.
Вещи, которые когда-то были всего лишь предположениями, начали обретать в моем сознании ясную форму.
Как и ожидалось, всё было именно так.
В отличие от меня, спокойного и понимающего, эрцгерцог вдруг стиснул зубы и тихо рассердился.
«Ноэль, я не доверяю этому волшебнику. Конечно, ты тоже не веришь».
Он подавил свои эмоции и заявил тихим голосом, как будто не собирался пугать мальчика. Ноэль посмотрел вниз и закусил губу. Это была неприглядная композиция, как будто взрослый допрашивал невинного ребенка.
Но то, что он сказал, было правдой.
Ноэль, который долгое время был конечностью императора, и Асил, который применил запрещенную магию по просьбе императора. Даже если бы это был я, мне было бы трудно в это поверить.
Ноэль, который, казалось, облизывал губы и размышлял, говорить что-то или нет, наконец закрыл рот. Глядя на его мрачное выражение лица, казалось, что мальчик уже израсходовал всю свою смелость на сегодня.
— Тогда позвольте мне узнать подробности. Ты не будешь мне врать. «Если бы я сказал, что Ваше Величество даже мне не доверяет, это была бы другая история».
Великий князь, потеряв дар речи, смотрит на меня. Он долго не отвечал. Я решил предположить, что он просто не нашел слов, чтобы это отрицать.
В любом случае, такова ситуация. На этот раз я действительно чувствовал, что мне нужно хорошо о себе позаботиться, когда я поехал в столицу. Если у него будет время, император может попытаться спрятать меня в месте, известном только ему, например, в Рене.
Интересно, могли ли мы с Ноэлем подумать об императоре? Должно быть, он хотя бы подумал, что я смогу найти Рена через Асила. Я не знаю, по какой прихоти Император сохраняет ему жизнь, но если он решит, что он действительно представляет угрозу, то он убьет его без колебаний.
Так какое же последнее средство можно было бы применить к этой стороне, которая уже отвернулась от императора?
Если Рена не удастся спасти, эрцгерцогу придется стать новым союзником вместо него, даже если он этого не захочет. Если это произойдет, Валуа, который может надеть крылья на спину эрцгерцога, станет слишком большой угрозой для Императора.
Это новое, но мы ужасно запутались. Было бы здорово, если бы Император оказался настолько глуп, чтобы поверить всему, что я говорю, с намерением обмануть его.
Ну, ветер был слишком сильный. Если бы ты был таким глупым, как бы ты мог там сидеть?
"Это трудно."
Как я могу оказаться в центре таких запутанных отношений, хотя мне этого никогда не хотелось? Я как будто тихо сидел сзади и в одиночестве смотрел спектакль, и кто-то с силой потянул меня за запястье и отвел в самый центр сцены.
Это потому, что я главный герой «книги», о которой говорил Бомбит?
Возможно, этого и не произойдет, но я решил, что если я когда-нибудь стану писателем, то никогда не напишу такой рассказ. Я подумал, что если бы на моем месте оказалась кто-то с такой жаждой власти, как Кэтрин, она бы наслаждалась этой ситуацией более страстно.
«Дела не так уж и плохи! Если мы объединим усилия с Артуа, количество семей, которые мы сможем привлечь среди центральной знати, значительно увеличится. Если мы сможем безопасно вывести наследного принца, Сынги уже в наших руках. «Я слышал, что Архимаг тоже на стороне молодой леди?»
Кловис говорил слишком ярким голосом, как будто пытался поднять настроение. Он выглядел настолько отчаявшимся, что мне показалось, что у него в конвульсиях, поэтому я не мог ответить, что знаю так много.
К сожалению, эрцгерцог не заботился о нем так сильно, как я.
«Как мы можем свергнуть нынешнего короля, не имея короля, которого можно выдвинуть? Сказать самое важное так, будто в этом нет ничего страшного, ситуация не улучшится, Кловис. — С каких это пор ты стал таким глупым?
Конец его слов был суровым. Я вздохнула и осторожно схватила его за руку. Достаточно, чтобы привлечь ваше внимание.
«величество».
Я посмотрел ему прямо в глаза, на мгновение намеренно промолчал, а затем медленно огляделся вокруг. Его взгляд, естественно, пересекся с моим. Мимо Кловиса к Ноэлю и Анне. Посмотрев на каждого, я снова посмотрел на него.
Мои намерения были бы полностью переданы, если бы не серьезная прокрастинация. Пожалуйста, обратите внимание на усилия Кловиса, направленные на то, чтобы не создать слишком серьезную атмосферу перед детьми.
К счастью, он не был резким и принял мое намерение. В ответ он закрыл глаза и охладился.
… … Мне нужно что-то придумать с этим парнем.
Дорога впереди оказалась сложнее, чем я думал.
Мысль, которая все время крутилась в моей голове: «Было бы хорошо, если бы Екатерина была прямым членом королевской семьи», — я решила не произносить вслух.
Потому что у меня не было настроения говорить чепуху.
***
— Поднимитесь, вы двое.
Судя по чрезмерно осторожному отношению ко мне графа в последнее время, предположение, что он непременно намерен на этот раз сопровождать меня в столицу, легко рассеялось. Я решил сотрудничать с Мариетт. С какой стати? Нерешительно кивнув головой, граф добавил монотонное объяснение.
«Я обсуждал это с архимагом».
Благодаря этому объяснению слова графа возвращают утраченное доверие. Конечно, местом, куда было направлено доверие, был Асил, а не он.
У портальных ворот создавалась настоящая сцена, где одна за другой проезжали каретные процессии Валуа, Лотарингии и Артуа. Пока я был в вагоне, я не мог понять, что это за зрелище, но жители территории даже на мгновение оставили свою работу и подбежали посмотреть.
На этот раз Бомбит не стал настаивать на том, чтобы взять Анну в карету. Судя по тому, как он время от времени тупо смотрел вдаль, казалось, что ему не хватает присутствия духа, чтобы заботиться о других людях.
Горничная не может войти в карету без милости своего хозяина. Хотя я думал, что Энн очень дружелюбна, я не удосужился ничего сказать, потому что не хотел давать привилегии только одному из сотрудников. В обмен на это неловкое молчание я получил среду, в которой мог поговорить со своим ребенком наедине.
– Как только доберешься до столицы.
"да, да?"
Спринглайт, озабоченный за окном, ответил удивлением. Я продолжил, не скрывая легкой улыбки.
«Как насчет того, чтобы пойти к семье, с которой вы подружились в прошлый раз? С Ноэлем. Где оно было? С графом Авеном... … ».
У Bombit не было причин рисковать и оставаться со мной. Если догадка ребенка верна, то то, что произойдет в столице, не будет иметь никакого отношения к возвращению Мариетты. Но я не смог закончить предложение. Это произошло потому, что ребенок передо мной плакал.
— Ты уверен, что мне некомфортно?
«Нет, это не то. "Почему вы так думаете?"
— Ты продолжал избегать меня.
Из того, что я наблюдал до сих пор, я знаю, что если я скажу: «Я сделал это, потому что хотел побыть наедине с Вашим Высочеством», ребенок расстроится и пойдет дальше. Но действительно ли желательно небрежно возлагать надежды в этом направлении? Меня смутили условия «концовки», которую угадал ребенок.
В этом случае все, что я мог предложить, это честные слова.
«Я сделал это, потому что не знал, как с тобой обращаться. Это не неудобно. Просто я не могу относиться к ней как к Мариетте. Однако было трудно относиться к нему как к чужому».
Бомбит закрыла рот, на мгновение задумалась, а затем заговорила.
«Тогда почему ты не считаешь меня своим младшим братом и не относишься ко мне так же? Я того же возраста, что и Мариетт. Когда был день рождения Мариетты? Июль, июль… … ».
«Это 27-е число».
«Ух ты, я выиграл. «Для меня это восьмой».
Является ли это проблемой, где нужно сделать больше, чем просто победить? Хотя я не совсем мог этого понять, Бомбит, казалось, была вне себя от радости, потому что ее день рождения был раньше, чем у Мариетты. Она возбужденно хвасталась, говоря, что она ее старшая сестра, и лишь через некоторое время вернулась к исходной теме.
«В любом случае, вот и все. Я был бы очень рад, если бы ты думал обо мне как о своем младшем брате, но если это сложно, то можно думать обо мне как о соседском друге. О, я думаю, ты никого не знаешь. «Тогда как насчет того, чтобы относиться ко мне так же, как я относился к Анне?»
Он кивнул, сказав, что подумает об этом, и только тогда показал свое истинное лицо. Мой разум, который был унесен прочь, тоже нашел свое место.
«Все в порядке, если ты знаешь, что я не чувствую себя некомфортно. Хм, и я надеюсь, что тебе понравится здесь. «Я не хочу, чтобы ты испытал какие-либо трудности или что-то в этом роде, и я не хочу, чтобы время, проведенное здесь, осталось для тебя плохим воспоминанием».
Все было искренне. Отпечаток руки, спрятанный под шелковыми перчатками, тронул мое сердце. Хотя это было тело Мариетты, Бомбит испытал именно это. После того, как я успокоил свое испуганное сердце и подумал об этом, я почувствовал, что это действительно несправедливо.
Это было отдельно от того факта, что я глубоко заботился о своей младшей сестре Мариетте. Это произошло не потому, что она хотела стать Мариетт, так почему же Бомбит должна терпеть то, что происходит из-за окружающей среды, данной Мариетт?
Ярко-зеленые глаза смотрели на меня. Ребенок говорил очень осторожно.
«Сестра, тебя беспокоит что-то странное, не так ли?»
Не потому ли они читают меня как персонажа, что так легко читают мои внутренние мысли, как если бы они смотрели мне в ладонь? Я не смог скрыть своего смущения и рассмеялся.
«Я полностью наслаждаюсь этим миром. Я думаю о своей семье и друзьях, но кто еще испытал бы нечто подобное? «В мире, в котором я живу, такие платья даже не носят ежедневно».
Бомбит обеими руками держала большую ленту, висевшую над ее грудью, и смело говорила. Затем он добавил:
«Я говорю это просто потому, что тебя, кажется, это волнует. Что это было? Лаваль? Даже название отстой. В любом случае, этого произошло не потому, что я была Мариеттой. «Этот ублюдок просто дурак!»
Я вздохнул.
Да, все, что вы сказали, верно. Но как мог благородный ребенок использовать такие резкие слова? Мне было трудно преодолеть шок, но в то же время это было воодушевляюще. Это было странное чувство.
«Оливье Лаваль. «Оливье — это имя».
"Да неужели? Это отстой. — Это Оливия?
В конце концов я рассмеялся. Вам бы это не понравилось, какое бы имя ни было. Это потому, что вы ненавидите другого человека. Как будто мои мысли были очевидны, Бомбит покраснел.
«Ну, такие люди есть везде. Человек, который ошибочно думает, что он один, и действует так, как ему заблагорассудится, благодаря всего лишь одному маленькому поступку. Кроме того, если есть стремление к власти или славе, это самое худшее».
"хорошо?"
Я вдруг подумал о Кэтрин и нечаянно сказал что-то не то.
«Жажда власти казалась крутой».
Глаза Бомбит расширились от слов, сказанных ей самой, и она покачала головой.
«Хорошо иметь амбиции. Не лучшая идея привносить это в отношения! «Есть разница между любовью к тому, у кого много денег, и любовью к тому, у кого много денег, верно?»
Я смутно понимал, о чем идет речь, но, как ни странно, у меня было такое ощущение, будто я вхожу в лабиринт. Когда я моргнул глазами с двусмысленной улыбкой, весенний свет вздохнул.
— Как и ожидалось, ты мало что знаешь о мужчинах.
«Удивительно, что я так хорошо тебя знаю… … ».
Ребенок пожал плечами от бессмысленных слов. Кажется, он говорит очевидное.
«В любом случае, я не хочу испытывать боль или лишения, поэтому буду помогать сестре столько, сколько захочу и так, как захочу. Пожалуйста, не выгоняй меня, ничего не зная. "Хорошо?"
Бомбит ярко сказал, что как читателю ему было любопытно, что произойдет в будущем, и он был готов вытерпеть определенные трудности, чтобы увидеть это прямо рядом с собой. Меня, как человека, любящего книги, эти слова странным образом убедили.
Он также сказал, что хотя больше ничего и не знает, но уверенно делает вид, что ничего не знает, и даже просил его сделать это, если наступит момент, когда ему понадобится эта роль. При этом было бы странно даже сказать им, чтобы им было удобно оставаться в безопасном месте, пока работа не будет окончена. Я не мог не кивнуть.
Бомбит, казалось, была очень рада исполнить свою волю.
Это было удачей. Хорошо, пока вам это нравится, это нормально. Моя работа — следить за тем, чтобы я не заходил слишком глубоко.
Пока дела в столице улаживались, эрцгерцог решил остаться в своем таунхаусе в Валуа. Лореновские особняки не такие крепкие, как особняки в поместье, а большинство обитателей — мужчины, поэтому от атмосферы рыцарских покоев избавиться сложно.
В таком случае лучше было бы и по удобству, и по безопасности иметь как можно больше солдат, сколько мог иметь граф, и иметь большой особняк в центре столицы, пусть и старый, с точки зрения и того, и другого. удобство и безопасность.
Глядя на эрцгерцога, который прибыл раньше и держал меня за руку, когда я выходил из кареты, Бомбит сказал с несколько зловещим выражением лица.
«Если бы я сказал, что остановился со своим женихом в особняке без родителей, разве это не вызвало бы большой слух?»
Хлодвиг, стоявший позади, расхохотался, а эрцгерцог нахмурился и вздохнул. Я опустил глаза и откашлялся, стараясь не дать заметить своего волнения.
«Но это будет выглядеть правдоподобно».
«Потому что они любовники в расцвете сил».
Эрцгерцог небрежно уловил конец моего предложения и превратил его в нечто странное. Молодые служанки в таунхаусе были счастливы и перешептывались между собой.
— А что, если я скажу что-нибудь подобное?
Я прошептал достаточно тихо, чтобы услышал только он, и эрцгерцог ответил естественно.
«Разве ты не должен показать своему младшему брату вот так?»
— Это правда, но это слишком.
«Я говорю это, потому что не знаю, действительно ли это чрезмерно. «Если вы активно участвуете в бале, вы не сможете этого сказать».
Я потерял дар речи. Единственные балы, на которых я когда-либо присутствовал, были балами небольшого размера, больше похожими на званые обеды в Валуа, куда приглашались только знатные семьи, и императорский бал для дебютанток.
Даже если на балу, проходившем в Валуа, присутствовала высокопоставленная дворянская семья с мальчиком того же возраста или даже чуть крупнее ростом, я не мог участвовать. Это произошло потому, что графиня основательно заблокировала его.
Естественно, я не знаю, что обычно происходит на собраниях благородных детей моего возраста. Что ж, если бы вам было действительно любопытно, вы бы просмотрели популярные романы. Также наблюдалось отсутствие интереса.
В конце концов я выбрал робкую месть.
— Думаю, ваше высочество уже привыкли так говорить.
Это можно было сказать потому, что никаких скандалов, связанных с его отношениями с женщинами, кроме связи с Екатериной, у него не было. Несмотря на то, что их отношения настолько сухие, ходят слухи, что он не встречается с женщинами, потому что предан ей.
Он посмотрел на меня глубоким взглядом, затем слегка приподнял уголки рта.
— Я знаю это больше, чем ты.
Должен ли я просто войти сейчас?
Тихо сказав, он пошел на полшага вперед, как будто был хозяином особняка, и не отпускал мою руку, пока мы не вошли в особняк. Весь разговор тихим голосом, должно быть, напоминал разговор влюбленных.
«Может ли человек без партнера жить в печали? Верно, мисс Мариетт? — Хотите, чтобы я вас проводил?
«О боже, это честь, барон!»
Я услышал позади себя голоса Кловиса и Бомбита, театрально и преувеличенно разговаривавших. Это были два человека, которые ладили как брат и сестра.
***
«Зачем ты прикрепляешь что-то подобное к моей волшебной башне?»
Асил стоял под углом, загораживая вход с выражением недовольства на лице. Я оглянулся назад с тревожным сердцем.
Эрцгерцог, казалось, привык к своему пренебрежению, но, судя по его предыдущей встрече, я подумал, что может возникнуть риск, что Хлодвиг вытащит свой меч.
К счастью, он отвернулся и подавил гнев. Это противостояние не должно продолжаться. Оно должно быть завершено в течение того времени, которое позволяет терпение Хлодвига. Я подошел к нему на шаг и заговорил тихо, как будто обнимал ребенка.
— Нам нужно поговорить о чем-то важном.
— Достаточно просто иметь тебя.
Сложность возрастает с четким ответом. Пока я искал слова, чтобы убедить, Бомбит, стоявшая рядом со мной со скрещенными руками, внезапно закричала.
«Что я буду делать, когда останусь наедине со своей сестрой?»
На мгновение воцарилось молчание. Асил, застывший с открытым ртом, нервно встряхнул волосами, открыл половину закрытой двери и отступил от входа. Бомбит посмотрел на меня глазами, просящими похвалы.
Я прошептал тихо, как будто одержимый.
"хорошая работа."
"Да? О, как и ожидалось, я не могу открыть рот, потому что там эрцгерцог и Хлодвиг.
Глядя на улыбающегося, как плохой мальчик, ребенка, я прочитал, какие расчеты производились в тот момент в детской голове. Я понимаю Думаю, я не могу сейчас ругать тебя за то, что ты не моя настоящая сестра.
Асиль не сделала внутреннюю часть волшебной башни такой яркой, как когда я там был, а пошла вперед в темноте.
Интересно, не прыгнет ли вдруг химера, как в прошлый раз? Чувствуя тревогу, я придал силы своей правой руке, которую отдал Бомбиту. Даже если двое мужчин, преследующих меня, бросятся на тебя, я смогу их зарубить.
Вскоре Асил привела нас в помещение с огромным круглым столом и пятью стульями. Стульев было пять, но чашки стояли только на трёх. Он первым сел на одно из трех мест и посмотрел на нас кислым взглядом, как бы велев нам тоже сесть.
Подумав немного, я сел туда, где не стояла чашка. Прежде чем моя талия коснулась спинки сиденья, я услышал вздох Асил.
— Почему ты здесь сидишь?
Его кипящий взгляд полностью вспыхнул в тот момент, когда эрцгерцог сел слева от меня и подтолкнул ко мне стоящую перед ним чашку. Это трудно понять, но, похоже, это была не та картина, которую он хотел.
Я выдал неубедительное оправдание.
«Потому что это хорошее место, чтобы поговорить с Асилом лицом к лицу».
Это не было ошибкой.
Асил покачал головой и в конце концов создал две новые чашки. Запах чая, медленно поднимавшийся с пола, был освежающим. Асил насыпал в чашку сахар, размешал и открыл рот.
«Как много вы хотите знать и что вы хотите узнать в первую очередь? «Я понимаю, что Рен — наследный принц».
В его бессвязных словах был легкий намек на нервозность. Я легко мог догадаться, почему. Может быть, он не хочет, чтобы перед ним так ясно раскрылись давние ошибки, которые он совершил. Если бы это не имело большого значения, я бы притворился, что не знаю, но сейчас был момент, когда молчание не могло быть добродетелью.
«Думаю, мне нужно точно знать, какую магию Асил наложила на Рена».
На мой вопрос он опустил глаза и уснул.
«Я, то есть».
Было очевидно, какое беспокойство содержалось во внезапных словах. Вероятно, вы хотите убедительно объяснить, почему вы приняли предложение императора.
"Ты знаешь."
Жалкий взгляд обратился ко мне.
«Тебе не нужно пытаться объяснить, как ты здесь оказался. Вероятно, у вас были свои обстоятельства и мысли. «Об этом вы можете поговорить после того, как все будет решено, поэтому просто отвечайте прямо на вопрос».
Надеюсь, это не прозвучит слишком холодно. Частично это было сделано для того, чтобы разговор, который должен был обмениваться информацией, не замедлялся, но моей первой заботой была его гордость.
Конечно, я не люблю показывать свои интимные места перед собой. Было бы стыдно раскрыть это перед людьми, с которыми я никогда не мог сказать, что у меня хорошие отношения.Асиль чуть более спокойным голосом объяснила, приняла ли она мое намерение или смирилась с ним.
«Прежде всего, это заклинание проклятия, которое медленно распространяет яд по всему телу и заставляет человека медленно умирать. Заклинание слежения, позволяющее узнать, что он видел, слышал и говорил, независимо от того, где он был и что делал. И заклинание промывания мозгов, которое затуманивает разум и заставляет его следовать всему, что вы говорите. «Эти три вещи можно назвать центральными».
Это был больший диапазон, чем ожидалось.
— Разве магию нельзя снять прямо сейчас?
Мне было так жаль Рена, что я подавил беспокойство и спросил. Асил покачал головой с мрачным лицом.
— Кэтрин тоже спрашивала, но это не такое уж простое волшебство.
Асил вынула из рук маленькую бусинку. Чистый цвет с легким оттенком неба был настолько красив, что его можно было использовать в качестве украшения. Он аккуратно положил его на стол.
«Император знал о моей эксцентричной личности, потому что слышал об этом от волшебников. Поэтому я попросил устройство безопасности при использовании магии. «Так что я не смогу легко отменить его, даже если передумаю».
В конце концов, он не был глупым человеком. Я взглянул на лицо мужчины, сидящего рядом со мной. Великий князь слушал его слова с холодным лицом.
«У императора тоже есть бусина, которая выглядит именно так. Чтобы развеять заклинание, вам понадобятся две сферы и Рен. «Если вы попытаетесь выпустить его, не выполнив условий, тело Рена может сгореть».
«Только император знает местонахождение Рена, и существует высокая вероятность того, что бусину несет сам император».
"да."
Бомбит, тихо слушавший, стукнул обоими кулаками по круглому столу. Хлодвиг внезапно поймал мрамор, который собирался откатиться от удара. Это было захватывающее зрелище.
В любом случае, Бомбит фыркнул и закричал.
«Почему ситуация такая сложная!»
Даже не говоря ни слова, все в комнате, казалось, сочувствовали словам ребенка. Кловис даже кивнул.
«Как насчет того, чтобы похитить императора, держать его вверх ногами и создать проблемы?»
Асил, не в силах принять столь радикальное предложение, вскочила.
«Скажи что-нибудь разумное!»
"смотреть. Сколько людей в этом вопросе на нашей стороне? Императрица, Ноэль, эти трое мужчин, граф... … С папой. в любом случае! «Здесь так много людей, но ты не можешь похитить ни одного императора?»
Он был похож на ребенка и рассмеялся, несмотря на серьезную атмосферу. Горячий взгляд остановился на моем затылке, когда я опустила голову и захихикала.
«То, как ты улыбаешься в этой ситуации, тоже потрясающе».
При спокойном, безобидном голосе эрцгерцога смех неудержимо усилился. Звук, который я едва подавлял, прозвучал тихим шепотом. Лишь через некоторое время я смог успокоиться и снова поднять голову.
«Эм, да. Так ты говоришь, что можешь управлять магией с помощью этой бусины? «Он не всегда выглядел с промытыми мозгами».
"хорошо. «Можно применить «промывание мозгов», а затем удалить его, а можно усилить проклятие».
«Даже если мы первыми уничтожим Рена, его могут убить сразу же, если он заметит».
«Как и ожидалось, ты единственная, с кем я могу общаться, Аннет».
После того, как я перестал смеяться, ситуация показалась немного более прозрачной. Единственное, что было ясно, это то, что трудно было понять, с чего начать. Пока поток прервался и Асил и Кловис ругались за мрамор, Бомбит снова открыла рот, словно что-то вспоминая.
«Император не доверяет Ноэлю? Как насчет того, чтобы попросить Ноэля украсть его? Ноэль на стороне Императрицы. «Императрица на нашей стороне».
Было сомнительно, возможно ли такое поведение, учитывая его пассивную личность, но, учитывая только содержание, это было разумное мнение. Однако эрцгерцог, наблюдавший за тем, как я качаю головой, похоже, так не думал.
"не могу."
"почему! Ты игнорируешь Ноэля, потому что он молод? «Мы всего на пять лет старше!»
Эрцгерцог покачал головой с выражением, что устал иметь с ними дело.
«Быть ​​молодым – не проблема. С более раннего возраста... … Нет, это не то, что сейчас важно».
"конечно?"
«Причина, по которой император держит Ноэля рядом с собой, не в том, что он ему доверяет. «Это из-за ее нерешительности и неспособности лгать».
Взгляды Бомбита и мои пересеклись. Казалось, их озадаченные чувства были взаимными. Эрцгерцог заметил, что мы не совсем поняли, и добавил пояснение.
«Посмотрите, какой у нее статус. Независимо от того, насколько сейчас ухудшилось состояние его семьи, он является преемником исторического герцогского рода. К тому же он младший брат императрицы. «Если человек в таком положении — слабонервный человек, который даже не может правильно сказать «нет», оставите ли вы людей вокруг него в покое?»
Слушая его, я внезапно вспомнил Ноэля, который недавно изучал грязные стороны семьи Бёльёль. В то время я считал, что Артуа получил хорошее образование. хорошо. Я понимаю.
То, что он сказал дальше, ничем не отличалось от того, что ожидалось.
«Ноэль часто присутствует, когда его приглашают на должность, от которой не было бы проблем отказаться, будь он на его месте. «Невозможно гарантировать, что все эти места будут чистыми».
«Думаю, это был не просто слух о том, что тебя таскает группа плохих людей».
Эрцгерцог кивнул.
«Среди них есть места, куда император приказал нам пойти. Ноэль что-то вроде информатора. Я честно отвечу на все вопросы императора. Кэтрин явно это знает, поэтому не говорит вещей, которые на самом деле не следует раскрывать перед Ноэлем. С раннего возраста."
Слова эрцгерцога, который, должно быть, уже давно не общался с Артуа, не все могут быть применимы к настоящему. Ноэль теперь был немного другим, чем до визита в Валуа.
Наблюдая за ним с помощью Спринглайта, я видел, как он превратился из слабонервного мальчика, которого заставляли жить, в заботливого опекуна. В отличие от прежнего, в ясных глазах горит сильная искра.
Но отправиться в приключение было невозможно. Риск слишком велик, чтобы ставить Ноэля на первое место, говоря, что сейчас это может быть не так. Бомбит, казалось, полностью понял слова Великого Герцога и больше не поднимал шума.
Слегка вздохнув, я укрепил свою решимость.
— Тогда есть только один путь.
Четыре глаза обратились на меня.
Я задавался вопросом, смог бы я сделать этот выбор не так давно. Ну, я не хотел сказать ничего такого важного.
«Сначала зайдём в ловушку. «Только тогда ты найдешь ответ».
Поскольку разногласий не было, встреча завершилась.
Как только он вернулся в свой особняк, он отправил императору телеграмму, сообщающую ему о своем прибытии в столицу. Я почувствовал облегчение, но весеннего цвета как будто не было.
«Сестра, с тобой действительно все в порядке? — Я слышал, что ты сделал это и в прошлый раз.
Его скудный словарный запас ясно свидетельствовал о его искреннем беспокойстве. Может быть, они не смогли скрыть свое волнение до такой степени, что отнеслись к этому настолько серьезно? В тот день, когда я еще раз попросил Асила научить меня магии, мне показалось, что я знаю, как мне страшно.
"ты в порядке. Я не расстанусь с эрцгерцогом. «При необходимости я могу использовать магию».
«Одно это не дает мне покоя. — Как и ожидалось, я последую за вами.
«Я не собираюсь сразу проявлять какие-либо действия. Им, вероятно, тоже нужно время, чтобы прочитать наши цифры. — На этот раз все в порядке, правда.
Возможно, зная, что моя воля тверда, ребенок не стал продолжать свое упрямство и промолчал. Когда я посмотрел на щеки, которые выглядели так, будто они были расстроены, улыбка медленно просочилась.
«Я скажу тебе, когда мне понадобится твоя помощь. Не волнуйтесь."
«… … все в порядке."
Спринглайт взяла мои руки вместе и посмотрела мне в глаза.
— Можем ли мы вместо этого переспать сегодня вечером?
На самом деле я немного колебался, стоит ли спать под одним одеялом с ребенком, который не был моим биологическим братом или сестрой. Это не потому, что я не люблю весенние цвета, а потому, что даже когда я думал о Мариетте, мне было не по себе, хотя я был счастлив. Однако, услышав влажные глаза и нарочито деликатный голос, я не смог отказаться.
"Хорошо. ХОРОШО. — Ты собираешься сегодня спать в моей комнате, как тогда?
«Моя комната тоже хороша… … Ах, мне нравится твоя комната!»
Меня озадачила неестественная прерываемость слов.
В комнате беспорядок? Потом придут горничные и уберут? Небольшая деталь, которую можно было бы не заметить, как будто для этого была веская причина, меня странным образом обеспокоила.
Наденьте одинаковую пижаму и лягте рядом, слегка наклонившись друг к другу. Ощущение интимной дистанции все еще щекотало меня. Весенние краски были настолько хороши, что даже гудели.
— Ты сегодня была очень крутой, сестра.
"хорошо?"
— Может быть, все не могут преодолеть обаяние твоей сестры?
Я не удержался от смеха и сделал вид, что не слышу, что было сказано. Несмотря на то, что теплая тишина продолжалась, глаза ребенка сверкали, не выказывая никаких признаков сонливости.
«Какие люди члены вашей семьи?»
Я спросил это не подумав. Возможно, я продолжал задаваться этим вопросом подсознательно. Как ты вырос таким жизнерадостным и по каким людям ты скучаешь, когда тебя нет дома? Даже если бы мы провели несколько лет порознь, я не думала, что буду скучать по графу иначе.
Бомбит быстро моргнул, а затем заговорил неуверенным тоном.
«Думаю, это нормально? Ну, наши отношения не особенно хорошие или плохие. «Я только что подрался со своим братом».
«… … Действительно?"
На самом деле я не знал, что такое посредственность, поэтому, даже если бы я это услышал, я бы не смог этого понять. Какой вообще смысл так драться с ребенком? Человек по имени Оппа был самым непонятным.
«В будние дни мы все заняты, поэтому иногда не видимся, а иногда идем куда-нибудь поесть по выходным. Кемпинг хотя бы раз в сезон... … Итак, палатка? Сделайте то же самое и останьтесь на ночь в месте с прекрасным видом. Я тоже делаю подобные вещи. «Вы отправляетесь в путешествие на несколько дней хотя бы раз в году?»
«Я слышал, что ты и твой брат ссоритесь».
«Но когда мы идем играть, мы играем вместе. Если я не ездил с другими семьями, мне было не с кем тусоваться, кроме моего брата. О, когда во время путешествия я встречаю друзей моего возраста, я тусуюсь с ними».
Слушая эти слова, было легко понять, что обычность, о которой говорил весенний свет, означает гармонию. Я понял с трудом. Обыкновенность без каких-либо недостатков – это то, чего нелегко достичь.
«Почему ты ссоришься со своим братом?»
«Ну где же тут младшая сестра, которая хорошо ладит со старшим братом? Даже не единорог. Они продолжают меня дразнить и дразнить. Несмотря на то, что у него есть руки и ноги, он постоянно просит меня принести ему еды».
Он относился к своему младшему брату как к слуге. Сколько бы я об этом ни думал, это правда, что этот оппа ошибается. Однако слова ребенка звучали так, будто вот что значит быть старшим братом.
«Должно быть, это было трудно».
Когда я что-то пробормотала от беспокойства, ребенок открыл глаза и тут же рассмеялся.
«Эй, я немного раздражен, но это не так уж и сложно. Если тебе это не нравится, просто скажи, что не будешь этого делать, и все. «Бывают случаи, когда он приходит и бьет меня без всякой причины, поэтому я сразу говорю отцу».
«… … Ударил меня?
«Говорят, что проигрыш — это шутка, но даже если это шутка, все равно больно. плохой парень. О, меня тоже только что ударили? Конечно, мы ударили его вместе.
Бомбит говорила, нахмурившись, но в ее игривом голосе не было ни тени тени. Ребенок взглянул на мой застывший профиль.
«Но это была не просто ненависть».
Ничего удивительного не было, но сердце у меня упало. Было такое ощущение, будто откуда-то издалека доносился странно взрослый голос, голос, полный любви.
"Давным давно. Когда я был совсем молод. Однажды я поругался с девушкой. Сейчас даже не вспомню причину... … «Эта девушка пустила обо мне странный слух».
"хм."
«Я сразу помирился с этой девушкой, потому что на самом деле в этом не было ничего особенного, но слух уже распространился, и другие дети продолжали дразнить меня и приставать. «Девочки только и делали, что смеялись между собой в плохом настроении, но мальчики были немного резче».
«… … хм."
«Они продолжали бросать мне в спину предметы или мусор, пока я сидел неподвижно. «Я думал, что все закончится, если я не отреагирую, потому что это была детская шутка, но вместо того, чтобы закончиться, интенсивность возросла до такой степени, что всякий раз, когда мы сталкивались друг с другом в коридоре, мы специально ударяли друг друга и пасовали». к."
Я не мог понять, был ли этот спокойный голос следствием того, что он уже преодолел тот день, или он притворялся решительным.
Да так? Я ничего не мог сказать, кроме как дать им понять, что слушаю.
«Мне хотелось бы, чтобы на этом все закончилось, но когда я выходила из класса, он толкнул меня. Я упал неправильно и ударился головой об угол ящика с припасами. Я так испугался, что на мгновение потерял сознание... … «Когда я проснулся, я увидел, что девочка позвонила моему брату».
Я знал, что это прервет ход истории, но поспешно спросил.
— Ты в порядке со своими травмами?
"Это было нормально. На всякий случай поехала в больницу, но там сказали, что это просто шишка. «Я упал и ушиб ногу».
Весенний Свет, ответивший искренне, вернулся в первоначальный вид.
«Я был не в своем уме и глупо смотрел. На это пришло множество детей, лицо моего брата покраснело, и он тряс ребенка, который меня толкнул. Поскольку я был очень молод, существовала значительная разница в размерах только потому, что я был на два года старше. «Он не выдерживает и плачет».
Бомбит рассмеялся. Голос, который, казалось, продолжал спокойно, повысился тон и вновь обрел свою обычную живость.
«В конце концов пришла учительница и отругала нас обоих, но я была так рада, что мой брат сделал это. Итак, я был с ним мил в течение нескольких дней, но он просто разозлился, потому что я его щекотал».
Только тогда я смог кивнуть головой ребенку, который сказал мне, что, как бы мы ни ругались, мой брат никогда не рассказывает о том, что произошло в тот день, и что иногда передается, что он думает по-своему. Я подумал, что, возможно, это имеет некоторое сходство с отношениями между мной и Мариеттой.
«Было приятно не видеть тебя в первый день, когда я сюда приехал, но теперь, когда я иногда об этом думаю… … ах!"
Спринглайт внезапно ударила ладонью по кровати и вскочила.
«Почему я не подумал об этом раньше? Если я здесь, значит ли это, что Мариетта в моем теле? Вау, это было бы действительно здорово. «Если ты с ней поругаешься, разве у тебя оба волоса не вырвут?»
Мои глаза широко раскрылись от неожиданной истории. Это была всего лишь семья, но если бы это было так, смогла бы ничего не знающая Мариетта приспособиться к жизни, которая, казалось, была далека от жизни благородного ребенка?
Еще более тревожной была другая проблема.
«Разве твоя семья не узнала бы сразу, что это был не ты?»
«Вы можете подумать, что я сумасшедший! Тогда это действительно большое дело. Скорее, пространственный разрыв? Мне бы хотелось, чтобы мы застряли в одном и том же. «Так будет лучше для Мариетты».
Я искренне кивнул. Итак, мы много говорили о том, что случилось с «настоящей душой Мариетты», а затем уснули. Среди сотен случаев, возможно, один из них оказался верным.
Давно я не засыпал, не будучи пойманным волнами мыслей.
***
Это произошло рано утром, когда сестры Валуа спали.
«… … «Мне действительно этого не хочется».
Перед пустой дверью Мариетты. Север и Кловис стояли там, скрывая свое присутствие. Поскольку я видел, как Спринглайт суетится из-за того, чтобы переспать с моей сестрой, я ясно знал, что там никого нет.
— Ты все еще не можешь заснуть.
«Нет никакой гарантии, что проблема будет решена».
«Ваше Высочество, вот почему это проблема. Не должно быть так, не должно быть так. «Есть ли что-нибудь приятное в такой душной жизни в таком юном возрасте?»
— Так вы утверждаете, что произвольно обыскивать комнату дворянки в расцвете сил — это хорошо?
Кловис только тогда закрыл рот. Однако акция не прекратилась. Эрцгерцог цокнул языком, когда увидел, как он открывает дверь с неуважительным выражением лица.
«Есть такая вещь, как рыцарское чутье, верно? Как ни странно, я продолжал думать об этом. Там должно быть что-то.
Открыв все ящики и глядя на бормочущего про себя адъютанта, эрцгерцог наконец вздохнул и сделал шаг в комнату Мариетты.
Но Кловис не мог найти то, что искал, ни в одном из ящиков. Учитывая размер шкатулки для драгоценностей, не было необходимости рыться в предметах внутри, чтобы обнаружить то, что спрятано.
«Думайте об этом как о простом ребенке и ищите его. Например, под такой кроватью… … ».
Эрцгерцог приподнял длинную простыню кончиком ножа, посмотрел на нее и закрыл рот.
«Есть ли они?»
"Вот ты где."
По поручению эрцгерцога, у которого было растерянное выражение лица и который не хотел к нему прикасаться, Хлодвиг опустился на колени и достал шкатулку с драгоценностями. Даже хлипкий ключ, лежащий рядом.
«Как бы я на это ни смотрел, это похоже на не более чем детскую игрушку».
Кловис с криком встал и открыл шкатулку с драгоценностями. Его глазам внутри все еще казалось пусто.
— Тогда какова была тогда реакция леди Мариетты?
Он проверил внутреннюю часть, вплоть до крышки, и ничего не нашел, поэтому в конце концов передал шкатулку для драгоценностей эрцгерцогу.
— Вы что-то видите, Ваше Высочество?
«… … Почему вы спрашиваете об этом? Есть красный драгоценный камень. Выглядит как довольно качественный продукт. «Вы имеете в виду, что двенадцать одинаковых частей были изготовлены такой формы для использования в качестве статуй?»
Кловис открыл рот.
«Драгоценности? Мне оно кажется пустым!»
Эрцгерцог посмотрел на него с сомнением.
— Если ты притащил меня сюда, чтобы разыграть смешную шутку, тебе лучше остановиться, Кловис.
«Клянусь своей честью рыцаря. Эта шкатулка для драгоценностей определенно пуста. По крайней мере, в моих глазах».
Это возможно? Эрцгерцог осторожно взял один из них, чтобы не поцарапать заветную и спрятанную драгоценность Мариетты. И когда мое зрение побледнело, я услышал звук переворачивающихся страниц.
Развернулась сцена, которую было трудно принять.
Женщина в богато украшенном золотой нитью платье, покрытом серой шалью. Женщина с бледным выражением лица и теплой улыбкой не имела того опрятного и опрятного вида, который я видел раньше. Особенно это касалось свободно заплетенных волос.
Она, Аннет, заглядывала в комнату через приоткрытую дверь. Лишь немного покопавшись в памяти, Север понял, где находится это место.
«Это учебная комната, которую Ренье использовал, когда был маленьким».
Другие принцы получили образование иначе, чем Ренье, например, их обучал учитель их матери или отправляли в академию. Это было естественно. Потому что предоставленная ему среда была привилегией, предоставляемой только наследнику престола.
Место, расположенное недалеко от дворца императрицы и редко посещаемое посторонними.
Поскольку мы были братьями, которые играли вместе в детстве, когда ничего не знали, мы также несколько раз пробирались в это место. Несколько дней я куда-то убегал, чтобы не попадаться на глаза взрослым.
Оставим мимолетные воспоминания.
Север покачал головой, отбрасывая отвлекающие мысли, и быстро подошел к Аннет. Она слышит шаги и поворачивается, чтобы посмотреть на него широко раскрытыми глазами.
"ваше Величество?"
Взволнованный голос был незнаком.
"Что ты здесь делаешь?"
Еще более непривычно было видеть, как его собственный рот выплевывает слова, которые он не просил услышать.
Аннет слабо улыбнулась - из всего, что я ее видел, какой бы счастливой ни была ситуация, у нее было только такое выражение лица - и развела указательный палец и поднесла его ко рту.
«Шшш. — Урок еще не окончен.
"Верно."
Не могу поверить, что это я даю положительный ответ на слова, которые я не понимаю. Мое тело двинулось само по себе и остановилось рядом с ней. На специальном сиденье, куда можно заглянуть через щель в двери. Прежде чем я успел это осознать, я положил руку на плечо Аннет, которая снова обернулась, и мы вместе смотрели на одно и то же место.
Ребенок, сидевший перед огромным столом, был маленьким. Мальчик с темно-черными волосами и фиолетовыми глазами. Это было похоже на собственное детство. Хотя сам я никогда не получал такого образования, они очень похожи.
— пробормотала Аннет, глядя на ребенка, скулящего под присмотром учителя.
«Думаю, проблема сложная».
Взволнованный тон почему-то заставил меня рассмеяться. Это еще больше расстроило Севера.
— С каких это пор ты здесь?
Кроме того, случайным образом выпадали неожиданные слова. Вопрос, который я действительно хотел задать, отошёл на второй план. Она опустила глаза и ответила тихо, как будто смутилась.
«Я думаю, это было около двух часов».
«… … Так долго? «Я не отдыхаю в своей комнате».
«Я очень волнуюсь, потому что не могу видеть своего ребенка… … ».
Когда я пришел в себя, я держал ее холодную руку. Нам обоим было холодно, но тепло медленно просачивалось туда, где мы соприкасались. Я был очень рад этому ощущению, но мне было довольно неловко.
Этот пейзаж — ложь.
Север пытался напоминать себе об этом факте снова и снова. Даже если вы чувствуете, что вас пленяет тепло, которого вы не чувствовали уже долгое время, не следует этого делать. Женщина передо мной — не Аннет.
Это иллюзия. Возможно, ведьма, замаскированная под Аннет, создает гармонию.
«Проклятый Кловис. Тогда почему ты трогаешь чужие вещи?
Взгляд Севера остановился на кольцах на его переплетенных руках. Пара колец с похожим дизайном. Любой мог сказать, что это кольцо с большими драгоценными камнями изящной работы было обручальным кольцом королевской семьи.
Ерунда. Не создается ли при этом впечатление, будто он император, Аннет рядом с ним, а ребенок, решающий задачу, — ребенок двоих?
— Кловис!
Он попытался приказать своему адъютанту поскорее разбудить его от дурных фантазий, но голос не раздался. Крик, застрявший в моем горле, ужасен. Я чувствовал себя марионеткой.
«Мне позвать учителя к вам домой? — Тогда ты не будешь вот так бродить один?
"Нет это нормально. «Я не могу нарушать устоявшиеся правила только ради собственного удобства».
То, как он говорил ясно и ясно, было довольно дружелюбным. Теперь Аннет наконец-то выглядела как настоящая Аннет. Головокружительный пейзаж и рот, двигающийся против его воли, остались прежними, но Север наблюдал за ситуацией с несколько расслабленным умом, как будто это было чье-то чужое дело. Потом что-то привлекло мое внимание.
Аннет выглядела немного в опасности. Она лишь улыбкой прикрывала свою худощавость и прикрывала худые плечи толстой шалью. Открытое запястье оказалось тоньше, чем я помнил.
Есть ли где-то больное место?
«Все закончится, когда все закончится. «Я здесь после всего этого времени, ты собираешься просто стоять здесь?»
"все еще… … ».
«У тебя солдат стоит вот так впереди, почему ты так волнуешься?»
Неужели он человек, который умеет только давать такие безвкусные рекомендации? Это явно был его собственный голос, но полный нетерпения голос звучал странно. Аннет попыталась возразить, надувшись, но в конце концов сдалась и кивнула.
«Давайте пожадничаем еще раз. — Я бы послушал.
Сердце Севера упало, когда он услышал голос, полный негодования, проникший в его грудь. Это не ваше мнение. Но это мои собственные мысли.
Как это возможно?
В какой-то момент, в сцене, где он отделился от самого себя и ушел, его другое «я» обнимало Аннет за талию и целовало ее. Маленький далекий пейзаж был затянут в книгу. Среди искаженных букв Север увидел лишь несколько жирных букв.
「ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. «Наконец-то наступил мир»
'Забавно.'
В моей голове пронесся голос, и я почувствовал сильное сопротивление.
«Ваше Величество! Ваше Величество!"
В этот момент Север вдруг почувствовал, как дыхание проникает в его легкие, как будто он упал в воду и остался жив. Только тогда он увидел, как Кловис с удивленным лицом трясет его за плечо. Когда я медленно повернул голову и посмотрел в глаза, Кловис закричал голосом, полным негодования.
«Я думал, что моя душа погасла!»
"Это возможно?"
«Ты меня напугал не потому, что я сделал что-то ненужное, верно?»
Север на мгновение задумался. Не то чтобы я не доверял Кловису, но действительно ли стоит говорить об этом вслух? Я не хочу, чтобы меня беспокоили или неправильно понимали.
В конце концов, сказал он с бесстрастным выражением лица, кладя драгоценный камень в свою руку в шкатулку для драгоценностей.
"хорошо. — Ты больше не собираешься вовлекать меня в какую-то ерунду, не так ли?
"Это слишком много!"
Даже когда он закрыл и запер шкатулку с драгоценностями и задвинул ее обратно под кровать, он не мог избавиться от неприятного чувства.
В конце концов, это не было следствием. Мне было безумно любопытно, что же было в остальных одиннадцати. Я чувствовал, что это будет ключом к раскрытию сущности чувства дискомфорта, которое я питал.
В то же время я не хотел знать. Интуиция, что вот-вот произойдет что-то необратимое, овладела им.
Эрцгерцог Лотарингский был человеком, который не шел на рискованные игры.
***
В вагоне было тихо. Я отправил письмо императору позавчера, получил ответ с просьбой войти во дворец вчера и вошел во дворец сегодня. Похоже, жители столицы действительно нетерпеливы.
Независимо от того, сколько раз я продолжал думать о таких бесполезных мыслях, это неудобное молчание не подавало никаких признаков наполнения. Эрцгерцог был таким со вчерашнего дня. Он все время хмурится и о чем-то думает.
Затем, когда он посмотрел мне в глаза, он избегал зрительного контакта. Когда мы вдвоем сидели лицом к лицу, дискомфорт достиг своего апогея.
— У тебя есть какие-нибудь опасения?
Когда я это выплюнул, то понял, что это была странная ситуация, если бы не было никаких переживаний. С самого начала он, должно быть, чувствовал, что дела столицы представляют собой проблему, которую необходимо решить как можно быстрее. Я задал глупый вопрос.
"хм."
Он не ответил ясно, но посмотрел на меня глубокими глазами. Тишина вернулась, и ничего не улучшилось. Должен ли я просто сидеть на такой терновой подушке, пока не доберусь до императорского дворца? Неожиданно он первым заговорил со мной, когда я тупо посмотрел в окно.
— У тебя где-нибудь болит?
Я наклонил голову на странный вопрос. Хотя он был неактивен из-за низкого уровня активности, в остальном он не был болен. Мое состояние сегодня было средним, и я не думаю, что цвет лица был особенно плохим.
"нет."
«Какова история вашей семьи? ах."
Он кивнул сам себе, как будто нашел ответ на свой вопрос. Я сказал, что у мадам Валуа были трудные роды. Хоть мне и не хотелось слышать, как он так тихо бормочет, я все равно это слышал.
Почему тебе вдруг это стало интересно? На самом деле мы не помолвлены, и я не собираюсь рожать тебе ребенка.
Я подумал, что это немного грубо, но, видя его лицо, на котором появилось облегчение, когда он ответил, что ему не больно, было трудно его критиковать.
"Это ты имеешь ввиду."
"да?"
«Даже если потом выйдешь замуж за другого, детей лучше не заводить».
Трудно было найти подходящий ответ на все более трудные для понимания слова. Если бы Весенний Свет был со мной, я бы ответил правильными словами. Это был момент, когда мне отчаянно стало жаль этого ребенка.
— Ты научился гадать?
Он закрыл глаза и уснул.
«Я знаю, то, что я говорю, может показаться странным. — Просто запомни это сейчас.
«… … все в порядке."
Неужели я так сильно беспокоился о своей работе? Я чувствовал себя странно, глядя на опухшие уголки глаз. На самом деле, это проблема, о которой даже я не задумывался.
Спринглайт посоветовала мне родить тройню. Даже если бы я вышла замуж за кого-то и действительно родила бы ребенка, была бы высокая вероятность того, что я не смогу увидеть этого ребенка.
— И все же, раз она выходит замуж за дворянина, разве не ее обязанность родить наследника?
Когда я задал вопрос, который внезапно пришел мне в голову, он погладил подбородок и тупо посмотрел на меня. Судя по тому, что он не смог сразу придумать ответ, я задумался, а не дворянин ли он. Но пришел неожиданный ответ.
«Нет необходимости наследовать только биологическим детям. «Что-то вроде приемного ребенка или родственника».
"Величество. Ждать."
Я прервал его, казалось бы, бесконечный разговор. Хотя его ценности были очень интересны, я не думал, что что-то хорошее получится, если продолжать их слушать.
«Разве я не обсужу это с супругом позже?»
Только тогда он, кажется, понял, какую грубость совершил, и выглядел растерянным и не знал, что делать.
«Вы вмешались без причины. «Прошу прощения за грубость».
"ты в порядке. — Я не имел в виду ничего плохого.
В этот момент карета остановилась, и мы смогли закончить неприятный разговор. Когда я посмотрел на него, когда он первым опустился и протянул руку, мне было трудно избавиться от замешательства.
Разве это не то, чего он никогда бы не сказал?
Я накрыла его руку, стараясь не показать своих неловких чувств. Давайте поговорим о том, почему я это сказал, позже. Прежде всего, мы должны сосредоточиться на том моменте, когда мы самостоятельно идем на территорию противника.
Мои шаги были тяжелыми.


    В клетке цвета абсента поет одинокий ястреб

    В конце концов, император был непредсказуемым человеком. Прошло уже два часа с тех пор, как он сказал мне прийти сегодня, оставил меня сидеть в гостиной и не вернулся, сказав, что занят.
«Какое намерение стоит за этим?»
«Думаю, намерение состоит в том, чтобы сказать тебе, чтобы ты пошел на хуй».
На мгновение меня удивил неожиданно резкий словарный запас, но еще больше меня удивил вид, как он вскакивает и осматривает комнату.
«Ничего, если я просто поищу?»
— Разве не поэтому они оставили нас здесь одних?
Я думаю, это должно показать, что они вообще не собираются об этом заботиться. Все-таки лучше что-то сделать, чем терять время. По счастливой случайности император оставил здесь бусину, и я открывал ящички один за другим, надеясь, что мы ее найдем.
«Не могу поверить, что сделал это дважды за три дня».
"да?"
«Нет, я говорю сам с собой. "Не о чем беспокоиться."
Мы нашли мрамор. Проблема заключалась в том, что этих чертовых шариков было тонна. Разноцветные стеклянные бусины спрятаны тут и там, словно дразня вас тем, что вы обязательно их найдете. Единственное, что показала мне Асиль, это бусину похожего цвета, но я не смогла удержать ее в двух руках. Есть ли среди них настоящий? Мы поделились только тем, что упустили после обсуждения, но многого не ожидали.
Прошел еще час или около того, в гостиную вошел император. Не знаю, чем он был занят, но от него пахло сильными духами и алкоголем.
"кофе со льдом. «Мой любимый брат и его невеста здесь».
Я что-то забыл? Тихо говоря, он сел за приготовленный для него главный стол.
— Я думаю, тебе было очень скучно, пока меня не было?
Император саркастически достал из кармана прозрачную небесно-голубую бусину.
В конце концов, я ни за что не позволил бы найти настоящего. И император сознательно дал нам время на обыск его кабинета. Великий князь, казалось, отказался от идеи силой отобрать бусину из руки императора. Я увидел, как рука слегка двинулась к ножнам, а затем остановилась.
Но он, должно быть, сразу это понял. Даже это может быть фальшивкой, или магия может быть активирована до того, как меч будет обнажен. Итак, акция прекратилась. От имени сурового эрцгерцога я дал соответствующий ответ.
«Это было не так, потому что нам нужно было о многом поговорить. «Это потому, что мы не слишком давно знакомы».
"О, да. — Похоже на любовника в расцвете сил.
Император дал длинную серию приветствий, которые он не собирался произносить. Он сказал, что разочарован тем, что не смог присутствовать на церемонии лично, и обеспокоен тем, что эрцгерцог не смог найти хорошего партнера. Эрцгерцог безразлично отреагировал на комментарии, которые заставили его задуматься, действительно ли они царапают внутреннюю часть его диапазона приветствия.
«Убедитесь, что свадьба пройдет в столице. «По имени и внешнему виду я принадлежу к королевской семье, поэтому мне нужно показать сильный и счастливый вид перед большим количеством людей».
Это все время так? Я знаю. Эрцгерцог, давший лишь бессмысленные заявления, опроверг это заявление.
«Уже были разговоры о проведении свадьбы в Лотарингии».
«Может ли невеста быть счастлива в таком холодном и пустынном месте? — Север, ты еще не знаешь, что чувствуют женщины, ты многого не знаешь.
Я все равно не собирался это публиковать и мог бы просто пропустить, но мне не очень нравилось смотреть, как эрцгерцог меня ругает. Я улыбнулся без всякой причины, посмотрел в глаза эрцгерцогу и заговорил легким тоном.
«Здесь я буду жить всю оставшуюся жизнь после свадьбы. Это также вотчина, которую Его Величество бережно хранил на протяжении длительного периода времени. «Как можно не быть счастливым?»
Император разразился смехом.
"хорошо. Ты прав. Но юная леди, разве вы не знаете зиму в Лорен? Я могу сказать это только потому, что я вырос на Юге и не знаю. «По мере продвижения вы будете скучать по своему родному городу».
Это было странно, когда я просто слушал это. Он говорил так, словно не мог видеть счастливого брата. Это естественно, поскольку оно статично, но это нечто большее... … .
хорошо. Я чувствовал сильную ревность к тому, чего у меня не было. Например, любящая жена, что-то стоящее, что ты построил сам. Чего еще можно желать, сидя на самой высокой позиции?
Вскоре горничные принесли простой чай и печенье и оставили их перед нами.Когда я увидела красный чай, мне не захотелось его пить, поэтому я откусила печенье лишь несколько раз. Когда даже эрцгерцог не прикоснулся к чаю, император поднял подбородок и заговорил.
«Ну, почему ты его не поднимаешь? Это была популярная машина только в столице? «Думаю, на этот раз я был недостаточно внимателен».
Хвастливый тон был немного забавным. Я слишком привык к тому, что меня считали старомодным, чтобы оскорбляться такими словами, а эрцгерцога, похоже, даже не заботили тенденции воды или что-то в этом роде.
Не имея возможности получить желаемый ответ, настроение императора становилось все более плохим, а количество тем для непринужденных разговоров, скрывающих его истинные чувства, постепенно уменьшалось. Несмотря на то, что я продолжаю улыбаться, я не могу не чувствовать, как дрожат уголки моего рта.
Должно быть, он заметил мой взгляд и несколько раз прикрыл рот своей большой рукой, но вскоре решил что-то сделать.
«Леди, извините, но мне нужно кое о чем поговорить с братьями, так что не могли бы вы покинуть мое место? Пусть идут куда хотят. Ну, думаю, я знаю много мест.
Это была лошадь с костями. Это было не более чем предупреждение не думать, что я не знаю мест, где вы бродили во дворце.
Вместо того чтобы отрицать это, что было бы бесполезно, я послушно кивнул и встал. На самом деле, тот факт, что моя личная встреча с императором закончилась, стал для меня некоторым облегчением. Настолько, что мне стало жаль эрцгерцога, который должен был какое-то время побыть один и слушать его бред.
Я колебался на мгновение. Было две основные проблемы.
Во-первых, невозможно было понять, куда лучше идти — к дворцу императрицы или в библиотеку, а во-вторых, незнание точного маршрута означало, что можно снова заблудиться.
"Что это такое?"
Во-первых, можно ли посетить императрицу страны, ничего не сказав? Ни в одной из книг по этикету, которые я читал, не говорится, что так можно делать. Эта проблема была решена быстрее, чем ожидалось.
«… … «Принц?»
Навстречу мне шел мужчина. Тот самый человек, которого мы искали. крапивник. Его тревожные шаги, его раскрасневшееся от жара лицо, сухие и потрескавшиеся губы придавали ему вид гораздо хуже, чем когда мы встретились не так давно.
— Прошло много времени, леди.
Хоть он и выглядел так, будто вот-вот рухнет, он так мило улыбался.
"Почему ты здесь?"
«хаха… … — Ну, давай не будем об этом спрашивать.
Ситуация легко читалась по подозрительному тону.
Да, император послал? Если бы я навестил Кэтрин, я бы пошел на пост охраны, который не позволил бы мне вести тайный разговор.
Его действия теперь полностью преднамеренны. Я не хотел налагать дополнительную нагрузку на его сердце, которое и без того было болезненным. Если мы все равно не сможем нормально поговорить, давайте сдадимся сегодня. Я решил думать об этом моменте как о ролевой игре.
Закрыв глаза и глубоко вздохнув, я снял слой барьера, закрывающий мое лицо, и подошел к нему.
«Некоторое время я был один и боюсь снова заблудиться. «Можете ли вы провести меня?»
Он закатил глаза и протянул руку.
— Да, охотно.
Мы выбрали малолюдное место и пошли гулять. Пройдя мимо библиотеки, постепенно появился немного знакомый пейзаж. Мне казалось, что я знаю, куда он направляется. Это тот самый маршрут, на котором я заблудился в прошлый раз. Место его упокоения, о котором явно знал даже император.
Круглое пространство, окруженное деревьями, было все тем же. У него было хорошее основание, на котором можно было сидеть, и прочная ветка подходящей высоты, на которую можно было повесить одежду. Рен проигнорировал место, где он мог сидеть, не слишком пачкая одежду, лег на пол и посмотрел на небо.
Я, одетая в платье, не смогла набраться смелости последовать за ним.
— Тебе было хорошо прийти сюда?
«Теперь все в порядке. Да, теперь все в порядке».
Простые слова оставляют покалывающую боль.
Он словно говорил, что ему не нужны крылья, потому что он уже окунул ноги в грязь и ему больше некуда падать. Это тщетно и беспомощно. Человек, который еще не потерял свой свет.
Я присела так, чтобы могла смотреть ему в глаза.
«Как это может быть хорошо? «Одиноко терпеть ночь в одиночестве».
Он посмотрел на меня нестабильными глазами. Было бы не странно, если бы он сразу намок и промок.
— Ничего, если я буду говорить тише?
Сколько людей могут покачать головой при этом?
«Доминик убил мою мать, моих братьев и моих близких друзей. Хоть я и потерял всё в одно мгновение, мне даже не дали свободы умереть. «Хотя я знал, что он сохранил мне жизнь, чтобы мучить и издеваться надо мной, моей ролью должно было стать вывести его наружу, чтобы не смущать мертвых».
Это была тщетная мечта. Я не мог поспешно утешить его, поскольку он самоуничижительно рассмеялся.
«Очевидно, сначала я думал, что это обязанность тех, кто имеет законное происхождение, но теперь… … хорошо. Мое сердце уже не то, что прежде. Это грязно и противно. Теперь все, о чем я могу думать, это то, что я хочу облить его еще большей грязью за то, что он причинил мне столько боли. Как он поступил со мной, как скованная игрушка... … ».
— Того, что с тобой случилось, было достаточно, чтобы заставить меня так думать.
Я схватил его вялую руку обеими руками и крепко сжал. Это был импульс.
«Император поступил так жестоко, что ты, добрый человек, затаил злые намерения. «Это истина, которую я вижу».
Он посмотрел на меня полными боли глазами, как будто в него попала стрела. Я решил не гадать, какие эмоции таились в этих горьких взглядах. Если мои добрые слова хоть немного успокоят его, я буду этим доволен.
В этот момент большой ястреб закрыл небо размером с ладонь и отбросил короткую тень. Когда тьма рассеялась, как мираж, птица улетела в отдаленное место.
Он перевел взгляд на небо, как одержимый, и пробормотал.
«Хотелось бы, чтобы не было никаких обязательств. «Насколько было бы здорово иметь возможность летать и видеть такой огромный мир?»
Искреннее желание, содержащееся в его словах, запало в мое сердце.
Ах, может быть… … .
Возможно, в нашем плане с самого начала была неправильная самая большая кнопка.
Я не мог открыть рта и долго молчал. Мне хотелось хоть немного его утешить, но я также боялась, что мое утешение может оказаться для него оскорблением.
Рен действовал быстрее, чем я думал. Его белые волосы развевались, когда он повернулся ко мне.
«Не делай такое лицо».
Горькая улыбка с опущенными бровями. Глядя на бесконечно дружелюбное выражение лица, я нечаянно спросил: «Да?» Я спросил в ответ.
«Кажется, он сейчас заплачет… … ».
Он замолчал и протянул руку. Я рефлекторно взял его за руку. Поскольку выражение его лица было мягким, но мрачным, это лицо можно было легко понять неправильно, просто убрав улыбку, которую он всегда носил.
Именно это я и увидел в этих небесно-голубых глазах. Я просто не был настолько бесстыдным, чтобы сдержать улыбку, слушая эту историю.
Подул ветер и нежно покачал листья, окружающие это место. Звук, который должен был казаться освежающим, почему-то казался гнетущим. Я посмотрел на далекое небо, как и он минуту назад. Птиц теперь не было видно.
И вдруг мне пришла в голову эта мысль. Небо, видимое отсюда, похоже на вид изнутри колодца. Деревья, окружающие меня, словно защищающие меня, напоминают прутья клетки.
Вот почему? Импульс пробежал у меня по горлу.
"Я спасу тебя."
Я не мог понять, почему раздался такой твердый голос. Рен открыл глаза и посмотрел на меня. В тот момент я почувствовал, что увидел луч надежды, оставшийся в его глазах.
Надеюсь, это не только моя ошибка.
«Я думал, что мы с тобой похожи, но, похоже, я ошибался. «Ты намного сильнее и красивее меня».
Однако одно слово не могло снять всей тени, брошенной на него. Даже в темноте я все еще слышу тихий голос и вспоминаю тот день, когда впервые пришел в это место.
«Вообще-то с первой встречи с ней, как ни странно, мне было с ней комфортно, как будто я встретил ее очень давно. Поэтому мне очень хотелось об этом поговорить... … ».
Должно быть, это было правдой. Сейчас уже слишком поздно говорить, что хоть это и не та температура, что у вас, я тоже ощущал что-то похожее.
Я сказал после долгих раздумий.
«Даже если есть сходства, это разные люди, поэтому все не может быть одинаковым. Тем не менее, я… … Я думаю, ты сильнее меня. «Если бы это был я, я бы не смог этого вынести».
Глаза Рена сверкнули прямо.
"нет. «Ты вытерпишь».
В твердом голосе появилась слабая улыбка. Кажется, у него большие фантазии обо мне. Я хотел, насколько это возможно, избежать разрушения этой иллюзии. Пусть даже ненадолго, чтобы защитить свое сердце.
***
Бомбит сидел на кровати и внутренне кричал.
"Что случилось?"
На коленях у нее лежала открытая шкатулка для драгоценностей. Длинные белые пальцы указывают на красные камни один за другим и медленно пересчитывают их. Повторив действие более десяти раз, Бомбит пришел к выводу. Судя по всему, количество драгоценностей, которое было тридцать пять, увеличилось до тридцати шести.
«Разве здесь не так много концовок, как у меня?»
По двенадцать с маршрутов Севера и Ноэля. А поскольку одной концовки маршрута Асила у меня не получилось, то их одиннадцать. Всего тридцать пять. Это я понял в тот самый день, когда купил у старика шкатулки для драгоценностей, протирая их одну за другой носовым платком.
Спрятав его под кроватью, я часто забывал о его существовании, но сегодня я чувствовал себя не очень хорошо, поэтому достал его и обнаружил, что расположение драгоценного камня было странным образом другим.
Поскольку в любом случае он виден только вам, никто его не украдет. Тем не менее, мне почему-то стало не по себе, поэтому я пересчитал их одного за другим. Потом я это обнаружил. Тот факт, что один увеличился.
Если бы оно уменьшилось, я бы подумал, что его кто-то украл. Нет, ты не можешь. Как украсть то, чего не видишь?
Моя голова была настолько перегружена, что у меня болела голова, казалось, вот-вот взорвется. Ну и что. Что мне делать, чертова шкатулка с драгоценностями?
— Мариетта действительно в моем теле?
Бомбит, которая думала о возможности того, что Мариетта играла в игру на своем теле и видела финал, вскоре закричала и упала на кровать.
«Ведь я должен был все очистить!»
Это было тогда. Внезапно послышался небольшой стук.
"скучать! что ты делаешь?"
Это был голос Анны.
"Ага? Я просто подумал об этом на мгновение. почему?"
«Маленький герцог прибыл!»
"что?"
Бомбит крепко схватила ее за юбку и вскочила. Волосы, которые утром поправили несколько рабочих, в мгновение ока растрепались.
«Скажи им, чтобы пришли сюда!»
Энн подумала про себя: «А? «В спальне?» — подумал я, но решил не говорить этого. Эти два человека играют, как дети, играющие дома, поэтому может произойти что-то странное. делать.
Вскоре после этого Ноэль осторожно открыл дверь и вошел. Оглядев комнату, я от удивления делаю шаг назад.
«количество животных… … «Это спальня».
"Да?"
Как ни посмотри, Бомбит не считал эту ситуацию серьезной.
Казалось странным выглядеть таким взволнованным без всякой причины, поэтому Ноэль откашлялся, вошел и осторожно закрыл дверь.
Бомбит неловко подошел к маленькому столику, стоявшему сбоку, и поставил на него шкатулку с драгоценностями. Я почему-то чувствовал, что должен сохранить в секрете то, что было внутри, поэтому я скрывал это, но личность все равно уже была раскрыта трем людям. На всякий случай покажем это Ноэлю. Примерно в этом была идея.
— Ноэль, иди сюда.
Ноэль подошел, как послушный щенок, и сел на стул, на который указывал весенний свет. Стул, который был скорее украшением, чем предметом мебели, был неудобен, но он выпрямил спину и аккуратно сел. — спросил Бомбит, возвращая открытую шкатулку для драгоценностей Ноэлю, чтобы он мог ее ясно видеть.
— Что ты видишь здесь внутри?
Ноэль некоторое время заглядывал в шкатулку с драгоценностями, слегка прищурившись, словно пытаясь понять намерения Бомбита. В шкатулке с драгоценностями лежит драгоценность. Разве это не очень очевидный факт? Ты хочешь пошутить или что-то в этом роде? Его лицо было слишком серьезным, чтобы сказать это.
«драгоценность… … "Этот?"
Бомбит глубоко вздохнула от неуверенности в ее голосе и спросила еще раз.
«Расскажите, пожалуйста, подробнее. Цвет, форма, число. Такие вещи."
Хотя недоумение все еще не исчезло, Ноэль ответил искренне.
«Есть двенадцать красных драгоценных камней, похожих на гранатовые яйца».
"Двенадцать. "Двенадцать."
Спринглайт улыбнулась мальчику, который с тревогой кивнул.
"все в порядке. Спасибо."
Ноэль слишком пристально посмотрел на это выражение. Это отношение сильно отличалось от того, что было раньше, когда он даже не мог нормально смотреть в глаза. Однако даже после того, как я перестал стесняться Бомбита, я никогда не получал такого явного взгляда, который мог бы показаться грубым.
'Зачем ты это делаешь?'
Спринглайт подумал так:
«Я чувствую, что заставляю себя улыбаться. «Обычно я тот человек, который улыбается ярче».
Ноэль думал примерно так.
Обычно в таких ситуациях разговор вел Бомбит, но сегодня первым заговорил Ноэль.
«Привет, Мари».
"да?"
Голос Бомбит, которая ответила так, как будто она ждала, слегка изменился.
«Если тебя что-то беспокоит, я бы хотел, чтобы ты мне сказал. Я могу слушать сколько угодно, а если возможно, то и помочь могу... … ».
Еще до того, как осторожный голос закончился, цвет весны — Ноэль! Он крикнул и крепко обнял его. Это было легкое действие, как он делал с настоящими друзьями, но Ноэль, которого держали, был настолько напряжен, что не мог нормально дышать.
«Я думал, что только моя сестра была ангелом, но я думаю, что Ноэль тоже ангел».
— Т-я человек… … ».
Я думаю, ты тоже человек. К счастью, Ноэль даже не упомянул об этой мысли. Если бы он выложил это, Пак Пак У Ги, возможно, сильно устал бы иметь дело с Бомбитом.
Через некоторое время Бомбит с гордым лицом отпустил Ноэля, и только тогда Ноэль глубоко вздохнул. Бомбит закрыл открытую шкатулку для драгоценностей и положил ее обратно под кровать. Я планировал показать его Асилу и великому князю позже, когда у меня будет такая возможность.
— Но Ноэль, почему ты пришел сегодня? — Это приказала Императрица?
Это был оживленный вопрос, но лицо Ноэля мгновенно потемнело, когда он услышал слова Бомбита.
"нет. «Я пришел просто потому, что хотел прийти».
«… … — Тебе не понравилось то, что я только что спросил?
"да? "О, нет."
«Для чего-то подобного у тебя очень плохое выражение лица».
— сказал Ноэль, который без всякой причины сжимал и разжимал кулак и облизывал губы.
«Я не обязательно переезжаю только тогда, когда моя сестра приказывает мне это сделать. «Я пришел, потому что слышал, что Мари сегодня будет одна».
Это был голос, который, казалось, где-то жаловался. В то же время он демонстрировал незрелое поведение, которое можно было бы наблюдать у пожилых людей или взрослых в этом возрасте.
Спринглайт открыл глаза и посмотрел на мальчика. Это не имеет большого значения, но почему это звучит так щекотливо? делать.
"Да неужели? Ты здесь, чтобы увидеть меня? О боже, правда. «Я слышал, что Ноэлю я тоже очень нравлюсь».
Если я это скажу, люди замахнут руками и спросят, о чем я говорю, верно? Потому что все мои друзья отреагировали именно так. Хотя Бомбит просто выплевывал случайные слова, он думал о чем-то своем.
Но реакция мальчика была такой.
"это верно."
— немного нервно спросил Бомбит, глядя на красные уши мальчика.
— Означает ли это, что ты пришел ко мне?
«Э-э-э, так что… … да. это верно."
Весенний Свет тихо вздохнул и погладил себя по груди.
«Я только что ушел, но думаю, это правда, что я тебе нравлюсь, верно?»
Я не был настолько рассеян, чтобы не замечать этой открыто выраженной привязанности.
Весенний цвет меня немного радовал, но и смущал. Хотя мне нравится романтика, у меня никогда не было романтических отношений, и я всегда думала о Ноэле как о ребенке. Хотя бывают случаи, когда он ведет себя как старший брат. все еще.
Прежде всего, ему пришлось в какой-то момент покинуть это место, чтобы вернуть Мариетту Аннет. Кроме того, встречаться в чужом теле немного некомфортно.
'хороший. Давайте притворимся, что мы не знаем».
Бомбит решил сохранять спокойствие, насколько это возможно. И я отчаянно пытался найти другую тему, чтобы не показать, что меня это волнует.
"Эм-м-м… … — Ноэль, тебе не нравится делать то, что тебе говорит Императрица?
ах. Я наступил на фугас.
В любом случае, почему вы это спрашиваете? Я знаю точно! Бомбит захотелось тут же хлопнуть себя по рту.
Вопреки ожиданиям Бомбита, Ноэль не отреагировал бурно.
— Ну, это так.
Однако он избегал зрительного контакта. Как будто его смутил мой ответ.
«Это не обязательно так. «Это правда, что бывают времена, когда это трудно».
Это не похоже на ответ, который я придумал за долю секунды. Я видел, как он говорил так естественно, как будто это была эмоция, над которой он долго размышлял. Спринглайт слегка открыл рот.
— Ноэль был таким?
Понятно, что Ноэль из «Абсента» не был таким. Слабый мальчик, который не хотел ничего, кроме как сбежать от своих обязанностей герцога и роли младшего брата императрицы. Это тот тип персонажа, который никогда не станет главным героем любовного романа. Однако в отомэ-игре должен быть хотя бы один персонаж, учитывая спрос на таких персонажей. Маленькая собачка, которая хорошо и послушно слушается.
Это история, полная волнений, но в ней также приятно расслабиться и получить удовольствие, как будто это скучно и мирно после нападений на других персонажей, которые также утомляют.
«Может быть, я неправильно истолковал это, потому что прошло много времени с тех пор, как я в нее играл?» Нет, даже в счастливом финале, разве ей не надоела столица и она не ушла в лес, как принцесса из сказки?
Чем больше я об этом думал, тем страннее это становилось.
«То же самое касается и привычки умолкать. Разве со счастливым концом все не стало немного лучше? Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-нибудь говорил так твердо?
Самым странным было то, что его начал привлекать Бомбит, а не Аннет.
Почему ты оставил мне приличную главную героиню-женщину?
Бомбит вспоминал, как Ноэлю понравилась Аннет. Ноэль был медлительным и незрелым во всем по сравнению с Кэтрин. Ноэль не мог ясно выразить свое мнение. Ноэль был настолько застенчив, что не мог нормально разговаривать с незнакомцами. Ноэля, чью повседневную жизнь ловили и таскали.
Аннет была маленькой, нежной и достаточно мягкой, чтобы Ноэль мог насторожиться. Человек, который не светится так ярко, что рядом с ним стоять в тягость, он смотрит в глаза и терпеливо слушает, даже когда я говорю медленно и неуклюже.
Хотя мы были всего на год старше его, я давал ему проницательные советы, как если бы он вырос на несколько лет, и толкнул его в спину, сказав, что он может идти в любом направлении, в котором захочет. Это был процесс падения медленный и естественный.
— Есть ли что-нибудь похожее между мной и моей сестрой?
не существует. Скорее, Бомбит был тем человеком, которого Ноэль боялся и старался избегать. Моя реакция была именно такой, когда я впервые встретил его.
В классе Бомбит всегда был «шумным ребенком, за исключением случаев, когда он читал книгу» и «ребенком, который внезапно становился шумным даже во время чтения книги».
«Я правда не знаю».
Ноэль просто молча смотрела на ушедший в другой мир весенний свет и тревожно рвала на себе волосы. Бомбит, заметивший жгучий взгляд на ее щеке, в отчаянии схватил Ноэля за плечи.
— Почему ты так изменился?
Ноэль выглядел озадаченным этими словами, которые для любого прозвучали бы как страстная драка. В прекрасных весенних глазах я чувствовал желание немедленно встряхнуть Ноэля, если он не ответит. Ноэль, столкнувшись с неизвестным энтузиазмом, в конце концов рассмеялся.
"Почему ты смеешься!"
"Ой, простите. Просто внезапно. Мари, тебе не нравится, как я изменился?
Бомбит на мгновение задумался, а затем покачал головой.
"нет. Не совсем. «На самом деле это хорошо».
Ноэль снова рассмеялся, увидев, что Бомбит говорит резко, как расстроенный ребенок. На этот раз я ныл и пытался сдержаться, но получилось не очень хорошо.
«Угу, я не знаю. улыбка. Улыбка. «Приятно видеть, как ты улыбаешься».
Бомбит посмотрел на Ноэля, который улыбался, подперев подбородок. Ноэль медленно успокоился из-за своего смущения, и только тогда он смог сказать первые слова, которые пришли ему на ум, когда он услышал вопрос.
«Если я изменился, то не из-за ли это, наверное, Мари?»
Не потому что, а спасибо. Ноэль, похоже, положительно воспринял свои изменения. это так? Бомбит ответила легко и наклонила голову внутрь.
Персонажи в игре меняются под моим влиянием. Это нормально, что такое происходит? Что, если эти небольшие изменения повлияют на концовку Аннет... … Мне кажется, это отдаляет от истинного финала.
«Ну, любой конец не имеет значения, пока моя сестра счастлива».
Придя к выводу, Бомбит на мгновение очистила голову, провела поверхностный разговор с Ноэлем о текущей ситуации и поняла одну вещь.
Разве это не нормально — планировать вместе? Когда мы разговаривали в Волшебной Башне, я ничего не мог сказать, потому что не был уверен. Если бы это был Ноэль сейчас.
«Знаешь, Ноэль. если… … ».
***
Конечно, он ожидал, что это произойдет, но император тянул столько времени, сколько мог, с бессмысленной сагой, а затем освободил Севера.
Тот факт, что Север всегда находился рядом с сагой, и что Север, который фактически двигал своим телом, в отличие от императора, управлявшего им сзади, возможно, помнил все яснее, похоже, даже не принимался во внимание.
«Вы потратили время».
Думаю, трудно сказать, что убийство бесчисленного количества невинных людей — это то, чем можно гордиться. Ну, поскольку в нем не было алкоголя, оно оказалось коротким.
Сказать это не выпив. Вместо того, чтобы держать его в плену, он, вероятно, хотел освободить Аннет и посмотреть, как она себя поведет. Хоть я и знал это, у меня не было другого выбора, кроме как быть использованным в своих интересах.
Императору нравилось пить бокал вина, наблюдая, как выражение лица Севера слегка искажается, когда он рассказывает истории старых времен. Долгое время это было плохим хобби.
«Мне это так надоело».
Север бежал за императорским дворцом. Это произошло из-за того, что сказал император, отсылая его.
«Ах, похоже, твоя любимая невеста находится в том месте, где ты прятался, когда был молод. Обязательно доберитесь туда до того, как они подумают, что вы злоумышленник, и разберитесь с этим».
Почему ты, черт возьми, в таком месте?
Это было место, где нужно было пройти через секретный проход, известный только королевской семье и нескольким стражникам, которым доверял император, и это место было трудно найти в темноте.
У меня было плохое предчувствие. Кэтрин ни за что не взяла бы Аннет в такое место. В это время вы уже изо всех сил пытаетесь не уловить свои слабости.
Как только он приблизился, Север замедлил шаг и тихо пошел. Так что даже не слышно шороха листьев под ногами. Один шаг, два шага. Я заглянул внутрь с такой позиции, что не заметил бы там никого, если бы не подошёл поближе.
Тем временем Север придумал десятки тысяч худших ходов. Наиболее правдоподобной на мой взгляд была сцена с Аннет в окружении солдат. Однако то, что содержалось в этих темно-фиолетовых глазах, было полной противоположностью тому, что я себе представлял.
«… … под?"
Голова Ренье лежала на коленях Аннет, которая сидела в разложенном богатом платье. Брат, которого я встретил спустя много лет, выглядел гораздо изможденным и слабым, чем я помнил. Однако он спал с очень мирным лицом.
Аннет тихо напевала, заслоняя солнечный свет от его глаз. Это мелодия колыбельной, которую вы часто слышите. Мое сердце колотилось.
Она не сделала ничего плохого. Но почему у меня возникает это странное чувство, будто я стал свидетелем сцены несправедливости? Север решил отмахнуться от комка в груди как от фантазии, которую он видел ранее.
Это потому, что я увидел что-то бесполезное. Потому что я видел абсурдное зрелище того, как она рожает моего ребенка.
"Что ты делаешь?"
Как только охранник расслабился, Север, чувствуя себя абсурдно, шагнул внутрь. Аннет медленно поднимает голову и прикладывает указательный палец ко рту, делая жест, призывающий замолчать. Север послушно понизил голос.
"Зачем ты это делаешь?"
«Рен уснул, пока мы разговаривали, и я не знал дороги назад».
Причина настолько нелепа, что заставляет вас выйти из себя. Север тут же протянул руку и попытался помочь Аннет подняться, но Аннет покачала головой.
«Если ты проснешься внезапно, ты проснешься. Было бы неплохо иметь что-то, что могло бы его поддержать... … ».
— Не лучше ли было бы просто разбудить его?
Аннет посмотрела на него и сказала.
«Я не думаю, что это очень хорошая идея. «Если мы встретимся без предупреждения, то вряд ли чувства Рена будут в порядке».
Конечно, в глазах Рена он был злодеем, ничем не отличающимся от Императора или Сурового. Естественно ненавидеть и обижаться на них, и вы можете даже выйти из себя и броситься на них, как только увидите их лица.
Север вздохнул и поднял мантию Рена, висевшую на ветке дерева. После свертывания он создал достаточный объем для сна. Аннет осторожно поднялась, заправив под голову халат, больше похожий на кусок циновки.
Север держал ее за руку, пока она шла рысью, как Мариетта. Шаги вперевалку, как у цыпленка, продолжались, пока мы не оказались на некотором расстоянии от леса. Север, которому было еще хуже, спросил о движении, которое обычно было бы невообразимо.
«… … — Почему ты так ходишь?
«Мои ноги немеют. Ах, теперь все в порядке».
Затем Аннет стряхнула листья и пыль с платья. Однако он не мог дотянуться до спины, поэтому на мгновение остановился и, казалось, задумался об этом. Север прищурился и посмотрел на эту фигуру.
«Оставайся на месте».
Он опустился на одно колено и аккуратно поправил платье Аннет. Аннет замерла, слегка вздохнув.
Это было менее уродливо, чем поднимать женское платье, но все равно было нормально, поскольку под одним слоем платья все равно была нижняя юбка. Только по этой причине человеку такого размера, как член королевской семьи, не было бы необходимости преклонять колени.
Аннет не удосужилась указать на это. Это произошло потому, что Север, человек, который на самом деле совершил это действие, похоже, не придал этому большого значения.
— О чем ты говорил с Реном?
Низкий голос звучал немного холоднее, чем обычно. Это потому, что он был захвачен императором? Ответила Аннет, взглянув на него с беспокойством.
— Я сказал вам кое-что, что ваше высочество должно было знать.
— Да, я думаю, да.
То, что я сказал в обходных путях, чтобы не задеть рану, похоже, не очень эффективно. Аннет потянулась, чтобы помочь ему подняться. Север встал, держа эту маленькую руку, и вместо того, чтобы отпустить ее, сплел пальцы и переплел их. Аннетт смутило ощущение щекотки, но она шла спокойно, не показывая этого.
Не потому ли, что они находятся в императорском дворце, они подражают своим возлюбленным?
Аннет не заметила маленькую искорку, которая зажглась внутри него.
***
— О чем вы говорили с императором?
Из-за странной щекотливой атмосферы я смог сказать это только после того, как сел в вагон и отпустил его. Это также было то, чего нельзя было сказать в императорском дворце, где никто не слушал.
«Он просто долго нес ерунду. И он сказал что-то странное.
— Это звучит странно?
«Если вы пойдете на праздник, который устраивает граф Авен, вы встретите благородного человека».
Это то, что сказали бы уличные гадалки, о которых вы только читаете в книгах. По его дрожащему голосу я понял, что он думает о том же, что и я.
Кстати, граф Авен. Думаю, одна из девушек, с которыми Бомбит активно переписывался, была дочерью этой семьи.
Он захочет пойти, да? Как ни странно, первая мысль, которая пришла в голову, была вот такая. Мне было жаль своего ребенка, потому что я чувствовала, что втягиваю его в сложную ситуацию без всякой причины, и у меня было желание подарить ему хотя бы одно лучшее воспоминание.
«Во-первых, наш план состоял в том, чтобы попасть в ловушку и прочитать ходы императора, верно?»
Может показаться, что вы просто придумываете предлог, чтобы пойти на фестиваль, но это также был выбор, учитывающий ситуацию. Он дворянин. Император, жаждущий покрасоваться, вероятно, захочет продемонстрировать свою самую угрожающую руку. В самом его существовании есть что-то угрожающее.
Если вы не знаете, что это такое, вы даже не сможете к этому подготовиться, но если вы знаете, вы, по крайней мере, сможете оценить, сможете ли вы к этому подготовиться. Даже если это означало риск, избегать его не стоило.
«Пойдем на фестиваль».
Эрцгерцог кивнул со слегка удовлетворенным выражением лица.
— Я знал, что ты это скажешь.
Уверенный голос был полон глубокого доверия. Мы виделись всего несколько месяцев. Меня это смутило, но и немного порадовало.
***
Когда я вернулся в особняк в тот день, я обнаружил, что Ноэль гостил, и по рекомендации Бомбита Ноэль, естественно, присоединился к группе в тот же день. Через три дня день фестиваля. Мы подъехали к резиденции графа в Авене и вышли из кареты.
Чувствуя беспричинное беспокойство, я взял Бомбита за руку.
«Если с вами разговаривает кто-то, кого вы не знаете, никогда не следует следовать за ним в одиночку».
"Конечно, конечно!"
«Убедись, что остаешься с другими людьми».
Бомбит кивнул так сильно, что послышался звук дуновения ветра, и тихо заворчал. Я ответил на него десять раз, прежде чем покинуть особняк.
Это было неловко, но я не мог перестать волноваться только потому, что мне было неловко. Я посмотрела в глаза Ноэлю, который стоял за весенним светом, словно тень. Ноэль, должно быть, прочитала намерение по его пронзительному взгляду, слабо улыбнулась и кивнула.
«Я буду рядом с тобой».
По крайней мере, это немного обнадеживало. Было сомнительно, что Ноэль сможет защитить Бомбита от нападения, как эрцгерцог или Хлодвиг, но если бы они вдвоем просто выбирали места с большим количеством людей и ходили вокруг, серьезной опасности не было бы.
Когда я подумал, что хватит разговора, и попытался уйти, большая рука нежно схватила меня за оба плеча и сжала их. Владельцем этой руки был великий князь.
"Ты тоже. «Это на виду».
Тон его голоса, словно он мягко упрекал меня, пощекотал меня. Может быть, это потому, что я был таким тихим ребенком, что мне не приходилось слушать подобные вещи, даже когда я был маленьким.
— сказал я, слегка коснувшись тыльной стороны его руки кончиком пальца.
«Я не ребенок. Не волнуйтесь."
«Ну, кроме этого, разве ты не говорил, что заблудился в императорском дворце?»
«А что насчет Мии… … ».
Мы много разговаривали в течение тех нескольких дней, что были в Валуа, и описания дней, когда мы встретились с Реном в рамках обмена информацией, были особенно подробными. В его голосе слышался слабый намек на смех.
Это естественно помнить, потому что это была важная история, но нет необходимости говорить ее в шутливой форме. Насколько просторен императорский дворец? Вы можете заблудиться в месте, где никогда раньше не были.
«Даже если ты заблудишься, это менее опасно, чем Мариетта. «Я волшебник».
Это было детское замечание, которое я бы не смог произнести нормально. Не могу поверить, что я с гордостью заявил, что я волшебник. Они сказали, что он был силен для молодого цыплёнка, который только что научился этому, и я видел его силу собственными глазами, но на самом деле это не слишком тронуло моё сердце.
Это потому, что вы не знаете, какой силой обладают другие волшебники, и знаете людей вокруг вас только для сравнения. Более того, он не может самостоятельно контролировать силу своей магической силы. Я считал себя неопытным полумагом. Так что теперь я… … Вы блефуете?
Я почувствовал, как мое лицо вспыхнуло. Должно быть, это как-то произошло. Как ты можешь вести себя как ребенок? Это тоже эффект весенних красок? В моем мозгу переплелись все добродетели благородной дамы, которые я запечатлел в течение длительного периода времени. Немного нервничая, я повернулась и посмотрела на него.
Поскольку расстояние было очень близко, я мог видеть только крутой подбородок и даже никакого выражения лица. Даже эти движения крайне незрелы. Я сделал два шага назад и только тогда смог как следует рассмотреть его лицо. Вопреки моим опасениям, что он может найти меня жалким, он смотрел на меня с обычным выражением лица.
«Доминик долгое время поддерживал сговор с Волшебной Башней. «Это означает, что человек, который представляет для вас угрозу, может быть волшебником».
Я внезапно вспомнил тот день, когда разрушил Магические Башни-Близнецы.
хорошо. Я думаю, ты знаешь, что это может представлять угрозу только в том случае, если не придет иностранный волшебник... … Я хотел сказать это, но проглотил это, потому что думал, что на этот раз это будет похоже на блеф.
"все в порядке. «Я буду осторожен».
Он кивнул, затем неловко коснулся моего плеча и пошел вперед.
"Привет."
Когда я обернулся и услышал звук, похожий на вздох, я увидел Кловиса с шокированным выражением лица. Когда он смотрит мне в глаза, он прикрывает рот своей большой рукой. Кловис подошел ко мне, как девчонка, которая любит поболтать, и заговорил мне на ухо.
«Наше Высочество жил в месте, где живут только мужчины, поэтому ему немного неловко иметь дело с женщинами».
Я быстро моргнул, потому что его слова казались ниоткуда. Естественно, раздается дрожащий голос.
«… … это так?"
Как только я закончил говорить, Кловис начал кашлять, как одержимый. Мне казалось, что я пытаюсь засмеяться, но у меня перехватило дыхание. Заплаканные глаза выглядели не такими уж грустными.
Он наклонил верхнюю часть тела вперед и захныкал, но наконец поднялся. Эрцгерцог, заметивший здесь волнение, взглянул на него.
— Нет, эм, ничего страшного, если ты не знаешь. Это хорошо."
Кловис оставил неразборчивый комментарий и подошел к Бомбиту и Ноэлю, которые следовали немного дальше. Сзади слышен громкий голос. Такие вещи, как «замечательная пара» и «они хорошо ладили вместе».
В какой-то степени это было намеренное недоразумение... … Когда я слушал что-то, чего не мог понять, мой разум запутался, и я начал идти быстрее.
Вскоре я оказался рядом с эрцгерцогом, шедшим впереди меня. Что он сделал прямо перед тем, как Кловис отреагировал странно? Я выразил свою обеспокоенность и похлопал себя по плечу, чтобы выразить поддержку.
Что это значит... … .
Не найдя ответа, я посмотрел на лицо эрцгерцога рядом со мной. Как будто ответ был там. Он плотно закрыл рот и посмотрел прямо перед собой. Это было странно, потому что походило на марширующего полководца, а не на зрителя на празднике.
Сегодня что-то обязательно произойдет, но было бы неплохо развлечься, прежде чем это произойдет. Пока я думал об этом, мне показалось, что я случайно слишком долго смотрел на это.
— Тогда оно прорвется.
"да? "Ой, простите."
«Не о чем сожалеть».
Шум приближающегося праздника заполняет неловкую пустоту.
— Ты хочешь что-нибудь сказать?
"Это не так."
"затем?"
— Я думал, ты слишком жесткий.
Он тихо посмотрел на меня своими темными глазами и сказал.
«Ничего не решено, так как же я смею наслаждаться фестивалем?»
Ах, еще раз. Волна вины нахлынула на него и унесла далеко прочь.
Хотя это была неизбежная ситуация, мне было грустно. В конце концов, руки были согнуты внутрь.
Это то, что невозможно вычеркнуть из головы ни на мгновение. Даже сейчас Рен один и дрожит от боли. Бесчисленное количество людей он сломал своими руками. Хотя я не совсем понимал эти чувства, у меня была такая мысль.
Разве грешникам не позволено иметь даже кратковременное счастье?
В мои обязанности не входило придумывать ответ. Сначала это была ответственность Рена, а затем ответственность эрцгерцога. Я никогда не переусердствую.
«Не беспокойтесь об этом, просто наслаждайтесь этим».
Однако я не настолько нервничаю, чтобы понимать эти слова буквально.
"хорошо. Я не уверен, что мне это понравится. «Я впервые приезжаю в место, где так много людей и такой громкий шум».
Иногда мы настаиваем на том, что наступит день, когда ложь перестанет быть преступлением.
«Раньше я уверенно говорил тебе не волноваться, но… … На самом деле, вы можете увлечься людьми и остаться в одиночестве. «У меня тихий голос и небольшой рост, поэтому меня будет сложно найти».
Я решил не давать себе времени отвлекаться на праздные мысли.
«Если ты волнуешься, сосредоточься на мне. Пока мы этим занимаемся, я хотел бы, чтобы вы дали мне несколько советов. «Я читаю о фестивалях только в книгах, поэтому даже не знаю, что делать».
Я протянул руку тыльной стороной вверх. Как движения дамы, входящей на бал. Он крепко держал меня за руку, как будто это было естественно, и я был уверен, что мое желание наполовину исполнилось. Потому что его глаза были наполнены только мной.
«Пойдем оттуда».
Я издал выжидательный голос, вытянул оставшуюся руку и указал на самое дальнее место в пределах видимости. Там было место, где продавались неопознанные продукты питания, и место, где продавались странно преувеличенные маски животных. Эрцгерцог послушно последовал за мной.
На самом деле я был чувствителен к звуку, поэтому с самого начала у меня не было уверенности, что я смогу насладиться атмосферой этого места. Вам повезет, если у вас не заболит голова. Я поражался каждый раз, когда чувствовал прикосновение проходящих мимо людей к моему плечу или руке, а эрцгерцог, который был хуже меня, отпускал свою руку и обнимал меня, пока я шел. Для него было облегчением избежать каких-либо сюрпризов, но он, похоже, даже не подумал, что я буду больше нервничать из-за такого рода контакта.
Я все время думал, что что-то не так, но не мог понять, что именно. Каждое его движение, скажем так, явно чрезмерно. Обычно вы не делаете таких вещей, как наполовину нести ребенка на прогулку или держать руки вместе, потому что вас смущает внимание окружающих.
Сукмак… … это?
Казалось очевидным, что это было идеальное действие, чтобы вызвать недопонимание.
***
Спринглайт задумался. Вы не можете пропустить такое великолепное зрелище.
Фестиваль был местом для событий и компьютерной графики. События с другими персонажами происходят в зависимости от вашего выбора. И иллюстрация, адаптированная к событию!
Ну, поскольку я сейчас не сижу перед компьютером, я не вижу этого на картинках, но, возможно, это просто сцена, которую я уже видел во время игры!
— Но разве не было бы иначе увидеть это воочию?
Также будет кайф от воровства.
Даже Север, который распознает знаки как привидение, может не заметить этого в месте, где так много людей. Бомбит решил, что даже если он и заметит, то не обязательно расскажет Аннет. Ноэль выглядел слегка встревоженным, глядя в зеленые глаза, в которых горело пламя.
Внезапно весенний свет обернулся. Цельная юбка поднимается и опускается в соответствии с импульсом движения. Он посмотрел на Кловиса с головы до ног и покачал головой.
«Хлодвиг настолько велик, что выделяется среди других. «Было бы лучше, если бы мы расстались на мгновение!»
— Ты пытаешься оставить меня в покое?
Он надулся с игривым выражением сожаления. Бомбит, увидев это, рассмеялась и покачала головой.
"все в порядке. Ничего не поделаешь. Вместо этого, должен ли я следовать за тобой без ведома эрцгерцога и твоей сестры?
Кловис подумал, что Север понятия не имеет, но грубо кивнул. Причина, по которой я позволил Бомбиту и Ноэлю бродить вместе, заключалась в том, что мне было очень не по себе. Детей как будто выпустили в воду.
Все трое по-своему наслаждались фестивалем и следили за Аннет и Севером.
"мой Бог. — Вы двое просто шепчетесь.
Бомбит с энтузиазмом относился к каждому их маленькому действию. Хотя у меня не было возможности услышать это, я внимательно прислушался, затем постучал по Кловису и спросил.
— Ты слышишь, что они говорят?
"Ты слышишь меня?"
«В статье нет ничего особенного».
Кловис наморщил нос и рассмеялся.
«Не только сверхлюди, такие как Ваше Высочество, могут стать рыцарями, юная леди».
В отличие от Бомбита, который ворчал или нет, но хорошо ел, держа в каждой руке по шашлыку с неизвестным мясом, Ноэль постепенно смущался.
Пока ее внимание было сосредоточено на чем-то другом, соус упал и испачкал руки Бомбита. Кловис на мгновение поднял шампуры, которые Бомбит держал обеими руками, а Ноэль тем временем прокусил шампур, который он ел, передними зубами, достал носовой платок и вытер руки Бомбита.
Занятыми были только двое мужчин. Взгляд Спринг все еще был прикован к Аннет.
«Моя сестра носила маску кролика!»
Увидев, как весенний свет так суетится, словно это было так мило, взгляды двоих мужчин, естественно, упали на Аннет. Хотя слишком реалистичная маска кролика не была хорошо видна издалека, она была не такой уж и милой. В зависимости от того, кто это видит, я бы сказал, что это может быть немного страшно.
Весенний свет фактически сделал выговор тем, кто отреагировал нерешительно.
«Я не знаю что. Есть ли проблема с маской? Сестра! С этими маленькими ручками! Ты надеваешь на лицо странную маску! А смотрите, эрцгерцог смотрит со стороны медовыми глазами!
Взгляды двух мужчин пересеклись. Эти двое смогли полностью прочитать мысли «О чем он сейчас говорит?» в глазах друг друга и испытали небольшое облегчение от того, что они не были странными.
- На самом деле это даже больше... … .'
— Я могу ясно видеть даже твоими глазами с такого расстояния. Насколько хорошее у вас зрение? Похоже, у него хорошие спортивные способности, поэтому он должен обладать качествами рыцаря».
Если посмотреть глубже, у них обоих были немного разные мысли.
Пока Бомбит снова взял шампур и съел его, Север указал на маску кролика, которую держала Аннет, и собирался заплатить цену владельцу прилавка.
«Я не думал, что услышал это, потому что мне этого хотелось. Что ж, Ваше Величество особенно хочет купить что-нибудь еще для мисс Аннет.
Кловис, который, думая об этом, наблюдал с некоторой теплотой в уме, поймал руку эрцгерцога, когда тот вынимал карман.
Это резервный фонд, который я держу на случай чрезвычайной ситуации. Кловис, который был ошеломлен, вспомнил один факт. Все, что там есть, — это золотые монеты и драгоценности.
— Леди Мариетта, герцог, пожалуйста, оставайтесь здесь тихо. «Я вернусь ненадолго».
Кловис бросился прочь, не дав Бомбиту и Ноэлю возможности ответить.
"Ваше Величество!!!"
Остальные подростки тупо смотрели на лица друг друга и наблюдали за действиями Кловиса, недоумевая, что происходит. Громкий голос можно было услышать повсюду. Из-за шума я не мог точно сказать, что именно говорилось.
Хлодвиг выхватил золотые монеты, которые эрцгерцог пытался передать купцу, и положил всю свою сумку на руку эрцгерцога. Этого было достаточно, чтобы дать мне представление о ситуации. Пока я так ходил вверх и вниз, что-то произошло.
Кто-то схватил Аннет за руку. Пока он смотрел на эрцгерцога и Хлодвига, размышляя, вмешаться или нет, на его лице несвоевременно появилась трещина.
Легкое тело беспомощно тащила сильная сила.
«Аннет!»
На крик эрцгерцога все искали Аннет, но видели только ее исчезающую спину.
Север бросил маску кролика в руки Кловису и побежал за Аннет.
— Э-э, что мне делать?
Весеннее лицо побледнело.
«Я был застигнут врасплох, потому что фестиваль был ранним событием, которое произошло еще до выхода на первоначальный маршрут. Мне следовало подумать о том, что изменилось. Ох, кто обычно тащит меня за собой в такие моменты? Какой из них наиболее правдоподобен? Их утаскивает дополнительный злодей, спасает стратегический персонаж, и расцветает любовь?»
Я внезапно почувствовал обиду на сцены, которые смотрел, не задумываясь, думая, что это клише. Тем не менее, если бы предсказание было верным, эрцгерцог последовал бы за ним, так что ничего серьезного не произошло бы. Хоть я и пытался успокоиться, Спринглайт уже топтал ногами.
«А что, если все будет отличаться от того, что я ожидал?» «Он не статист, он действительно сильный злодей, а что, если эрцгерцог не сможет найти свою сестру?»
Хлодвиг, который с задумчивым выражением лица смотрел в ту сторону, где исчез эрцгерцог, вернулся. Как только он подошел ближе, Бомбит дернул подол одежды Кловиса и сказал:
— Расположитесь и найдите свою сестру.
Кловис со смущенным выражением лица почесал затылок, затем решительно покачал головой.
«Я присоединился сюда, чтобы избежать этого. «Несмотря ни на что, Ваше Высочество будет первым, кто его обнаружит, и если вы будете действовать поспешно самостоятельно, ситуация может еще больше усложниться».
"все еще!"
«Если ты упрям, у меня не будет другого выбора, кроме как удерживать тебя силой. Пожалуйста пойми."
Спринглайт вздохнула и посмотрела на него. Хлодвиг, который был нежным и нежным, как Ханрянг и его старший брат по соседству, казался совершенно суровым и неразумным. То же самое было и с Ноэлем, который качал головой рядом с ним.
«… … все в порядке."
Ноэль, который чувствовал беспокойство, глядя на мрачное лицо Весны, крепко закрыл глаза, глубоко вздохнул, взял маску из руки Кловиса и надел ее.
«Он скоро вернется. «Если я скажу тебе, что я не играл должным образом, потому что волновался, ты не пожалеешь?»
Пойдем и туда.
Ноэль, активно высказывавший свое мнение, обратился к Bombit. Спринглайт неохотно взял его за руку и послушно повёл прочь. Кловис расслабился и погнался за двумя людьми.
«В конце концов, строгость не соответствует вашей конституции».
К счастью, эти двое не могли услышать беспомощный голос.
***
Не было времени спрашивать, почему ты здесь.
'Мне очень жаль. Пожалуйста, останься со мной на минутку.
Я услышал водянистый голос. Это был знакомый тон. Голос бесконечно мягкий, словно чистые белые облака, украшающие ясное осеннее небо. К сожалению, сегодня были темные тучи. Одного этого было достаточно, чтобы послушно следовать его словам, но прежде чем я успел услышать ответ, он схватил меня за запястье и побежал.
Я не мог идти в ногу со скоростью и чувствовал, что вот-вот упаду. Подожди, подожди минутку. Сколько бы раз я в отчаянии ни звал его, он не останавливался. Бег, который, казалось, никогда не закончится, закончился только тогда, когда мы добрались до конца фестивальной сцены, где никого не было.
«ууу… … ».
Я сильно запыхался. Вы когда-нибудь так прыгали? Это был очень незнакомый опыт, мои легкие сжимались и пульсировали. Мужчина молча смотрел на меня мрачными глазами, а я неловко стонала.
"крапивник."
Только после того, как мое дыхание стабилизировалось, я назвал его имя. Он опустил голову, как преступник, ожидающий наказания. Я говорил тихо, стараясь не показаться настойчивым.
«Я хочу услышать, почему. «Почему ты так себя вел?»
«… … ».
— Если бы это была не твоя воля, я ничего не могу с этим поделать.
Мы должны были помнить о возможности того, что мы зашли так далеко благодаря манипуляциям императора. Рен кивнул со слабой улыбкой.
«Северу нужно вступить в контакт с определенным человеком. «Желательно один».
Наблюдая, как Рен называет эрцгерцога «Север», я на мгновение задумался, называл ли бы он так эрцгерцога, даже когда тот был молод. Даже если бы между наследным принцем и наследным принцем была разница в статусе, учитывая его личность, я думаю, он, вероятно, назвал бы его старшим братом.
В любом случае, что это за человек? Это тот дворянин, о котором говорил император?
"все в порядке. — Могу я пока спокойно побыть здесь?
Когда я сел на деревянный ящик подходящей высоты, Рен неловко стоял там, не имея возможности подойти ко мне. Он был намного выше меня, но мне было его жаль, потому что он был похож на птицу, дрожащую под дождем.
"Идите сюда."
Он медленно поднимает голову. Я не отражался должным образом в этих потерянных глазах. Казалось, он даже толком не понимал, о чем говорилось легкомысленно, а его бледные сине-фиолетовые глаза были мутными и лишенными каких-либо следов огнестрельного оружия.
"крапивник."
Просто вызов знакомого ника не вернул свет. Я глубоко вздохнул и исправился.
«Принц Ренье».
Только тогда Рен внезапно пришел в себя, словно очнувшись ото сна. Я беспокоился, что мог бы спровоцировать его без необходимости, но решил, что это лучше, чем погрузиться в депрессию.
«Иди сюда, иди».
Он приближался слабыми шагами. Присмотревшись, он выглядел испуганным.
— Чего ты так боишься?
«Я чувствую, что ты меня возненавидишь».
«… … — Почему ты так подумал?
«Ты говорил, что спасешь меня, но я разрушаю твои планы».
Он горько улыбнулся и выглядел хрупким, как тростник, колышущийся на ветру. Я тяжело вздохнул, встал и схватил его за плечо. Затем мы встретились взглядами на неизбежно близком расстоянии.
— Приди в себя.
«… … ».
«Есть много причин, по которым я ввязался в это, но одна из них — то, что я хочу, чтобы вы были счастливы».
Его губы безжалостно дрожали.
«Это не серьезная причина, но… … Это не значит, что я не считаю это важным. Пока вы вынуждены следовать воле Императора, я не буду злиться, даже если вы задушите меня здесь. «Если кто-то критикует вас, вы, не колеблясь, защитите его».
В конце концов, по моей белой щеке скатилась единственная слеза, но мне не хотелось просто успокаивать эмоции передо мной и имитировать то, что я говорил.
«Я никогда не отвернусь от тебя, поэтому, пожалуйста, останься и не сломайся».
Он опустил голову и уткнулся лицом мне в плечо. Почувствовав влажную текстуру, я успокоил дрожащую спину. Я отчаянно хотел этого момента. Надеюсь, никто нас не найдет, пока его слезы не прекратятся.
***
Север остановился. Это произошло потому, что мне был слишком знаком вид спины, которую я едва успел догнать. Как ты можешь забыть? Движение, которое я видел почти каждый день, когда был принцем. Рен обладал уникальной аккуратностью в каждом маленьком движении, а Север умел отличать его от других.
И внешность Аннет. Это не было насильственное волочение, это было движение человека, чье тело не могло угнаться за ним, даже если он пытался бежать.
"Это нелепо."
Положите руку на свою эмоциональную грудь. Даже если противником был Рен, это было не без риска. Если Император манипулировал каждым его словом и действием, и если Аннет этого не заметила и полностью потеряла бдительность, то не было человека более угрожающего, чем он.
Однако мне казалось, что это все равно, что шпионить за тайной встречей влюбленных.
Это чувство не соответствует ситуации. В этот момент Сурв понял, что его эмоции полностью поглотили его разум. Как незрелый маленький мальчик.
«Мне вернуться? Нет, все же лучше быть рядом».
Чтобы не запугивать посетителей фестиваля, он подошел к подходящему универсальному магазину и сделал вид, что осматривается. Вопреки его намерениям, атмосфера была настолько зловещей, что он, казалось, не подозревал, что торговец очень нервничал, задаваясь вопросом, проводилась ли проверка.
— Может быть, вы сказали, что Ренье был дворянином?
Как раз в тот момент, когда эти мысли пришли мне в голову, вошел мужчина средних лет со странно знакомым чувством широкого кругозора. Прямая осанка и загадочное лицо, компенсирующие маленькое тело. Выцветшие светлые волосы. Глубокая улыбка, которая возвращается, когда мы смотрим в глаза, напоминает улыбку Кэтрин. Отец Кэтрин и Ноэля. Это был герцог Артуа.
Он не остановился на легком приветствии и подошел. Хотя он улыбался тем, с кем сталкивался на своем пути, у Севера было неприятное выражение в глазах. Герцог был человеком, который не любил и даже презирал такие шумные места.
— Давно я тебя не видел, принц.
Теперь он был скорее императором, чем принцем, и не знал, что лучше было бы использовать более известный титул великого князя. Я просто говорю, что знаю ваше детство. Несмотря на то, что он был великим князем с таким же или немного более высоким положением, в собственных глазах его считали маленьким принцем.
В его характере было попытаться тонко провести ту линию, которую было трудно указать таким образом. Север ответил неловким кивком головы. Его, казалось, совершенно не заботило его холодное и неуважительное отношение, он повернулся спиной и встал рядом со мной. Это было подходящее расстояние для частной беседы.
— Я слышал, вы помолвлены с женой графа Валуа?
Я смотрю на сверкающие глаза. Синий цвет напоминал цвет его детей, но не был ни таким пламенным, как у Кэтрин, ни таким чистым, как у Ноэля. Было просто тихо. Точно так же, как обычно делают те, кто собираются вместе и идут на компромисс в безопасном месте.
"Ты сказал мне, что."
Северу он не очень нравился, и он был не в состоянии скрыть этот факт. Герцог, естественно, притворился удивленным, как будто ничего не знал.
"Ой, извини. «Это было так давно, что этот старик просто забыл».
Он был человеком, который наиболее активно способствовал браку Екатерины и Доминика. По крайней мере, это означает, что он не был хорошим партнером, чтобы первым рассказать об этой истории.Хотя они были любовниками внешнего мира, чтобы защитить друг друга, он не сожалел о ней, о которой он думал только как о детстве. друг. Тем не менее, бессовестных слов и действий герцога было достаточно, чтобы вызвать дискомфорт.
"Ждать кого-то. «Если у тебя нет дел, я просто уйду».
Герцог нахмурился и прочистил горло. Это был сигнал к завершению вступления, который вызвал лишь дискомфорт.
«Я думаю, это счастье, что брак между дерзкой и принцем не состоялся».
«… … ».
Как бесчувственно. Это выражение не подходило Кэтрин так же, как ноготь. Это также сильно отличалось от тех времен, когда она неоднократно хвасталась своей умностью и красотой, чтобы выйти замуж за кого-то у власти.
«Похоже, принц проявляет щедрость, поэтому я этого не вижу».
"Что ты имеешь в виду?"
«Мало того, что она не смогла родить принца, она еще императрица, которая даже замышляет измену… … — Разве не правильно было бы его выбросить?
Единственное, что содержалось в его прищуренных глазах, — это амбиции.
«И все же я рад, что преемник не расстроен».
«… … «Потому что Ноэль хороший ребенок».
"Это верно. Возможно, из-за своей глубокой преданности королевской семье Его Величество также очень дорожит Ноэлем».
Я понимаю. Это скрытая карта? Север вздохнул про себя. Увидев, как он ценит и заботится о своей дочери, я подумал, что если даже он не поддержит действия Екатерины, то и препятствовать им не станет.
Это был просчет. Герцог был человеком, который мог выгнать свою дочь, которая не поступила так, как он хотел. Кэтрин была брошена ее биологическим отцом за то, что она не родила королевского внука и не предоставила ему власть, на которую она рассчитывала.
«У Ноэля не будет никого, кто будет следовать за ним больше, чем его сестра».
Он говорил, делая вид, что обеспокоен. Это также было предупреждением о том, что не все пойдет так, как вы думаете. Герцог небрежно улыбнулся и ответил.
«Теперь этому парню пора повзрослеть».
Это дало понять. Герцог Артуа планирует принести в жертву Екатерину, чтобы подарить Ноэлю крылья. Именно это хотел ему сказать император. Даже если вы боретесь, это у вас на ладони, так что прекратите глупости.
Аппетит у меня был горький. Об этом факте нужно было в той или иной форме сообщить Екатерине, и каким бы сильным человеком она ни была, ее не могло не задеть.
***
«Ты вел себя некрасиво».
Рен, который перестал плакать, вытер все еще влажные глаза и белоснежно улыбнулся. На ее лице появилось облегчение, как будто вместе со слезами пролились и некоторые ее негативные эмоции.
Меня охватило небольшое облегчение. Когда я вытерла его испачканное лицо носовым платком, он покраснел и выглядел смущенным. Я не могла не порадоваться сиянию лица на моей бледной коже.
«Я действительно не знаю… … ».
Запутанные внутренние мысли внезапно вышли наружу. Это был тихий голос, почти как будто разговаривающий сам с собой, но Рен, находившийся поблизости, естественно, услышал бы его.
Он посмотрел на меня с тревожным выражением лица. Мне было его жаль, потому что он даже не мог спросить, что он имеет в виду, и просто смотрел ему в глаза. Ни с того ни с сего я выглядел как щенок, скулящий под дождем.
— Я удивлен, что ты добр ко мне.
Честно признавшись, я немного пожалел об этом. Это произошло потому, что Рен был крайне смущен, как будто ему открыли секрет.
"Я имею в виду… … Так было с тех пор, как мы впервые встретились. «Похоже, они хотели поговорить об этом наедине».
Возможно, есть кто-то, на кого вы чувствуете себя похожим с первой встречи. Когда я думаю об этом, впечатление Рена было именно таким. Человек, который сияет так ярко, что диву даешься, кто мог так ненавидеть кого-то.
В отличие от него, я был тих и угрюм, и он, должно быть, знал, что я собираюсь обручиться с эрцгерцогом, еще до нашей встречи. Можно ли благосклонно относиться к невесте человека, который без причины загнал себя в угол? Нормальному человеку он мог бы не понравиться, даже если бы у него были несуществующие недостатки.
Он дал ответ, не долго думая.
"хорошо. «Может быть, это судьба».
Я не знала, как реагировать на такой освежающий голос. Мое сердце упало, и я не мог ничего ответить, потому что думал, что просто неправильно понял его слова. Я чувствую, что это было бы настоящим недоразумением.
"извини. «Я не хотел создавать проблемы».
"ты в порядке."
"нет. «Независимо от того, что ты чувствуешь, тебе не следует так говорить, потому что ты помолвлена ​​с Суровым».
В конце концов я невольно кивнул головой в ответ на твердый и властный тон. Он ухмыльнулся.
«То, что я сказал, на самом деле не было ложью. Ощущение близости без причины, чувство однородности без причины... … Я осуждал тебя и фантазировал о тебе. Аннет, ты никогда не встречала такого человека?
Слова Рена были похожи на сон. Для человека вроде меня, имеющего привычку наблюдать сзади, это, должно быть, трудное ощущение. Когда я покачал головой, он сделал горькое выражение лица.
"Я так и думал. И все же ты был человеком лучше, чем фантазия. «Все, что я ожидал, это в лучшем случае хорошего собеседника, но в итоге ты предложил мне вот такую ​​руку помощи, верно?»
Спасение. Вес слов был слишком тяжел. На сердце у меня было тяжело, как будто я украла чужое украшение и носила его.
Я ничего не делал. Ни одна из проблем до сих пор не решена, и моя помолвка с эрцгерцогом, вероятно, только усложнила его положение.
«… … «Мне кажется, я говорю слишком высокомерно».
«Я сказал то, что чувствовал».
При этом, что еще я могу сказать? Я спокойно терпел дискомфорт. Во время короткой паузы в разговоре он поднял подбородок. Небо, которое начало темнеть, было наполнено разноцветным дымом, вероятно, созданным магией. Он с сожалением поджал губы и затем заговорил.
— Теперь можно идти.
Миссия, порученная императором, завершена? В таком случае мне следует быстро вернуться к обеспокоенным людям и успокоить их, но меня беспокоило выражение лица Рена. Желая поймать меня Почему бы тебе не поймать это?
— Ты бы хотел остаться здесь еще немного?
«Скоро в небе взорвутся красивые фейерверки, но отсюда их не будет видно».
Обзор был ограничен, потому что он был закрыт стеной. Я решил проявить упрямство, когда это не сработало. Это было для него.
«Это лучше, чем шумное место».
это так. Он тихо пробормотал и не стал уговаривать меня дважды.
Они мобилизуют волшебников на фестиваль. Раз вы сказали, что Магическая Башня находится в сговоре с императором, значит ли это, что граф Авенский тоже на стороне императора? Конечно, было бы труднее выбрать семью среди выживших центральных дворян, которая этого не сделала. Хотя я был просто поражен красиво окрашенным небом, эта мысль тоже присутствовала.
«Привет, Рен. — Могу я задать один вопрос?
"да?"
"Как ты узнал?"
Он сразу понял, о чем я хочу спросить, без надлежащего объяснения.
«Несмотря на слухи о том, что вы влюбились с первого взгляда, единственное, о чем вы говорили, была Мариетта. «Сначала я думал, что это потому, что он заботился обо мне, но кроме этого, он редко прекращал говорить, когда пытался заговорить».
«ах… … ».
«Ты взял книги, которые взял в библиотеке, из-за своего младшего брата, верно? Это было «Как разговаривать с растущей дочерью»?
«… … это верно."
"Смотреть."
Он опустил голову и рассмеялся себе под нос.
«Изначально люди говорят о людях, которые им нравятся больше всего. «Потому что это заставляет меня много думать».
"Это трудно."
Когда я что-то бормотал рассеянным голосом, он говорил весело.
— Я рад, что ты не знал.
На его бледном лице появилось игривое выражение. Мне повезло, но я немного беспокоился. Поскольку я очень нервничал, он больше не говорил ничего, что тревожило бы мой разум. Мы просто стояли рядом и смотрели. Фейерверк, который взрывается ярко и ярко, а затем бесследно исчезает.
— Рен, что ты хочешь делать, когда станешь императором?
Почему вдруг в голову пришел такой вопрос? Было ли это потому, что я чувствовал, что яркое, но мимолетное пламя напоминало трон власти? Он ответил сразу, даже не задумываясь.
«Мы должны восстановить дворян, которых вытеснил Доминик, и создать политику одну за другой, чтобы компенсировать прошлое людям, пережившим трудности».
Кажется, мы с эрцгерцогом не зря братья. Если вы зададите Северу этот вопрос, вы, вероятно, получите тот же ответ. Разница лишь в том, что в нем присутствует ужасное чувство вины. Это был ответ, достойный кивка, но он выходил далеко за рамки моего вопроса.
«Дело не в том, что вам следует делать, а в том, что вы хотите делать».
Рен неловко улыбнулся.
«Это то, чем я действительно хочу заниматься. «Я думаю, спать станет более комфортно только после того, как мы сотрем достаточно следов прошлого из империи».
«Итак, что произойдет после того, как вы этого добьетесь?»
На этот раз он действительно задумался об этом. Об этом свидетельствовали нелепо нахмуренные брови и слегка опущенный взгляд. После долгого ожидания он заговорил молча.
«Ничего особенного нет. «Извините, это не очень интересный ответ».
В этот момент какой-то инстинкт включил переключатель настойчивости.
— О чем ты подумал, прежде чем ответить? «Разве задержка с ответом не потому, что что-то пришло в голову?»
Ну, вот и все. Он пробормотал тихо, как будто разговаривал сам с собой, и закусил губу. Мои мысли были верными. Есть вещи, которые я просто не мог сказать, но которые пришли мне на ум.
«Не так давно я думал, что хочу отомстить. «Не знаю, как другие, но я думаю, что Доминик заслужил достаточное наказание, чтобы заставить его чувствовать себя ужасно из-за того, что он сделал».
«… … — Теперь ты думаешь иначе?
«Это правда, что он нуждается в наказании, но я не знаю. Я не думаю, что это уже так важно. «Не обязательно я наказываю».
Он говорил таким мягким тоном, что казалось еще более кровавым.
«Разве не нашлось бы множество людей, которые стали бы бросать камни, если бы мы просто связали их и оставили на улице?»
Я полностью согласился. Но разве нельзя было бы получить помощь от тех, кто ищет власти, помогая восстановлению императора Доминика? Когда я наклонил голову внутрь, Рен вовремя почесал зудящее место.
«Возможно, придется назначить много охранников».
"Как и ожидалось."
Почувствовав небольшое облегчение, я глубоко вздохнул и спросил еще раз.
— Так что же ты хотел делать после того, как отомстил?
«Может быть, это звучит незрело, но… … Мне хотелось бросить все и отправиться в путешествие. «Речь идет о побеге из империи, путешествии по многим странам и съемке бесчисленных пейзажей».
Я вздохнул про себя. Потому что его желания были так велики. Даже если его карманы были пусты, а тело утомлено во время путешествия, он сразу убеждался, что будет счастлив, когда осуществит свое желание. Но то, что Рен сказал дальше, подтвердило мои опасения.
«Конечно, от жадности нужно отказаться. «Это то, чего император не может сделать».
Я резко открыла рот, услышав одинокий тон, но не смогла сказать «нет». Это обман. Он был не из тех людей, которых можно было бы утешить такими поверхностными словами.
«… … "Это трудно."
"Да?"
Проблема, которая меня всегда волновала, стала для меня яснее. Было ясно, что императора Доминика надо свергнуть, но было неясно, кто после этого взойдет на престол. Если бы ситуация была неизбежна, эрцгерцогу пришлось бы сесть, но он, похоже, совсем этого не хотел. Я не думаю, что человек передо мной будет счастлив, если станет императором. Скорее, это станет петлей, которая задушит его.
Я хотел подробно обсудить с ним этот вопрос, но не смог, потому что император явно прислушивался к разговору. Потому что мы не должны предоставлять больше информации, чем может знать император.
«Но должен быть какой-то выход. — Я хорошенько посмотрю.
«Если Аннет так скажет, я думаю, она действительно что-нибудь найдет».
Он горько улыбнулся и посмотрел на небо, где исчезали последние следы огня.
«Мне действительно пора идти. «Спасибо, что вы со мной».
«… … "Заботиться."
Рен толкнул меня в людный переулок и исчез. Его стало невозможно найти, просто отведя взгляд на мгновение, и он больше походил на мираж, чем на пламя. Без всякой причины кто-то тронул меня за плечо, а я тупо смотрел в ту сторону, где он исчез.
"баклажан."
Тихий голос был знаком. Это был Великий Князь.
***
В библиотеке назревал кровавый водоворот.
Я не знаю, откуда это взялось, но мелкие листья, смешанные с ветром, издают сумасшедший грохот. Если так будет продолжаться, не рухнет ли здание? По крайней мере, казалось, что аккуратно разложенные на полках книги могут упасть, но книга посередине была прочной.
Страницы перевернулись, сверкая ослепительно ярким светом. В медленном темпе, как будто кто-то читает и листает каждую страницу.
Только когда оно приближается к концу, движение останавливается. В то же время водоворот внезапно остановился. Листья плавали на месте, не двигаясь. Это было зрелище, как будто время остановилось.
И пейзаж внутри библиотеки мгновенно изменился.
Центр сада-лабиринта, который с момента его создания принадлежал императрице. Очень секретное место, где никто не может его найти.
Аннет сидела одна и читала книгу, и ее не сопровождала ни одна горничная. Даже если он был полностью охлажден, чай, заваренный правильно из качественных листьев, был не так уж и плох. Нетронутое печенье и пустой стул напротив них. Казалось, он все время кого-то ждал. Когда я сосредоточенно читал толстую книгу, мои глаза время от времени попадали в это место и застревали в нем.
«Аннет».
Послышался застенчивый голос. Лицо Аннет, все это время остававшееся почти ничего не выражающим, тоже ожило.
— Ты долго ждал?
«Нет, время пролетело быстро, потому что я прочитал книгу».
Мужчина с простой улыбкой, не сочетавшейся ни с короной на голове, ни с тяжелым плащом, накинутым на плечи, сел в кресло.
«… … В такие времена можно сказать, что я долго ждал».
Аннет слегка улыбнулась, наблюдая, как он игриво ворчит.
«На самом деле меня постоянно беспокоили пустые места».
— Ты пытаешься помириться позже?
"хм… … нет."
Он не стал давить дальше на Аннет, которая выразила намерение сосредоточиться на другом человеке, поставив закладку на книгу, которую она держала, и закрыв ее.
Многое должно было произойти, прежде чем Аннет, у которой было плохое зрение, привыкла к саду-лабиринту. Доминик, которому нравилось причинять Лену душевную и физическую боль, начал использовать Аннет с того момента, как понял, что он заботится о ней.
Он насмехался над ними обоими одновременно, говоря, что примет ее к себе в качестве своей императрицы, угрожал им, говоря, что, поскольку вы не будете послушны, он накажет ее, убив, и делал всякие другие мелочи. Настолько, что когда Доминик произносит хотя бы одно слово имени Аннет, у Лена болит живот.
Императрица, которая была его самой могущественной помощницей, нашла это прискорбным.
«Как ты смеешь беспокоить такую ​​тихую и добрую женщину. «В конце концов, Доминик — мусор».
Хотя я прекрасно знал, что если я скажу что-то подобное Рену, это будет передано императору, я намеренно сказал это по привычке.
В ночь узурпации трона, наступившую после того, как фундамент был прочно заложен, Доминик первым захватил слабое место Рена, Аннет, и попытался взять ее в заложники. Но Кэтрин ясно знала, что Доминик поступит именно так.
«Хоть юная леди намного ниже меня ростом, если мы будем держать дистанцию, мы сможем ее обмануть».
Кэтрин отправила Аннет, одетую в ее собственную одежду и прикрытую вуалью, в центр сада-лабиринта и надела Аннету одежду и просторное платье.
Приспешники Доминика поймали ее на бегу, как будто она пыталась убежать, удивленная внезапной ситуацией, но солдаты Императрицы, расквартированные тут и там, остановили их.
Место, где люди прятались от ветра и крови в моменты турбулентности.
Аннет ждала, пока все закончится, в саду-лабиринте, где никого не было и она даже не могла попытаться выбраться самостоятельно, потому что было очевидно, что она заблудится.
Всего одна ночь показалась вечностью. Это было время, когда мне казалось, что я могу сосчитать все звезды на круглом небе.
Когда люди придут?
Если он придет, то будет ли он Реном или солдатами, пришедшими убить возлюбленную предателя? Мое беспокойство не ушло, поэтому я даже не мог нормально выспаться, даже накрывшись одеялом. К счастью, план прошел гладко, и на рассвете следующего дня на голову Ренье была возложена корона.
Как только он закончил работу, он подбежал и обнял Аннет одеялом. Рен пролил горячие слезы, не обращая внимания на взгляды следовавших за ним подданных. Аннет утешала себя, поглаживая его рыдающую спину, и уснула, как лежа.
Слова, которые я услышал, когда мое сознание исчезло, запечатлелись в моей памяти.
«Я причиню вечную муку тем, кто мучил тебя и меня. Вы можете быть уверены. «Теперь ты самая благородная женщина в империи».
Аннет пожалела об этом дне.
Мне следовало оставаться начеку. Мне следовало сказать ему, что я не ищу высокого статуса или мести, что я буду доволен, пока смогу быть в мире с тобой.
Рен строго сдержал свое слово.
Во-первых, позиции и территории Доминика, Севера и многих дворян, которые поддерживали и помогали им в восстании принцев, были конфискованы и заключены в тюрьму. Кроме того, он один за другим наносил удары семьям, получившим несправедливую власть, присягнув на верность Доминику.
Хотя они ничего не предприняли во время Восстания Принцев, они также захватили архимага Асила, который причинил им долгие страдания с помощью магии проклятий. Вместо того, чтобы быть заключенным в тюрьму, он взял на себя роль контроля за захваченными волшебниками.
Проблема возникла дальше.
— Ты собираешься захватить Мариетт?
— Да, с графиней.
В то время графиня Валуа стала связующим звеном императора вместе с Мариеттой с намерением выдать Мариетту замуж за преемника Артуа, который был империалистом.
«… … «Они не те, кто сыграл такую ​​большую роль».
«Это не потому, что я на стороне Доминика».
"Затем?"
— Потому что это тебя беспокоило.
Вскоре Аннет поняла, о каком происшествии говорил Лен.
Был инцидент, когда яд, который Доминик дал Кэтрин в ее чашке чая, случайно оказался в чашке Аннет. Сделав всего один глоток, Аннет почувствовала странный вкус и отставила стакан.К счастью, доза была едва ниже смертельной, поэтому ее жизни ничего не угрожало. Стоит ли говорить, что это была последовательная ошибка?
— Со мной все в порядке, поэтому не нужно наказывать Мариетт.
Рен кивнул на мощный голос.
"все в порядке. «Я приму решение, основываясь на вашем мнении».
Вопреки послушно последовавшим словам, меня беспокоили сине-фиолетовые глаза, которые сверкали не так ярко, как раньше.
Аннет отмахнулась от колотящегося сердца. Возможно, он не намерен прощать Мариетту, каковы бы ни были его намерения. Я не мог придумать, в чем убедить.
С этого дня Лен говорил с Аннет только ярко и чисто. В ясный день было хорошо, потому что было ясно, в дождливый день было хорошо, потому что шел дождь, я увидел что-то, и это напомнило мне о тебе, я услышал историю и захотел рассказать ее и тебе. Не то чтобы эти слова были неискренними, но
«Лучше убей меня!»
На самом деле он тепло улыбался, как будто не слышал диких криков. Человек, обретший свободу правителя, оказался лицом к лицу со своим братом в самой глубокой части подземелья.
Свергнутый император Доминик.
Он стоял на коленях на холодном каменном полу со связанными запястьями, как и с Реном. В потертой одежде были дыры тут и там, кровь и пыль слиплись в кучу.
«Не думайте о том, чтобы легко освоиться».
Голос был настолько мягким, что казался дружелюбным, и в воздухе витала леденящая энергия.
— Тебе следует подумать о том, что ты сделал со мной.
Рен заткнул рот Доминику кляпом и топнул его на колени. Его прежнюю авторитетную сторону больше нельзя увидеть в его внешности: он закрывает глаза и издает странные плачущие звуки.
— Тебе понравилось занимать чужое место?
Задав этот вопрос, Рен медленно перевел взгляд на устройства для пыток, висящие на стене. Я почувствовал, как тело под ногами окоченело.
Он усмехается и приближается к стене. Это предметы, о назначении которых вы бы даже не догадались, если бы заработали должность, которую считали само собой разумеющейся. Выражение лица Рена стало холоднее, когда он коснулся кончиками пальцев один за другим инструментов, которые хотя бы раз доставляли ему неприятности.
А как насчет всех этих вещей?
Рен с силой оторвал деревянную раму, прибитую к стене, чтобы выставить напоказ инструменты. Его, казалось, не волновало, что его кожа натиралась о шероховатую поверхность и вытекала кровь.
Несмотря на его чрезвычайно спокойный вид, дыхание у него было тяжелым. Это произошло потому, что я столкнулся с давней травмой. Дрожащими руками он поднял деревянную раму и тупо посмотрел на нее, а затем внезапно швырнул ее на пол.
Когда он снова обернулся, Доминик выглядел немного облегченным. Вместо этого Рен взял чайник, полный воды. Он был настолько тяжелым, что большинство женщин или слабых мужчин не могли поднять его одной рукой.
«Почему я должен чувствовать облегчение?»
Это был голос, смешанный с насмешкой.
Рен медленно выплеснул воду из чайника на голову Доминик. Хотя это была теплая вода, она врезалась в раны по всему моему телу и причиняла боль. Рен медленно спросил, видит ли он, как Доминик прыгает, как рыба, только что выловленная из воды.
«Доминик, я никогда не думал, что родился с привилегиями».
Мрачный голос звучал так, будто он говорил самому себе, а не мужчине передо мной.
«Моя мама всегда так говорила. Император — это высшая должность в империи, но он также должен заботиться о тех, кто занимает самые низкие должности. «Это должность с большой ответственностью».
Канг! Пустой чайник покатился по полу.
«Иногда мне было неприятно находиться в положении, когда мне приходилось изучать историю и географию, а не играть на арфе, но я гордился этим. Я поклялся, что охотно пожертвую своей жизнью ради Империи. «У меня была такая решимость».
Рен наклонился и посмотрел Доминику в глаза с очень близкого расстояния. Это был первый раз, когда Доминик, чей яд оставался повсюду, впервые отвел взгляд.
«Если бы я увидел, как ты усердно работаешь с решимостью, которая может соперничать с моей, я бы с радостью дал тебе эту должность. Но вместо того, чтобы попытаться, ты позавидовал и прибег к глупым уловкам».
Когда Рен слегка поднял одну руку, мужчина, стоявший в нескольких шагах снаружи, поспешно подошел к нему. Мужчину с лицом, закрытым капюшоном, звали Асил. Он держал в руках большой посох, который мог легко управлять огромной магической силой без каких-либо инструментов.
В глазах Доминика возникло ощущение дежавю. Так было, когда я применил сложную магию к Рену.
«… … Ты действительно собираешься это сделать?»
— спросил наконец волшебник. Рен решительно кивнул. Волшебник, глубоко вздохнувший, похоже, с самого начала не собирался останавливать его. Как будто он пытался расплатиться за свои ошибки.
«Всю оставшуюся жизнь вы будете неоднократно ослаблены проклятием до смерти, а затем исцелены до такой степени, что придете в себя. Заклинаний слежения и контроля нет. — Император решил, что вы ему бесполезны.
Асил прямо объяснил, что каждый день будет чувствовать боль, прожигающую его тело. Рен, который ждал, пока он закончит говорить, скрестив руки, прошептал.
«Заплати за свои грехи, Доминик».
Он имел вид бессердечного осуждающего.
***
Рен поднялся на один лестничный пролет и остановился перед тюрьмой, где была заключена младшая сестра Аннет, Мариетт.
Она не была связана, как Доминик. В отличие от своей обычной искусно украшенной одежды, они просто носят простую и грубую одежду, которую носят заключенные.
Графиня Валуа погибла, сопротивляясь солдатам, пытавшимся ее утащить, а Мариетта осталась одна в том месте, где изначально планировалось заточить мать и дочь. В одном углу комнаты осталась тарелка с водянистым супом и кусок грубого хлеба, который, должно быть, был нормирован для сегодняшнего обеда.
Рен почувствовал странное чувство и заговорил с девушкой на другой стороне клетки.
«Вас нельзя освободить, восстав таким образом».
Девушка, которая присела, прижавшись всем телом к ​​углу, медленно подняла голову. На ее тонких щеках виднелись засохшие слезы, а зеленые глаза ярко сияли.
Сердце Рена упало. Это произошло потому, что цвет слезящихся глаз слишком напоминал цвет Аннет.
«Если ты не планируешь умереть с голоду, давай поедим».
Лишь спустя некоторое время я заметил, что тон моего голоса стал немного дружелюбнее и что я использовал вежливые выражения, сам того не осознавая. Мариетта, похоже, не питала особых надежд, несмотря на изменившееся отношение Рена.
«Пожалуйста, позвольте мне познакомиться с Аннет».
Однако он человек, который причинил Аннет вред, насколько это было возможно. Рен не собирался позволять ей и Аннет встретиться. Аннет была добрым человеком, поэтому она не сказала этого вслух, но в ходе расследования она узнала, что она и ее мачеха издевались над Аннет во время ее пребывания в Валуа.
«Я слышал, что ты несколько раз обращался с этой просьбой к охраннику, но не надейся. «Ты будешь в ловушке здесь, пока не умрешь».
«Дорогая Аннет… … Пожалуйста, скажи хотя бы что-нибудь своей сестре. Пожалуйста, спросите, хотят ли они встретиться. «Если ты скажешь, что ничего нет, я послушно уйду».
Рен закрыл рот и задумался. Не лучше ли спросить Аннет, чего она хочет? Возможно, как бы она себя ни чувствовала, она не сможет отказать младшему брату, который обращается за помощью. Я даже не мог думать о себе как о человеке, которого нужно наказать.
— Я бы предпочел исключить это из своей линии.
Рен решил связать себя узами брака ложью.
— Императрица тоже не хочет тебя видеть, так что не утомляй больше стражу этими просьбами.
Услышав это единственное слово, Мариетта подняла глаза. Выражение ее лица, которое быстро стало злобным, идеально соответствовало репутации о ней как о злой женщине.
"Не ври. — Ты не спросил сестру.
— Почему ты такой настойчивый?
«Я знаю свою сестру лучше всех. — Если бы ты спросил, он бы позвонил мне или сам пришёл сюда.
Ее аккуратные слова раздражали уши Рена. Почему?
Рен был человеком, который долгое время тренировался не поддаваться эмоциям и вести себя как ребенок, и он спокойно искал в своем уме причину.
— Я знаю Аннет лучше всех.
Это было детское желание монополизировать.
«Ваше Величество, вы не знаете, что я здесь, верно?»
Конечно, я не знаю. Я намеренно не сказал ей, потому что думал, что ей будет неловко, если она узнает. Но моя гордость не позволила мне кивнуть головой.
Мариетта, которая смотрела на молчаливое лицо Рена, глубоко улыбнулась, как будто знала.
«Я так и знал. «Думаю, я оставил это в покое, потому что не знал».
Чем эта женщина так гордится? Он уже давно мучает Аннет, и было даже время, когда он чуть не убил Аннет. Насколько великодушие Аннет он воспринимал как нечто само собой разумеющееся, прежде чем смог проявить такое отношение? Постепенно презрение подняло голову. Рен посмотрел на нее холодными глазами и признался.
«Императрица не знает, что вас схватили. «Я буду продолжать делать это, и никто об этом не узнает».
«… … Вы не собираетесь показывать голову на официальных мероприятиях? «Ты не можешь не знать этого до конца своей жизни».
"есть."
Я сжал окровавленный кулак. Это было движение, проявившее волю.
«Я буду использовать любые необходимые средства, чтобы создать среду, в которой Аннет сможет видеть и жить только в красивых вещах».
Я не из тех людей, которым нравятся такие вещи, как выпускные вечера, поэтому, думаю, нет необходимости их рассылать. Когда Аннет оказалась в центре разговора, Мариетта почувствовала жуткое чувство от внезапной нежности в его голосе.
"Это странно."
«… … «Что странного?»
«Ты хочешь сказать, что закроешь себе глаза и уши и превратишь ее в дуру, которая ничего не знает».
Глаза Рена на мгновение дрогнули. Однако один маленький камень не мог сдвинуть море с места.
«Это лучше, чем позволить кому-то вроде тебя повлиять на бессовестного человека, который не платит за свои преступления».
«… … ».
Мариетта закрыла рот. Я понял, что не могу опровергнуть то, что было сделано.
«Если ты умрешь, я планирую отпустить тебя на похороны. Конечно, мы не узнаем, как он умер, но... … «Если ты не хочешь расстраивать сестру, будет лучше, если ты проживешь подольше».
— прошептал Рен, пододвигая поднос с посудой перед Мариетт.
«Если ты хочешь доказать, что у тебя нет нечистых намерений, ты должен жить, верно?»
Он посмотрел на Мариетту, покусывающую губу, а затем отвернулся. Мариэтта, наблюдавшая за удаляющейся спиной, пододвинула поднос ближе и откусила кусок хлеба, твердого, как ком земли.
Мужчина наблюдал, как плачущая девушка запихивает себе в рот незнакомую еду. Это был человек, оставленный Реном, который возвращался в Сад Лабиринта после завершения своих дел.
В самый раз. Мариетта, испуганная звуком щелчка пальца и появлением на подносе стакана ароматного сока, наконец нашла его.
Серебристые волосы с голубоватым отливом. Серебряные глаза.
Передо мной стоял великий волшебник, о котором я слышал только из слухов.
"кофе со льдом… … ».
Мариетта отодвинула поднос и, стоя на коленях, встала перед клеткой. Асил нахмурилась и взглянула на беспорядок из сока и еды.
«Я не чувствую награды за то, что дал тебе сок».
— Ты знаешь великого волшебника?
«Ты просто назови мое имя».
Сухая рука скользнула сквозь решетку и схватила его.
"Пожалуйста, помогите мне."
Это был отчаянный голос.
***
Рен побежал к центру лабиринта сада.
Мое здоровое тело было восстановлено в одно мгновение только потому, что проклятие исчезло, и я нелегко чувствовал усталость, даже несмотря на тяжелую работу. Может быть, это просто потому, что я знаю, что Аннет ждет меня в конце дня.
Время возвращается в сегодняшний день.
По мере того, как он приближался к ее местонахождению, шаги Рена становились медленнее и осторожнее. Вероятно, это была привычка, от которой пока будет трудно избавиться. Всякий раз, когда я встречал ее, мое сердце всегда колотилось и трепетало, точно так же, как в тот момент, когда я впервые увидел ее, но его внимание всегда было мотивировано разумом.
Я замолкаю и украдкой смотрю на нее.
Аннет, аккуратно сидевшая, посмотрела на толстую книгу и слегка нахмурилась. Поскольку вокруг никого не было, и он был сосредоточен на книге, его лицо не улыбалось, как обычно. Посмотрев некоторое время на это лицо, Рен кивнул.
Ладно, я не думаю, что волнуюсь. Вы просто концентрируетесь? Даже рука, которую он время от времени зажимал между бровями, как будто у него болели глаза от чтения книги, полной законов, была прекрасна.
«Аннет».
Он стирает даже малейшее беспокойство и говорит максимально мягко. Она открыла глаза и подняла голову. Рен снова был тронут видом его щек, наполнившихся жизненной силой в одно мгновение, когда он заметил его.
Возможно, это потому, что мне пришлось долгое время скрываться и жить одному. Екатерина, с которой я встретился лицом к лицу в дружеских отношениях, была скорее товарищем по оружию. Температура вертикальной привязанности, которая возвращается, как если бы она была естественной, очень теплая.
— Ты долго ждал?
— спросил я, пытаясь успокоить свой голос, который вот-вот стал приглушенным.
Надеюсь, она не увидит собственной тени. Если возможно, мне бы хотелось, чтобы вы забыли о тех несчастьях, которые произошли до вашего восшествия на престол.
«Нет, время пролетело быстро, потому что я прочитал книгу».
«… … В такие времена можно сказать, что я долго ждал».
Он симулирует свое потрясение от простых слов, как если бы это была шутка. Перед Аннет Рен хотел быть только расслабленным, добродушным, добрым и сильным человеком.
«На самом деле меня постоянно беспокоили пустые места».
— Ты пытаешься помириться позже?
"хм… … нет."
Почувствовав небольшое облегчение, Рен просмотрел груду книг.
Чтобы обогатить мои разговоры с Аннет, я старался запоминать названия книг, которые не читал, прежде чем читать их. Я мог бы сделать для нее все, что хотел, в том числе выделить время для отдыха.
«В последнее время я начал читать книжки с картинками и сказки».
Хотя кажется, что Аннет читает что угодно наугад, в выборе книг Аннет была закономерность. Я думал, что постепенно вернусь к книгам по истории. Рен наклонил голову от неожиданного выбора.
Ну, книги по истории, которые можно было найти в императорской библиотеке, были прочитаны уже во времена наследного принца, так что их достаточно будет просмотреть, а эти тонкие и милые книжки легко читать до конца, так что не было большая разница.
Аннет на мгновение заколебалась и ответила, теребя обложку сборника рассказов.
«Я увидел эти книги на книжной полке моей матери. «Мне это вдруг пришло в голову, поэтому я выбрал похожие».
Говорят, что предыдущая графиня ослабела из-за тяжелых родов и умерла вскоре после рождения Аннет. Она не могла позволить, чтобы Аннет сидела у нее на коленях и читала ей эти книги. Итак, когда же взрослый человек, если у него или нее нет уникальных вкусов, будет читать это?
Конечно, когда я была беременна Аннет.
Чувство предвкушения щекотало сердце Рена. Разве не сложно было бы просто так вспомнить мать, которой нет даже в памяти? Может быть, к нам пришло маленькое чудо? Но я не собирался спрашивать, если Аннет не скажет мне прямо.
"это было весело?"
"хм… … ».
Аннет не смогла ответить сразу и подобрала слова. В тот момент, когда он не мог сказать это сразу, Рен уже знал, что это отрицание.
«Это было неплохо, но я также не хотел читать это своему ребенку».
"почему?"
«Содержание немного… … ».
Рен был озадачен ее словами и снова посмотрел на названия книг. Это обычные детские книги, которые часто можно увидеть. Было ли что-то, что вызывало дискомфорт? Даже если бы я попытался вспомнить, я не смог бы вспомнить, что читал 15 лет назад.
«Обычно эти книги используются для развлечения детей, но они также в основном используются для обучения».
"Да."
Вещи, которые часто приходят на ум. Девушка, не потерявшая доброго сердца, несмотря на издевательства мачехи, выходит замуж за принца, или девочка, которой пришлось нелегко из-за того, что она не слушала взрослых, получает урок.
Дети начинают различать добро и зло, когда слышат истории о больших наградах для хороших людей и жестоких наказаниях для плохих.
«Я определенно знаю, о чем хочу поговорить, но… … Это настолько жестоко, что я не могу рассказать об этом своему ребенку. Они заставляют вас танцевать до самой смерти в нагретых железных башмаках. «Если мы им это скажем, разве они не вырастут жестокими?»
Покачивая головой в ответ на слова Аннет, Рен почувствовал холод.
«Что во мне особенного?»
По иронии судьбы, Аннет и Лен оба были людьми, подходящими героям сказок. В так называемом счастливом финале единственная разница заключается в том, отомщена она или нет.
«Нельзя просто говорить, что это месть. Это было необходимое наказание. Но если Аннет узнает об этом позже, она подумает, что отец вредит образованию ребенка, верно?
Это укрепило мою решимость сохранить это в секрете до конца жизни. Аннет, которая не могла знать, что Рен думает об этом, взглянула на его суровое лицо и обеспокоенной рукой коснулась его щеки.
«Как и ожидалось, это было слишком жестоко, чтобы ты это слышал».
"Только немного."
Он улыбнулся, нежно держа маленькую руку, согревавшую его прохладную щеку. Слава Богу. Потому что она все еще видит в себе только хорошую сторону.
«Ты хочешь сказать, что закроешь себе глаза и уши и превратишь ее в дуру, которая ничего не знает».
'
Резкий голос прозвучал как слуховая галлюцинация, но я проигнорировал его.
Я не буду слушать советы Мариетты. В спектакле под названием «Жизнь» все злодеи устранены, и остался только зрелищный финал.
Последняя фраза, которую произнесет рассказчик, уже решена.
Я жил так счастливо.
Это просто лишний шаг для ушедших злодеев, чтобы вернуться на сцену.
«Что касается сказок, я помню, как в детстве с большим волнением читал книгу «Можжевельник». «Возможно, это не то, чего хочет Аннет».
— Но если вы об этом, я бы хотел это прочитать.
"нет. Не делай этого. «Дети должны читать только хорошее».
"да?"
Рен спокойно улыбнулся и встал. Пока меня не было, без объяснений мне принесли чашку свежезаваренного теплого чая. Наполнив два стакана правильно заваренным во время прогулки чаем, я снова сел. Рен открыл рот перед Аннет, которая раздумывала, стоит ли возобновлять неестественно прерванный разговор.
«Мне больше всего нравится, когда я здесь наедине с тобой».
"Я тоже."
Честный ответ растопил мое сердце легче, чем горячий чай. Хотя Рен неуверенно стоял на тонком льду, он почувствовал облегчение. Это было чувство, похожее на опьянение.
«Теперь нам не грозит никакое зло, поэтому вы можете жить комфортно, как и сейчас».
«… … да."
«Аннет».
Она акцентирует внимание на осторожном тоне.
"Ты сейчас счастлив?"
Хотя она притворялась решительной, Аннет не могла не заметить, что ее голос слегка дрожал. Чего он так боится сейчас? Разве он не сказал это своими устами? Что я смогу жить, не подвергаясь больше угрозам.
Чтобы успокоить его волнение, Аннет ответила уверенным голосом.
"конечно."
Лен улыбнулся, как в тот день, когда они впервые встретились, когда он стоял на танцах один, без партнерши, и столкнулся с Аннет, которая не выдержала насмешливого взгляда и убежала. Теплый, как солнечный свет ранней весны. Мягкий, как хорошо высушенное одеяло.
«Какое облегчение».
"Что?"
«Потому что в этом мое счастье».
Наконец, мирное пространство исказилось, когда Аннет посмотрела на него, как будто хотела что-то спросить.
Вращающийся пейзаж снова принял форму библиотеки.
По мере того, как вихрь медленно утихает, книга становится видимой.
«Абсент» резко открылся, обнажив последнюю страницу. Книга оставалась такой долгое время, как будто кто-то был слишком разочарован, чтобы закрыть ее.
「ПРАВДИВЫЙ КОНЕЦ. «В клетке цвета абсента поет одинокий ястреб».
Наконец книга закрыта и даже текст закрыт.
Словно книга осознала, что выполнила свою задачу, она взлетела в воздух и протиснулась сквозь бесчисленное множество книг на круглой стене.
В этой завораживающей сцене послышались резкие шаги. Опять и опять. Звук, подходящий для вспыльчивой женщины, носящей высокие каблуки.
***
Дребезжание.
Дребезжание, дребезжание.
В отсутствие хозяина из комнаты раздался неестественный звук. Это был звук, доносившийся из шкатулки с драгоценностями, скрытой весенним светом. Как и ожидалось, меня что-то беспокоило, но я спрятал это под кроватью на случай, если горничные найдут это, когда наводят порядок в ящиках. Энн, которая только что вошла в комнату Мариетты, чтобы убрать, услышала этот звук.
"что?"
Обстановку особняка обычно определяли личности дворян, владевших им. Грубый матриарх, мадам, лучшая в своем классе, тихая дочь и придирчивая, но уважающая свою мать дочь.
Нет ощущения, что его рисуют именно этим?
Она отличается от гармоничной семьи, полной энергии, и семьи настолько жестокой, что они шумно ругаются независимо от того, смотрят сотрудники или нет. Когда графиня видела ошибку служанки, она была из тех людей, которые вместо того, чтобы рассердиться, тихо рассказали об этом старшей горничной и пресекли ошибку.
Конечно, такому дому к лицу тишина.
Что ж, компенсация была щедрой по сравнению с другими семьями, достаточной, чтобы выдержать атмосферу тонкого льда. Это была причина, по которой Анна ходила по сельской местности, пытаясь получить рекомендательное письмо, чтобы стать горничной Валуа.
Помимо ситуации с Анной, было естественно, что среди горничных в тихом особняке разошлись одна-две истории о привидениях.
«Эй, призрак… … ».
Энн крепко сжала швабру, которую держала. Я даже не заметил, как грязь вытекла и попала мне на руки.
«Я думаю, что это призрак сделал леди Мариетту странной».
Это было абсурдное заблуждение, но для Анны это было разумное предположение. Энн была так же любопытна, как и другие девочки ее возраста. Он также был очень смелым, настолько, что его любопытство затмило его страх.
Хоть я и сглотнул слюну, я внимательно слушал, потому что мне было любопытно узнать, кто это призрак. Энн, которая медленно ходила по комнате, обнаружила, что из-под кровати доносится звук. Глубоко вздохнув, Энн смело протянула руку.
«Ой!»
Энн вскрикнула, как только прикоснулась к чему-то и поняла, что поверхность холодная и твердая. В своей маленькой голове я пришел к выводу, что, по крайней мере, я не буду чувствовать себя так, если прикоснусь к призраку. Потом, как ложь, страх исчез. Энн спокойно достала предмет из-под кровати обеими руками.
"Что это? Это странная шкатулка для драгоценностей, которую купила молодая леди".
Энн, напряжение и волнение которой одновременно исчезли, проворчала и положила шкатулку с драгоценностями себе на колени. Затем он достал из кармана чистую тряпку и вытер пыль.
Зачем ты выложил сюда что-то подобное? Дасти. Энн, которая подробно жаловалась, хотя никто ее не слушал, не могла не быть снова шокирована. Это произошло потому, что шкатулка для драгоценностей вибрировала, и был отчетливо слышен дребезжащий звук, который я слышал ранее.
"Ах!"
Даже не задумываясь о том, что это были вещи барышни и что обращаться с ними нужно бережно, Аня бросила их на пол. В уголках моих нежных глаз навернулись слезы.
«Мисс, что вы мне купили!»
Энн, которая обижалась на девушку, которой здесь даже не было, не могла избавиться от своего сильного любопытства. Я посмотрел на ключ, который был в комплекте с шкатулкой для драгоценностей, посмотрел на шкатулку для драгоценностей, которая теперь перестала вибрировать, и снова подвинул руку.
Крышка открылась словно тонким, хлипким ключом.
— Что в нем такого?.. … ».
Но, конечно, все, что Энн могла видеть, это пустой интерьер. свалка. Любопытство ошеломило Энн.


    Самое подходящее место

    Эрцгерцог промолчал и с суровым лицом взял на себя инициативу. Взглянув на его особенно острый профиль, я быстро повторил его широкие шаги.
По какой-то причине он выглядел очень расстроенным. И все же мне понравилось то, что он не держал меня за руку резко. Это день, когда меня много тащат. Подумав об этом, я внезапно почувствовал усталость.
После минутного раздумья я остановился, потянув его за руку.
«Иди медленно».
Он остановился с ошеломленным выражением лица.
"Ой, простите."
"Все нормально… … Ты в порядке?"
Блуждающий взгляд, казалось, был ответом. Поскольку казалось, что неловкое молчание никогда не закончится, я сначала выбрал вопрос. То, что можно сказать только головой, а не сердцем.
— Вы встречались с дворянином?
Только тогда он вздохнул, как будто заклинание было снято.
"встретил. Это был герцог Артуа. «Для более подробной информации лучше вернуться в особняк».
"все в порядке."
На этот раз я шел вместе с ним и вел меня. Я не мог продолжать вести, потому что у меня было плохое чувство направления, поэтому в итоге я последовал в том направлении, в котором он шел. Я был удовлетворен только тем, что все шло в моем собственном темпе.
Ночной ветерок был довольно прохладным. Мне было грустно видеть, как уличные торговцы уходят один за другим. Я думал, что не смогу получить от этого удовольствия, но на самом деле, возможно, я немного этого ждал.
Должен ли я быть удовлетворен видом прекрасного ночного неба?
Внезапно я забеспокоился, что этот мужчина, с которым я гулял, мог чувствовать себя излишне виноватым, пока меня не было. У меня было ощущение, что причиной моего плохого настроения был герцог Артуа, но я надеялся, что время, которое я проведу лицом к лицу с этим человеком, будет как можно дольше. Я думал, что гнев принесет ему больше пользы, чем самообвинение.
«Ты, должно быть, достойна звания императрицы».
Мои сложные мысли внезапно в одно мгновение были организованы одним словом. Хотя слова были произнесены как вздох без каких-либо колебаний, я услышал их слишком ясно, чтобы их можно было счесть ничем иным, как просто разговором с самим собой.
"Почему вы так думаете?"
«Потому что у него есть достоинства, подходящие для этой должности».
"Не совсем… … ».
Я не смог закончить предложение и закрыл рот. Смирение, приобретаемое долгими тренировками, также будет добродетелью. Я сам прекрасно знал, что все привычки, которые Мариетта критиковала как старомодные, на самом деле были позицией благородной дамы. Ну, есть вещи, которые я не смогла исправить, хотя ребенку это не нравилось. Вывод был очень простым.
«Должен ли я сидеть в месте, которое мне не очень хочется, только потому, что оно мне подходит?»
Хотя у него есть магические способности, подходящие для использования на войне, он не собирается их использовать. Я слышал, что это было полезно в башнях-близнецах, но мне интересно, распространено ли где-нибудь подобное. Меня нисколько не тронули слова Асила, полушутя-полусерьезно просившие меня стать императором.
На жизненном пути будет много больших и маленьких выборов. Учитывая обстоятельства, я всегда выбирал то, что хочу, а не то, что меня устраивает.
Разве не у всех есть такое чувство? Это было основной причиной моего давнего беспокойства.
Великий князь, который считает, что ему не следует становиться императором. Рен считает положение императора кандалами. Интересно, правильно ли было бы поставить у власти кого-то из них?
Когда я неожиданно поднял голову, не имея возможности ответить, эрцгерцог посмотрел на меня с облегчением.
«Все, что вы говорите, правильно».
"да?"
«Я надеюсь, что эта мысль не изменится в будущем».
После того, как он выплюнул бессмысленные слова, его шаги стали намного легче.
***
Когда мы подошли к таунхаусу, Асил ждал, скрестив руки на груди, как будто это был его собственный дом. Он полулежал на диване в гостиной, скрестив ноги, и не менял своей ленивой позы, даже увидев нас. Я просто нахмурился и посмотрел на лица каждого человека. Затем, как только он нашел Ноэля, он сел, опираясь только на талию, и уставился на весенний свет.
«Ты сказал мне не заниматься сексом с чужим телом».
"Ах!"
Бомбит взволнованно вскрикнул, схватил архимага за воротник и яростно встряхнул его. Затем он что-то прошептал тихим голосом, и хотя я не мог расслышать содержание, это выглядело как угроза. Хоть он и худощав, неужели взрослый мужчина может трястись, как клочок бумаги в руках девушки? Казалось, он расслабился, потому что был обеспокоен, но меня немного беспокоило его здоровье.
Пока все смотрели на них с пустым выражением лица, только Кловис усмехнулся и спокойно заговорил.
«Как и ожидалось, у тебя есть качества рыцаря».
Тогда даже эрцгерцог кивнул с невыразительным выражением лица.
"Это несомненно."
Ты тоже собираешься это сказать?
Я чувствовал, что немного возненавижу себя за мысль, что, если Мариетта вернется в такую ​​ситуацию, мне придется проверить, согласна ли она брать уроки фехтования.
Асиль, которую так трясло, что я думала, вся пыль с ее одежды упадет, позвала меня.
«Аннет! «Сними это».
Зачем относиться к людям как к вещам... … .
«Ух ты, ты говоришь о людях, как о предметах?»
Благодаря весеннему свету, выплеснувшему мои мысли, сопротивление, которое вот-вот должно было возникнуть, было смягчено. Вместо этого появилась легкая улыбка. Бомбит дружно рассмеялся, как ребенок, который любит подражать действиям взрослых.
Пресечь грубое поведение, естественно, не составило труда. Спринглайт прижался ко мне рукой, которая яростно трясла Архимага. Асил, смотрящая на эту сцену прищуренными глазами, грубо стряхнула с себя оставшуюся мятую одежду и сказала.
— Ты ведь встречался с Реном, да?
В одно мгновение в гостиной стало так тихо, что не было слышно даже звука дыхания. Возможно, мне следовало рассказать всем в карете на обратном пути. Причина, по которой я умалчивал об этом и сказал, что это не имеет большого значения, заключалась в том, что сначала я хотел обсудить кое-кого еще. Если бы я знал, что это произойдет, я бы сообщил об этом заранее.
Среди изумленных людей только эрцгерцог смотрел на меня глубокими глазами, как будто он уже все знал.
— Да, мы встретились.
Выражение лица Асила стало серьезным. Неужели нам не стоило встречаться? Даже если встреча с тобой была неизбежна, стоило ли тебе сопротивляться ей или бежать? Я нервно посмотрел на него, как будто сделал что-то не так. Но в ответ последовала не критика.
«Почему ты так нервничаешь? Я не совершал преступления. «У тебя есть браслет, и сама твоя магия сильна, так что ты не представляешь угрозу только для Рена».
"Это верно."
«Ты помнил, что услышит Доминик, когда ты с ним поговоришь?»
«Да, я не слил никакой информации».
"хорошо. Я не слишком волнуюсь, потому что ты сообразительный, но мне всегда казалось, что ты можешь контролировать свои слова и действия. «Я могу попытаться обмануть тебя, используя рот Рена».
Он сказал, что просто пытался слегка привлечь внимание, и тут же сменил тему.
— Кэтрин сказала, что хочет с тобой встретиться.
— О, я тоже только об этом думал.
По какой-то причине, прежде чем я успел ответить на этот вопрос, Спринглайт крепко сжала мою руку.
«Теперь, когда Рена нет со мной, тайно встретиться с ним будет легче, чем раньше, но, возможно, тебе придется на всякий случай замаскироваться под горничную. «Среди горничных Екатерины есть несколько женщин, которых выбрал Доминик».
«подожди секунду».
Эрцгерцог заблокировал Асила, который собирался вылить все накопленные слова, как будто давно оставил их.
«Не перебивай. "Мусор."
Когда он попытался предупредить внезапно появившуюся враждебно Асиль, эрцгерцог остановил даже это и подмигнул Ноэлю. Похоже, он не особо задумывался о том, что называл себя «мусором».
— Не лучше ли было бы его отослать?
— А, это был маленький сын Артуа.
Ноэль, который стоял прямо, словно слившись с воздухом, вздрогнул, когда назвали его имя, его плечи задрожали, а тело напряглось. Затем он взглянул на весенний свет и сказал.
«Если тебе некомфортно мое присутствие, я уйду».
"хорошо. "Сделай это."
Ноэль даже вежливо поздоровался с Асиль, которая говорила холодно, и без сожаления покинул гостиную.
что?
Я рефлекторно перевел взгляд и посмотрел на выражение лица Бомбита. Он мог бы сказать Ноэлю, чтобы он не обращался с ним так, но мог бы хотя бы с обидой посмотреть на Асила. Этот ребенок, которого я видел, определенно вел бы себя так. Почему вы принимаете это с таким спокойным выражением лица?
Поскольку я доверяю весеннему свету, я сначала загнал странное чувство дискомфорта в угол. Мужчины продолжили разговор, как будто они не испытывали такого же дискомфорта, как я.
«Старик из Артуа подумывал использовать Екатерину в качестве жертвы, чтобы дать Ноэлю власть».
«подожди секунду».
— сказал Асил, сдвинув брови.
«Кто этот старик?»
«Кто еще, если не Родольф Артуа?»
"ее… … «Этот ребенок уже похож на старика».
Хлодвиг был полон высокомерия, глядя на отстраненного Асила.
«Эй, архимаг! «Сейчас не время терять время!»
«Водитель скулит, как маленький ребенок».
"Извините?"
Возможно, потому, что он несколько раз видел, как его хозяина оскорбляли, Хлодвиг был особенно неспособен должным образом контролировать свои эмоции, общаясь с Асилом. Асил фыркнул на него, который злился.
"Вот и все. «Эта женщина готова принести себя в жертву?»
На мгновение воцарилось молчание. Казалось, все думали об одном и том же. Я думаю, что это совершенно не так.
«Не поддавайтесь психологической войне императора. Это так выглядит только потому, что они упаковывают что-то особенное и показывают это вам. Эти столичные дворяне? «Если у тебя есть богатство Валуа, военная мощь Лорен, немного поддержки и моя помощь, это будет легко, но разве ты не будешь легким противником?»
Суть в том, что если хорошо вынести Лена, препятствий не будет. Асиль с гордостью говорила. Но мои мысли были немного другими.
«Может быть, это не так просто. «Артуа — семья с самой прочной легитимностью после королевской семьи, и нынешний герцог Артуа завоевывает доверие ученых и магов благодаря активному обмену с Академией и Магической Башней».
Эрцгерцог, который первым понял, что я сказал, кивнул.
«Даже если дворяне такие, превращение интеллектуалов во врагов — не лучший долгосрочный выбор».
"это верно. Если возможно, мы должны умиротворить.
Асил надулась и заворчала. Они говорят, что было бы проще, если бы они просто все разрушили, но они пытаются заработать на жизнь.
"хороший. Предположим, что все, что вы говорите, верно. Итак, как ты собираешься успокоиться?
Асил посмотрел на эрцгерцога взглядом, грозившим поджарить его и съесть, если он не придумает хороший план. Я был тем, кто заговорил первым.
Недолго думая, я постучал по столу, чтобы привлечь к себе внимание. С того момента, как герцог Артуа впервые был упомянут в устах эрцгерцога, в его голове сформировался план.
«Я подумываю о том, чтобы попытаться обмануть. Пожалуйста, сотрудничайте».
После недолгого молчания.
"Сестра… … Это мошенничество... … ».
Голос Спринглайт дрожал.
Реакция выглядела скорее впечатленной, чем шокированной. Особенно похоже на это было прикрытие рта обеими руками.
«Я не против, чтобы меня разорвали до глубины души».
Что это значит? Я забыл, что сказать из-за смущенной реакции. Именно Асиль вернула забившийся разговор.
«Он также очень последователен. Хорошо, так это мошенничество?
"Ну что ж. это так."
Он медленно перевел взгляд на Бомбита, который с недовольным выражением лица смотрел на Асила. Руководствуясь моими действиями, взгляды других людей также обратились к Бомбиту.
«Мне нужна помощь Мариетты с этим планом».
Бомбит сказала, что она уверенно делает вид, что ничего не знает.
Я сказал, что помогу, если что-нибудь понадобится, но глаза ребенка расширились, как будто он не ожидал, что я скажу это первым. К счастью, быстро покрасневшие щеки и сверкающие глаза были полны радости.
«Должна быть причина, по которой герцог решил встать на сторону императора. «Это может быть потому, что она знает, что жизнь Рена находится в руках Императора, или, если она не знает о существовании Рена, она может подумать, что Кэтрин еще не смогла успокоить Его Высочество».
Эти двое еще не встречались лицом к лицу. Это была ошибка, которая была вполне возможна.
«Но сначала тебе нужно подумать, почему ты решил отказаться от Кэтрин».
Это простая проблема. Зачем им проталкивать свою дочь в императорскую семью под клеймом предательства ее давнего жениха? Это нужно для того, чтобы набраться сил, выбрасывая желтые руки.
Екатерина не сказала бы, что сама станет императрицей. Если бы она выбрала именно такой путь, она бы попыталась как-то укрепить свое положение, родив ребенка.
«Вы, наверное, хотели королевского внука Екатерины Артуа. За власть семьи и самого герцога. Но когда все пошло не так, как планировалось, Екатерина потеряла свою полезность в глазах герцога».
Я был болен. Есть кто-то, кто может только судить о полезности такого умного и элегантного человека, и этот человек - ее отец. Легко было судить, но трудно это принять, хотя я сам это сказал.
"Ты прав. «Говорили, что она беспринципная женщина, которая не выносит принца».
Может быть так неприятно осознавать, что твой прогноз оказался верным.
«Император, должно быть, ожидал, что положение Екатерины сузится, если пойдет дождь. «Если бы у него был хотя бы один ребенок, он мог бы построить свою власть вокруг Кэтрин, но проблема в том, что отношения пары сейчас не очень хорошие».
Однако вместо того, чтобы родить ребенка, который был первым в очереди на престол, Екатерина начала борьбу за возвращение места человеку, который изначально должен был сидеть на троне.
В то время, когда борьба за власть была ожесточенной, герцог сделал шаг назад и понаблюдал за ситуацией. Со своим отцом, который искал самый безопасный способ получить власть.
Так мог бы подумать герцог, передавший должность наследника своему сыну, который гонялся за ним более усердно, чем его дочь, которая всегда была номером один.
Как только я подтолкну тебя к императорскому двору, у тебя не будет другого выбора, кроме как следовать моей воле.
«Если должность императрицы не может быть выполнена, давайте вместо этого дадим власть преемнице. Кэтрин обязательно умрет в процессе. «Если вы поставите власть на первое место, у вас не будет другого выбора».
«Этот парень был таким куском мусора. Мусор, который невозможно переработать».
Он спокойно прошептал и нежно погладил свои весенние волосы. Это было своего рода соглашение. Прежде чем спросить, ребенок смягчил хмурый взгляд и наслаждался моими прикосновениями.
«Я примерно понимаю, что произошло, но как я могу помочь в этой ситуации?»
«Если я не думаю, что ты сможешь это сделать, я подумаю о другом способе. поэтому… … ».
Я поднял голову и посмотрел каждому в глаза.
«Это дает вам новые возможности».
Я засмеялся, неуклюже имитируя озорное выражение лица, которое иногда делает Бомбит. Я подумал, что это идеальное лицо для этой ситуации.
«Мы создаем ситуацию, когда Мариетта умоляет выйти замуж за Ноэля».
Спринглайт широко открыл рот. Реакция других людей не сильно отличалась. — спросила Асил, нахмурившись от подозрения.
«… … "Ты шутишь, что ли?"
"Нет, я серьезно."
"ее."
Видя, как он издает звук падающего ветра, я почувствовал себя бесконечно счастливым.
«Может это звучит абсурдно, но просто послушайте. «Конкретная ситуация такая».
Я говорил шаг за шагом, делая пометки на бумаге, чтобы не пропустить никаких объяснений.
«Ваше Величество уговорили Екатерину и жаждут трона… … Обо мне ходили слухи с момента моего дебюта, так что было бы неплохо притвориться, что это я за кулисами. Я работаю с Кэтрин и манипулирую тобой. «Ты, наверное, сможешь сыграть роль человека, ослепленного любовью, да?»
«Моя сестра такая темная… … ».
От имени эрцгерцога, который дернул одной бровью и с серьезным выражением покачал головой, Бомбит отреагировал бурно.
«После естественной утечки этой ложной информации герцогу, Мариетта с гордостью входит и выходит из резиденции герцога и говорит. Я хочу выйти замуж за Ноэля. «Было бы неплохо поговорить напрямую с герцогом».
"Он может это сделать."
Сказала Асил с немного усталым выражением лица. Бомбит подняла кулак и помахала им, мило угрожая ему.
«Ключом к этому плану являются деньги».
Пока все были в замешательстве, только Асил кивнул, как будто сразу понял.
«Есть поговорка, что люди более склонны жадничать к вещам, которые они могут видеть, чем к вещам, которые они не могут видеть. «Мариетта будет дарить Ноэлю удивительные подарки каждый раз, когда она посещает резиденцию герцога, и она проявит большие траты, посетив вместе несколько общественных собраний и ужинов».
Уже во время светского сезона Мариетт демонстрирует платья из дорогих тканей и крупные драгоценности. Как могли мужчины, прилетевшие как мотыльки, стремящиеся заманить привередливую и невинную девушку, которая не сдавалась даже после десяти выстрелов, видеть только красоту Мариетты?
Было неприятно думать о любовных письмах, отправленных людям, которые даже не имели смысла, но тот факт, что Мариетта была знаменита в этом смысле, положительно повлиял бы на этот план.
"и?"
Асил заставила меня заговорить, и я приподнял уголки рта.
"Вот и все."
"что?"
«Нам просто нужно туда добраться. «Герцог Артуа подумает, что получил еще один вариант».
Великий князь, слушавший эту историю с закрытыми глазами, открыл рот.
«Если вы поддержите Доминика, вы получите только славу и власть, но если вы поддержите меня и добьетесь успеха, я подсчитаю, что вы также приобретете богатство».
"это верно. Если вы оставите его в покое, он сам все взвесит и примет меры. Все, что вам нужно сделать, это обеспечить тщательное наблюдение на случай, если что-то пойдет не так. «У вас много способных солдат, верно?»
«Неплохой план».
Взгляд эрцгерцога обратился к Бомбиту. Ребенок закатил глаза и помедлил, прежде чем указать на меня. Это был жест, требующий внимания. Когда я послушно наклоняюсь, он подносит руку к моему уху и тихо говорит.
"Даже если Мариетта вернется, слухи все равно останутся. Это нормально?"
Это определенно то, о чем я тоже беспокоился. Это слух, который Мариетта определенно возненавидит, сказав, что это задевает ее гордость. И все же, нет ли более простого способа, чем этот?
Если вы готовы преодолеть обиду, вы готовы. Потому что этот ребенок на самом деле меня ненавидит.Пока я тихо размышлял о своих смешанных чувствах, внезапно вмешался Кловис.
«Я не думаю, что милые отношения с мальчиком такого калибра — это слух, который запятнает репутацию Леди, не так ли? Они оба молоды, так что не смогут ли они встретиться один или два раза? «После того, как вопрос будет решен, вы можете просто сказать, что вам надоело, и спокойно отвернуться».
Мы со Спринглайтом посмотрели друг на друга и на мгновение замерли. Первое, что заговорило, это весенний цвет.
"что? — Как ты это услышал?
«хаха».
Асил коротко щелкнул языком и сказал с жалким выражением лица.
"Меня зовут один из рыцарей Лорейн. Есть ли способ, которым ты меня не слышишь?" «Этот парень, должно быть, услышал, хотя тайно и держит рот на замке».
Эрцгерцог кивнул, выразив легкое недовольство.
— Откуда ты об этом узнал?
— Кажется, ты иногда забываешь, что я архимаг?
«Какое отношение слух имеет к архимагу!»
«Почему это не имеет значения? «Чем более вы чувствительны к мане, тем четче вы слышите звуки».
«Это вторжение в частную жизнь! «Ваши права нарушаются!»
Глядя на этих двоих, ссорящихся в замешательстве, я обычно встал на сторону Бомбита.
— Тебе следовало сделать вид, что ты не слышишь.
"ее."
Асил, издавший звук дефляции, сказал, что это несправедливо, и ударил себя кулаком в грудь. Если я это сделаю, будет ли устранена несправедливость? Я думаю, что это просто повредит мою кожу.
Весенний свет с удовлетворением прильнул ко мне. Высунув язык, чтобы угостить Асиль, он вдруг опомнился, возможно, вспомнив содержание рассказанного им рассказа. Пока я смотрел, эмоциональные изменения были ошеломляющими.
«В любом случае, если это что-то, на что можно не обращать внимания, мне это нравится. Но я не могу принять решение в одиночку, поэтому пойду и спрошу Ноэля, согласен ли он с этим».
"хорошо. «Пожалуйста, сделайте это».
На самом деле, ключевым моментом было то, как Ноэль, у которого явно были чувства к Бомбиту, воспринял это, а не Бомбит, который, казалось, видел в Ноэле только друга. Как бы ни шумело мое сердце, я не откажусь.
— Не можешь ли ты рассказать Ноэлю, почему ты составил этот план?
— Хм, я думаю, да, да?
Спринглайт на мгновение остановилась и вздохнула.
«Тебе будет плохо. «В какой стране вежливо выгонять людей, а затем просить о помощи, потому что они в ней нуждаются?»
— Конечно, и это тоже.
«Это все из-за эрцгерцога».
Когда молчание заменило позитивные слова Спринглайта, выражение лица эрцгерцога стало немного подавленным. Бомбит встал, сжав оба кулака.
"большой. — Тогда я выйду и поговорю с Ноэлем.
Бомбит быстрым шагом покинул гостиную. На мгновение повисло неловкое молчание.
— Этот идиот, ты знал, что тебя поймали и оставили?
- пробормотала Асил ошеломленным голосом.
Вы, вероятно, ушли, не зная. Казалось, он усерднее использовал свой маленький мозг, чтобы думать о чувствах Ноэля и Мариетты, а не о своих собственных. Лучше было бы просто проигнорировать это, но двое мужчин, не знавших правды, вопросительно смотрели на меня, выдавая мое маленькое желание.
Из всех присутствующих я, вероятно, был тем, кто больше всего слышал о Бомбите, но пока я размышлял, сколько я могу сказать, Асил взяла на себя инициативу и объяснила.
«Он фальшивый».
Это не очень помогло, потому что было настолько кратким, что его было трудно понять.
"Это подделка. Разве она не такая же, как та девушка Мариетта, которую вы видели во время светского сезона? «Даже если вы увидите это издалека, вы не забудете лица людей».
Я знал это. Она похожа, но кто-то другой притворяется Мариеттой. Это было такое вводящее в заблуждение заявление.
Асил посмотрел на Кловиса с таким выражением лица, словно не мог понять, что тот говорит, после неискреннего объяснения. Из моего рта вырвался вздох.
«Тело изначально было телом Мариетты. Душа просто другая. «Может быть, в это трудно поверить, но то, что сейчас находится в теле Мариетты, — это дух из другого мира».
"Извините?"
Это должно было звучать абсурдно. Кловис, который не мог ни смеяться, ни плакать, но подергивал уголком рта, посмотрел на Асила, как будто думал, что я шучу неуместно. Благодаря архимагу, который хмурился без тени смеха, мои слова, казалось, наконец-то обрели доверие.
— Почему ты мне еще не сказал?
Это был скорее голос, смешанный с удивлением и сомнением, чем с вопросом.
«Я не скрывал этого специально. Я не чувствовал необходимости что-либо говорить. «Если бы меня не поймали вот так, я бы позволил ей говорить, когда она этого хочет».
"ее."
Кловис почесал затылок и съел его, как будто хотел что-то спросить, но не мог решить, можно ли спрашивать.
«С каких пор это стало так?»
После долгих раздумий вопрос, который я задал, оказался не тем, что я изначально хотел задать. Но не было ничего, на что я не мог бы ответить.
«Это было до того, как я приехал в столицу на императорский бал. «Итак, до того, как пошли какие-либо разговоры о помолвке».
«Как и ожидалось, все было именно так».
Кловис громко рассмеялся.
«Я подумал, что это странно. — Кажется, вы были не в очень хороших отношениях с графиней, но вы вдруг сказали, что хотите увидеть свою семью в столице.
Появилась горькая улыбка. Это произошло потому, что я чувствовал, что знаю, что он видит и думает. На глазах у других дворян графиня обращалась с Мариэттой так, как будто она была своей милой младшей дочерью.
Ну, если уж говорить конкретно, то это была младшая дочь. Это была акция, чтобы показать, что нельзя просто выйти замуж за человека, который настолько заботится о тебе, что это не повредит, даже если ты положишь это себе в глаз.
Однако обычно он был человеком, который не терпел даже малейшей ошибки. Графиня хотела, чтобы Мариетта была идеальной женщиной и во всем превосходила меня.
Вам не обязательно повышать голос без культуры, чтобы причинить вред. Я хорошо знал ее манеру говорить: она говорила спокойным и элегантным тоном, сидела с прямой спиной и топтала другого человека. Это также идеально подходит для разрушения самооценки ребенка.
Кроме того, Мариетту пороли в юном возрасте, когда она не была активна в социальных кругах, поэтому Мариетта никак не могла чувствовать себя комфортно со своей матерью, которая была такой нежной.
Вы бы не знали, если бы нервничали.
— Более того, это нормально?
Эрцгерцог начал говорить немного резким тоном.
«Кажется, это серьезная миссия, которую можно поручить тому, кто не имеет возможности точно подтвердить свою личность».
Кловис энергично кивал головой, как будто это было то, о чем он действительно хотел спросить. Было бы легко сказать ей, что все будет в порядке, но я хотел, чтобы она поняла по-другому.
«Этот вопрос меня тоже беспокоил. «Я пришел к своим собственным выводам, поэтому смог придумать план с ее помощью».
Если бы это была настоящая Мариетта, она бы даже не подумала просить о помощи. Не было необходимости говорить это. Это были отношения, которые я все еще хотел спрятать глубоко в своем сердце.
«Я лучше спрошу. Как он выглядит в глазах вас обоих? «Вы думаете, я из тех детей, которые намеренно разрушат наши планы и доставят мне неприятности?»
Он был ребенком, который без колебаний выражал привязанность, независимо от того, смотрел кто-нибудь или нет. Без малейшего стыда, с удивительной уверенностью. Мне понравились честные слова без всякого оттенка. Наверное, я не единственный, кто стал свидетелем живого очарования весенних красок.
Итак, Ноэль влюбился в Бомбита и относится к Асил, строящей стену, как к другу. Эрцгерцог и Хлодвиг уставились друг на друга, как будто молча делясь своими мыслями.
«Я доверяю вашему суждению».
Это был ожидаемый вывод. Я улыбнулся и кивнул.
***
«Ноэль, Ноэль!»
Бомбит слегка приподняла юбку и побежала вверх по лестнице. Упасть вот так. Сотрудники, один за другим разбиравшие сегодняшнюю работу, с обеспокоенными лицами поглядывали на нее. Мальчик, стоявший на террасе, оглянулся на весенние цвета.
"количество животных?"
Если не считать слегка повышенного тона в конце речи, Ноэль выглядел умиротворенным. Как будто я вообще не чувствовал себя обиженным только потому, что мне не доверяли.
Я смотрю на лицо, которое кажется немного синим, окрашенным в цвет ночного неба. Бомбит подумал, что лицо, которое раньше выглядело белым и мягким, сегодня выглядело круто.
Я остановился на мгновение и пошел.
«Эй, это… … ».
Ноэль улыбнулся и наклонил голову.
Руку, которую я раньше хватал и пожимал, когда болтал, не задумываясь, сейчас я по какой-то причине не мог удержать. Внезапно я не знал, куда деть свободную руку. Однако если крепко сжимать пустые кулаки, как будто вы собираетесь сразиться с кем-то, было пружинистым действием, то это было пружинистое действие.
Бомбит, которая стонала, потому что не знала, как что-то сказать, непреднамеренно заговорила немного провокационно.
— Ты хочешь заключить со мной отношения?
Ноэль глубоко вздохнул и хмыкнул, как будто услышал звук.
«М-мне очень жаль! «Позвольте мне объяснить это как следует!»
Честно говоря, она сказала, что сделает это, потому что это была просьба Аннет, но Бомбит почувствовал себя неловко. Такое ощущение, что играешь с невинным ягненком. Не то чтобы я не знал чувств Ноэля. Было странно говорить что-то подобное, когда я знал это так ясно.
— Точно, я притворяюсь, что мне нравится Ноэль.
Боясь, что каждое ее слово станет кинжалом, Бомбит беспокойно посмотрела в глаза Ноэля. Однако Ноэль сначала только удивился, а после того, как кашель прекратился, с невозмутимым выражением лица покачал головой.
— Это было всего лишь мое воображение?
Такое отношение заставило Бомбита наклонить голову внутрь, пока он так думал.
«Это хороший план. «Конечно, я должен».
Ты так легко это принимаешь? Это становилось все более запутанным.
«Меня пригласили на званый обед к маркизу де Мюрату. Если что-то не пойдет не так, мой отец тоже будет присутствовать. «Маркиза имеет широкий круг общения и близка с моей сестрой, поэтому она будет стараться задавать вам тон».
Немного торопливо, но стоит ли собирать комплект одежды? Ох, было бы лучше, если бы Мари прислала его в особняк в качестве подарка мне.
Ноэль, перечислявший задачи, которые нужно было выполнить одно за другим, казалось, четко понимал их содержание, как будто он был кем-то, кто садился и вместе слушал план. Бомбит надулся без всякой причины.
«Не оставалось ничего другого, как скрыть это. «Вот как вы это узнаете».
— сказал Ноэль, тихо смеясь.
— Если бы ты не знал, Мари бы тебе сказала.
"Это верно."
Я пытаюсь быть грубым, но это задело.
Бомбит с самого начала не собирался что-либо скрывать от Ноэля. Поскольку взрослые все еще с подозрением относились к Ноэлю, я сначала сказал это только при нем. С того дня, как он показал ей шкатулку с драгоценностями, Ноэль стал своего рода страховкой, которую Бомбит оформила для Аннет.
«Я придерживаюсь того, что сказала Мари. Не волнуйтесь."
"Да спасибо."
Тонкие светлые волосы развевались на ветру. Воцарилось неловкое молчание, и Бомбит подумал, что это похоже на сцену с картины.
— Могу я прикоснуться к твоей голове?
"да?"
Это был случайный вопрос. Спринглайт, не раздумывая, кивал головой.
«Конечно, все в порядке. — Почему ты спрашиваешь о таком?
«Невежливо трогать кого-то без разрешения».
это? Бомбит изначально не особо заботил подобные вещи, а после того, как вселился в тело Мариетты, Аннет гладила ее, как щенка, так что она стала к этому еще более равнодушной.
«Давно я ее красиво не заплетала, но не хочу, чтобы она запуталась… … ».
"ни за что. «Я заплела его утром, и все вышло».
Ноэль, очевидно, был первым, кто задал вопрос первым, но, как ни странно, разговор протекал так, как будто весенний свет подгонял его. Ноэль сглотнул слюну и нежно коснулся своих рыжих волос. Это было прикосновение настолько пушистое, что я не мог понять, коснулось оно меня или нет.
— Не стоит думать, что это заманчиво. «Тебе не следует нападать на меня, как на свою сестру».
Благодаря этому Бомбит воспевала Будду в своем сердце.
Немного прикоснувшись к нему, рука Ноэля, казалось, набралась храбрости и медленно двинулась вниз, касаясь контура густых заплетенных волос. Рука тянется к черной ленте, завязанной на конце, и вскоре падает. Бомбит была поражена, хотя ясно видела, как волосы легко падают на ее тело.
— Надеюсь, ты не выглядишь виноватым, когда просишь меня о чем-то.
Тихий голос прозвучал так близко.
Вы Кастелла? Мне казалось, что я бы увлекся этой странной атмосферой, если бы хотя бы внутренне не отругал его.
«Надеюсь, ты даже не думаешь, что пользуешься мной».
Ноэль улыбнулся, как лунный свет. Дребезжание. Мое сердце замерло.
«Я тоже не хочу видеть твоего падения. «Мы помогаем, потому что наши интересы совпадают».
Эти слова, конечно, были правдой, но они не звучали правдоподобно для ушей Бомбита.
«Я был удовлетворен».
В каком-то смысле было естественно внимательно наблюдать за каждым малейшим поведением человека, который тебе нравится. Ноэль, который уже прожил свою жизнь, обращая внимание на то, что происходит вокруг него, не мог не заметить слегка изменившееся отношение Бомбита.
«Я думаю, кто-то родился один!»
Меня поймали, меня поймали. Было ясно, что Ноэль уже ясно видел, что Бомбит знал о его чувствах. В то же время я не хочу, чтобы вы чувствовали себя виноватыми без причины. Бомбит выдавил улыбку и кивнул.
— Нет, я рад, что Ноэль так думает.
Хотя полностью скрыть свое волнение я не мог.
«Уже так поздно, стоит ли мне просить вас дать мне комнату для гостей?»
"нет. — Карета еще ждет, так что я вернусь.
— Тогда я отведу тебя в карету.
Ноэль решительно покачал головой.
"ты в порядке. Мари сейчас тоже нужно отдохнуть.
Это была атмосфера, которую было трудно создать. Спринглайт неохотно кивнул. Я посмотрела на спину спускающегося по лестнице Ноэля глазами, полными сожаления, и только после того, как его больше не было видно, весенний свет повернулся в сторону комнаты Мариетты.
Скрип.
Когда в затемненной комнате включили свет, на полу растянулась Энн.
"Ах!"
Девушка, лежавшая со шваброй в руках, осторожно открыла глаза. Энн встала, осмотрелась пустыми глазами и наконец обнаружила весенний свет.
«Аааа!»
Весенний цвет стал некрасивым на моем белом лице.
Что, почему ты кричишь? Энн встала и убежала прежде, чем весенний свет успел отреагировать должным образом.
"скучать!!!!!"
И это тоже во время крика.
«Что, правда… … ».
Бомбит с потрясенным выражением лица поднял швабру, брошенную Энн на пол. Он даже оставил ведро со сточной водой и метлу в углу. Как будто он увидел монстра.
Я разложил швабру и повесил ее на ведро, а Бомбит сел на кровать. Обычно мне бы не пришло в голову сидеть на кровати в уличной одежде. Если так сидеть, одеяло может погибнуть.
Я был разочарован. Я тот, кто всегда был рядом с тобой, так почему ты так удивляешься, увидев меня, что бежишь к моей сестре? Это была отдельная тема от любви к Аннет.
«Наверное, мне приснился кошмар».
Тем не менее, Бомбит оттуда защищал Анну. Затем мой взгляд внезапно обратился к полу. Мне удалось сразу обнаружить нечто странное. Шкатулка для драгоценностей, которая должна была находиться под кроватью, широко открылась.
"мой Бог."
Бомбит вздрогнул и поднял шкатулку с драгоценностями. Красные драгоценные камни рассыпались и упали на ковер. По поверхности ковра было не так уж и мягко ходить, но на драгоценном камне не было ни единого следа пыли, не говоря уже о царапине на поверхности. Возможно, из-за того, что он был разложен на полу, казалось, что его было больше, чем обычно.
"Один два три… … ».
Я пересчитал их, не задумываясь, и собрал по одному. Вскоре весенний свет поразил.
«… … «Сорок семь, сорок восемь?»
Я посмотрел на шкатулку для драгоценностей, которая была заполнена до краев и без места, как будто она была сделана специально для этого числа. 48 совпало с общим количеством концовок в . Проблема заключалась в том, что когда я впервые взял его в руки, в нем было установлено ровно столько концовок, которые видел Бомбит.
— А что, если это плохой знак?
Сладкий. Я по привычке заперла шкатулку с драгоценностями, и она закрылась с веселым звуком. Бомбит попыталась засунуть шкатулку с драгоценностями под кровать, как делала всегда, но поняла, что это уже не безопасное место. Бомбит, задумавшись о том, сколько времени понадобится секундной стрелке, чтобы сделать один оборот за сутки, вдруг встал.
«Асил!»
Она побежала вниз по лестнице, выкрикивая имя Архимага. Это был момент, когда желание Ноэля рано лечь спать потеряло смысл.
Увы, хотя дверь была открыта, но не было угла для входа наружного воздуха, и в комнату дул ветер, пахнущий туями.
"что."
Внезапно появившийся архимаг ответил естественно, как будто изначально находился рядом с ним.
"Проклятие! … … «Это приятель».
— Почему ты так удивлен?
К сожалению, великий архимаг, похоже, не подозревал, что простые люди обычно не появляются из воздуха. Дело было слишком срочным, чтобы его можно было критиковать.
"О вы знаете. «Могу ли я оставить вам одну вещь?»
«Как вы думаете, кто этот склад?»
Он ответил прямо, но протянул руку. Бомбит яростно швырнул шкатулку с драгоценностями ему в руки, как будто бросая бомбу. Раздался глухой звук. Ух, — его брови нахмурились, и он тихо застонал.
— Не можешь ли ты дать мне это немного мягче? Что это такое? «Вы слышали ядовитую змею?»
Асиль подняла шкатулку с драгоценностями и перевернула ее, чтобы посмотреть на ее внешний вид, Бомбит объяснил всю историю тарабарщиной. Как вы это получили и какова личность объекта, о котором вы предполагаете?
Э, так? Продолжайте говорить. Ох, я слушаю. Асиль искренне, хотя и сухим тоном выслушала рассказ, и какое-то время молчала. Похоже, он по-своему систематизировал информацию о компании Jung-gu Heating.
"привет."
Закончив с организацией, он мрачно открыл рот.
— Зачем ты показываешь мне это сейчас?
«Я сделал это, потому что не думал, что этим сразу воспользуются! «Все уже заняты делами императорской семьи!»
Волшебник глубоко вздохнул, который, казалось, исходил из глубины живота, а затем поставил шкатулку с драгоценностями на маленький столик.
«Я собираюсь повернуться».
«Ну и что такое? "Вы знаете что-нибудь?"
Асил села на стул и кивнула.
«Я говорю о темной и грязной энергии, которая исходит отсюда. О, ты не знаешь, что ты не волшебник. В любом случае, у тебя есть такое чувство?
— Да, но что насчет этого?
Бомбит постучала ногой по полу и призвала Асил говорить.
«Есть место, где я почувствовал энергию, очень похожую на эту».
"ах! "Где это!"
Речь Асила была не очень медленной, но Бомбит был расстроен, словно не мог вынести такой неторопливости. Это зрелище было настолько забавным, что я не мог не задаться вопросом... … Он сделал паузу, делая вид, что думает об этом.
«Это фальшивая волшебная башня, которая сейчас рухнула. «Она очень похожа на энергию, исходящую из большого магического круга, который мы изучали под землей».
«… … Так что же это за магический круг?»
У Бомбита, у которого терпение кончилось, закружилась голова, и он споткнулся. Асил приподнял уголок рта. Это было выражение, полное насмешки.
«Это была борьба за то, чтобы привлечь магическую силу другого мира и использовать ее, чтобы подавить меня. «Я никогда не обращал на это особого внимания, поэтому не знаю, как проводилось исследование и какого прогресса оно достигло».
Вскоре даже ухмылка исчезла, и от его лица исходил холод. Этого не могло быть, но такое ощущение, будто температура в комнате вдруг упала градусов на 10.
«Однако я знаю, что они хотели использовать Эллен и Аннет, чтобы открыть дверь в «библиотеку», которая является средством для этого».
Асил хлопнул столом и встал. К счастью, стальной стол сломался не с такой силой.
— Ты сказал, что купил его у подозрительной старухи, да? Эта старуха явно является связующим звеном между глупыми волшебниками. «Здесь, должно быть, тоже была черная магия».
Эту вещь нужно уничтожить. Темный свет собрался в руке Асила, когда он мрачно пробормотал. Бомбит вскрикнула, схватила шкатулку с драгоценностями и взяла ее на руки.
«Ты не сошел с ума?! нет!"
"Что ты знаешь? — Он даже не волшебник.
«Я не волшебник, но я знаю лучше тебя! «Как статисты, имена которых я даже не знаю, делают что-то подобное?»
Бомбит отступил назад и подошел как можно ближе к стене от Асила. Асил не обязательно подходил ближе, но грозил Бомбиту взглядом издалека. Отступать уже было некуда. Разум Бомбита кружился.
В других играх «Библиотека» называлась «Особая», «Коллекция», «Память» и т. д. Единственное имя было другим, но это было имя, прикрепленное к вкладке, на которой было что-то подобное.
Это медиум с потусторонним миром? Я торопливо просмотрел свои смутные воспоминания. библиотека. библиотека. Бомбит, повторявшая про себя одно слово, в конце концов вспомнила тот день, когда она впервые увидела финал.
«Первая концовка достигнута. Функция «Библиотека» активирована».
На главном экране, где были только силуэты персонажей, был цветным только только что схваченный Ноэль. Что ты знаешь? Забавно выполнять такие дела одно за другим. Бомбит удовлетворенно кивнула и своими глазами увидела, что вкладка «Библиотека», изначально серая, сменилась на белую.
Цель была очевидна, но мне было любопытно, поэтому я нажал на нее. Затем появилась иллюстрация фона библиотеки, которая показала, что в нее было вложено много усилий (я была удивлена, что они не использовали повторно фон императорской библиотеки, использованный в истории), и женский персонаж, который даже не появлялся в истории. появилась история.
«Здравствуйте, утомленный путешествием гость. «Я — Хистория, библиотекарь, писец или проводник великой библиотеки».
Я узнал позже, но Хистория была своего рода талисманом продюсерской компании. Это также появляется в других играх той же компании-производителя. Эту другую игру я не пробовал, потому что она 19+.
Бомбит подумал об этом, увидев в то время Хисторию. Нет, если хочешь сделать это красиво, включи это в историю. Есть даже актер озвучки. Вы с ума сошли?
«Здесь собираются все истории. — У тебя, ставшего потерянным ребенком в путанице времени, есть история, которую ты ищешь?
"Да нет"
Напечатанный ответ был бы одинаковым независимо от того, какой вариант вы выбрали, но Bombit нажал «Да».
«Вы всегда можете вспомнить уже прошедшие истории, но переход к особой истории требует определенной цены. Красный драгоценный камень, который ты крепко держишь в руке, станет твоей жертвой».
Тогда я надеюсь, что остальная часть пути не будет утомительной. Осмысленные слова Хистории исчезли, и на экране появилось окно с пояснениями.
«Это означает, что вы можете открывать побочную историю с товарами, которые получаете каждый раз, когда достигаете финала».
Разных побочных историй было столько же, сколько и концовок. Были некоторые проблески эмоций с точки зрения стратегического персонажа, которые не появлялись в основной истории, а также были общие анекдоты или истории, похожие на побочные истории.
Спин-оффов было много, и были некоторые особенности в том, что сеттинг хоть и был проработан, но в остальном ничем не отличался от других игр. Итак, я совершенно забыл об этом.
«Плата за проезд… … ».
Весенний свет снова открыл шкатулку с драгоценностями.
«Знаешь, мне кажется, я нашел ключ к возвращению в первоначальный мир».
Раздался странно приглушенный голос. Асил отбросил угрозу и показал смягчённое выражение лица, но затем на его лице появилось изумление.
«Объясните как следует».
В конце концов, как Бомбит сказал Аннет, ей пришлось сказать ему, что этот мир был частью произведения искусства. В отличие от Аннет, ее реакция была весьма недовольной, но Асил кивнула, сказав, что понимает.
«Согласно тому, что вы сказали, даже если бы Эллен или Аннет открыли дверь, волшебники не смогли бы воспользоваться библиотекой. «Потому что нет платы за проезд».
Асил хихикнул с грустным выражением лица.
«Вы потратили десятилетия на ерунду. Глупые вещи."
Я не мог понять, действительно ли этот смех был смешным или попыткой поднять настроение, поэтому губы Бомбита лишь дернулись.
"Ну вот хорошо. В свободное время я исследую подвал рухнувшей фальшивой волшебной башни. «С шкатулкой для драгоценностей ничего не поделаешь».
Бомбит подозрительно посмотрел на Асила и протянул руку, словно прося об этом.
— Ты ведь не собираешься его сломать?
«Что ты делаешь, разбивая его? «Это полезно».
Бомбит поколебался и вернул шкатулку с драгоценностями Асилу. Асил без особого энтузиазма взял его на руки, а затем развернулся, чтобы уйти.
Я даже не знаю, как поздороваться. Это потому, что у меня нет друзей? Бомбит, которая вдоволь подумывала о том, чтобы нагрубить ей, и задавалась вопросом, стоит ли ей первой поздороваться с ним, потому что ей его жаль, была поражена. Это произошло потому, что он, который уходил, внезапно снова оказался передо мной.
"ты… … поэтому… … ».
"Хорошо что?"
«Эта книга — романтика».
Присмотревшись, я увидел, что уши Асиль покраснели.
«… … Вы знаете, кто главный герой-мужчина?»
Спринглайт с трудом подавил смех, который вот-вот разразится.
Ах, это меня беспокоило.
Но как мне ответить? Если быть точным, то все четыре целевых персонажа были главными мужчинами. не так ли? Стоит ли мне рассказать вам о «Настоящем герое»?
"все нормально. «Забудьте об этом вопросе».
Пока я гадал, кто же этот герой весеннего света, Асиль исчезла, словно убегая.
***
Энн быстро отнеслась к весеннему свету как обычно. Я думал, что Аннет хорошо все объяснила, но оказалось, что это не так.
«Ведь нет места с более высокой зарплатой, чем Валуа!» Даже если я умру, я должен умереть в Валуа!»
Он сказал это, потрясая сжатым кулачком. Весенние цвета были несправедливыми. Почему я должен тебя убивать? Это ты самовольно перебирал чужие вещи!
Это был всего лишь небольшой инцидент.
Меня больше беспокоили Аннет и Север, которые последние несколько дней что-то делали в одной комнате поздно вечером, чем Энн. Я хотел украдкой взглянуть, но не хотел, чтобы атмосфера остыла, если они двое поймают меня в акте привязанности.
Если бы я знал, что сама предпосылка романтических отношений неверна, я бы открыл дверь. Тогда бы я знал, что они вдвоем просто накапливают книги по юриспруденции и судебные дела, и им приходится нелегко.
Как бы то ни было, весенний свет уже появился перед резиденцией герцога Артуа. На ней аккуратное и красивое платье в сочетании светло-розового и белого цветов.
Широкие кружева, темно-коричневые перчатки, чепчик с большой лентой и красные туфли, словно пришедшие из сказки, прекрасно гармонировали с телом Мариетты. Она была похожа на девушку, которая неловко влюбилась. Эту атмосферу можно было создать, потому что зерна были весеннего цвета.
«Вау… … ».
Бомбит очень нервничала, когда объявила о своем визите и вышла за ворота. Вы можете действовать лукаво со своими сверстниками, но сможете ли вы сделать то же самое со стариком, который знает вас только по игре?
'нет. Юн Бом-бит. Давайте будем бесстыдными. Если так выразиться, вы, вероятно, его не знали, верно?
Учитывая только возраст, это было правильно.
Когда меня проводили в особняк, вскоре после этого ко мне подошел дворецкий.
«Поскольку вашей жены нет дома, я думаю, вам следует оставить свою визитную карточку, миледи».
ложь. Я посетил после проверки расписания герцога и герцогини Артуа. Разумеется, источником информации был Ноэль. Она была готова к тому, что это будет нелегко, но теперь, когда до нее наконец дошло, Бомбит сглотнула слюну.
Тем не менее, я не забыл концепцию.
«Визитная карточка? — Я пришел повидаться с Ноэлем.
Строгое выражение лица и резкий тон голоса были подражанием Мариетте.
«Я тоже принесла подарок. Могу ли я ввести рабочих внутрь? Для маленькой и хрупкой Анны это слишком тяжело — передвигаться в одиночку. Верно, Энн?
"ой. — Конечно, девочка!
В одно мгновение Аня улыбнулась предательнице и слилась с весенним светом. Спринглайт на мгновение посмотрела на Энн затуманенными глазами. Я не зря думал, что ты — конечность Мариетты.
«… … Поскольку я не могу решить самостоятельно, я прошу разрешения у жены... … ».
Весенний свет сверкнул в моих глазах.
— Ты слышала, Энн? Они говорят, что получили разрешение от герцогини. Как я могу получить разрешение от того, кого даже нет в особняке? «Возможно, это уловка, чтобы заставить меня стоять здесь, пока герцогиня не вернется с прогулки?»
"боже мой. — Я должен рассказать своему хозяину!
Едва лицо дворецкого побледнело, как он услышал шаги, спускающиеся по лестнице. На самом деле бедный дьякон был статистом, которого вытащили даже не подозревая, что происходит в игре.
«Что за суета?»
Ноэль был одет удобно, словно только что вышел из комнаты отдохнуть.
"Ноэль!"
Бомбит подбежал и крепко обнял Ноэля. Ноэль, на мгновение споткнувшийся из-за почти подпрыгнувшего на полпути весеннего света, быстро поддержал весенний свет и восстановил равновесие.
«количество животных? "Что тут происходит?"
Бомбит преувеличенным движением сделал шаг назад и на этот раз обеими руками прижал щеки Ноэля. Это было просто для галочки, но это было довольно приятно, потому что на ощупь оно было мягким.
«Я пришла увидеть Ноэля!»
— Тогда почему ты мне не позвонил… … ».
Бомбит внезапно повернул голову и пристально посмотрел на дворецкого. Затем Ноэль проследил за взглядом Бомбита и разочарованно посмотрел на дворецкого.
Наверное, каждый видит это впервые. Вид невинного хозяина Артуа, столь явно демонстрирующего свое разочарование. Намеренно прервав на мгновение молчание, Спринглайт схватил Ноэля за запястье.
«Все в порядке, потому что мы встретились. «Принеси подарок, который я тебе принес, и разверни его!»
Когда ситуация стала такой, диакон уже не мог сказать «нет». Приходят десятки рабочих и оставляют после себя подарки, которые слишком велики, чтобы их можно было сложить друг в друга. Размеры и вес были разными, поэтому было трудно понять, с чего начать.
«Я не могу принять такой незаслуженный подарок».
— Ты говоришь, это слишком?
Бомбит наклонил голову с выражением лица, которого он вообще не мог понять.
«Я могу дать вам это в любое время. "Кто я по-твоему?"
Конечно, внутри я смеялся и прыгал. Ах, это весело. Это вкус денег. Хорошо, что ты сказал, что сделаешь это! делать.
Бомбит вынула из груды коробок широкую коробку, форму которой она запомнила, и размотала ленту. Это было платье из элегантной черной ткани. Свет с потолка отражался ослепительно. Черная одежда ярко блестела. Высококачественная ткань отличалась своим блеском, - небрежно сказал Бомбит, в то время как люди, наблюдавшие за ситуацией, тихо восхищались ею.
«На этот раз мне очень хотелось надеть черное, но я думала, что оно не будет выделяться. Поэтому я посоветовал им нанести на ткань драгоценный порошок. как это? «Это круто, правда?»
Надень это и пойди со мной на званый обед к маркизу де Мюрату. Все будут смотреть на нас с завистью! Бомбит не забыл найти еще одну маленькую шкатулку и достать изумрудную брошь размером с кулак.
«Обязательно наденьте и это. «Я буду носить аквамариновую брошь, напоминающую глаза Ноэля».
Ноэль неловко рассмеялся. Это тоже был поступок. Герцогу придется сказать что-то непосредственно Ноэлю, если он выкажет признаки смущения.
Даже если тебе это не нравится, ты должен поймать эту глупую богатую женщину! Что-то вроде этого. Если кажется, что они скучают друг по другу, не будут ли они просто сидеть сложа руки и думать, что тыква прикатится сама?
— Графиня дала разрешение? Мари, я думаю, ты знаешь, но... … Обычно помолвлены молодые мужчины и женщины, которые входят вместе. «У нас не такие отношения».
— И все же герцог и маркиз в хороших отношениях, так что, если я немного расскажу мадам Мюрат, она выслушает.
«Но это может вызвать некоторое недоразумение… … ».
Бомбит надула губы, как глупый ребенок. Их секретом было то, что Ноэль чуть не рассмеялся, когда увидел это выражение лица, почти нарушившее серьезную атмосферу, которую им удавалось поддерживать.
— Ты не можешь смеяться!
- Да, но это так абсурдно... … Зачем ты привез древние реликвии Гекаты? «Я бы не смог доставить его обычным путем».
«Я пытаюсь апеллировать к тому факту, что я ничего не знаю об этом мире».
У них состоялся получревовещательный разговор.
Идея Хлодвига заключалась в том, чтобы включить в подарок предметы, которые можно было купить только на черном рынке. Поскольку я мало что знал, я дал ему пустой чек и сказал, чтобы он позаботился о нем, и он купил камень по цене золота.
Бомбит сказал: «Вы сказали, что у меня нет экономического чутья!» Я накричал на него, но он лишь улыбнулся и уверенно сказал мне взять это. Видя такую ​​реакцию Ноэля, кажется, что он получил что-то ценное.
Это было тогда.
«Нет ничего плохого в том, чтобы два человека, которые еще не стали партнерами, так что вы можете сделать это, если хотите».
бредем дальше. Даже не задумываясь о личности мужчины, подходящего ко мне из кабинета, это был герцог Артуа. Бомбит был немного недоволен тем, что его жадное лицо напоминало лицо Ноэля.
Тем не менее, этого было достаточно, чтобы на время отбросить небольшой дискомфорт. Я проглотил наживку. Герцог Артуа.
***
Башни-близнецы. Точнее, Архимаг стоял один перед руинами Башен-близнецов. Наим Ришар и маги Сиериса под его командованием предпочли искать убежища, а не противостоять сиянию Асила во время восстановления башни. Возможно, только император знал, где они сейчас находятся.
«Я думаю, вы взяли с собой свои исследовательские материалы».
Асил увидела следы магии, когда-то перевернувшей завалы. Я также не хотел начинать новое исследование с чтения книг Наима. В этой книге не только были аккуратно записаны результаты исследований, но и более половины книги состояло из хвастовства о себе или промывания мозгов другим волшебникам яркими словами. Чтение подобных вещей загрязняет ваш разум.
«Давайте просто найдем магический круг. Просто взглянув на это, вы почувствуете какое-то чувство».
Я даже взял с собой трость, которую обычно не ношу с собой. Почти молочно-белый посох из остролиста выглядел не так странно, как у Наима. Асил легонько постучал посохом по земле, и сильный ветер разнес обломки башни.
В одно мгновение осталось лишь пустое пространство и маленькая дверь, прикрепленная к полу. Дверь открылась так легко, что показалось пустым.
«Подвал был вырыт как муравьиная пещера».
Асиль нервно вздохнула и спустилась по винтовой лестнице в темный подвал. Фонари были не нужны. Справа от Асила пролетела сфера, наполненная магической силой, освещая землю под его ногами. Однако оно не могло скрыть темный и влажный воздух, становившийся все более сырым и неприятным.
Давайте двигаться с помощью магии?
Я задумался об этом на мгновение, но пока я не знал точных координат пункта назначения, время не сократилось бы так сильно. Кажется, я гулял около часа. Когда Асил, чье терпение было пошатнуто, стал подумывать о выходе, перед его глазами предстало огромное пространство.
Несмотря на то, что оно находилось под землей, вдали от неба, как ни странно, это было пространство со слабым светом, исходящим от потолка. Магический круг, высеченный на твердом каменном полу, был полон царапин, которые выглядели так, будто были нарисованы специально.
Это была уловка, чтобы помешать любому, кто придет сюда позже, расшифровать магический круг. Однако эта стратегия также не сработала бы, если бы этот человек знал.
«Хотите прочитать?»
Асиль сделала вид, что не заметила внезапно возникшего чувства тревоги, и глубоко вздохнула. В его безмятежных серебряных глазах не осталось ни грамма волнения. Асил неторопливо встал в центре магического круга и резко ударил посохом. Из огромного магического круга исходил свет в виде нескольких закрученных спиралей.
Что-то предстояло увидеть. Стирая свои острые чувства, чтобы стать еще острее, Асил сосредоточился на движении магической силы.
В это время раздался крик, который проник в мой мозг.
-нет!
Это был голос настолько отчаянный, что его нельзя было игнорировать.
-Не сейчас. Это работает и для вас!
«Угу, да».
Асил глубоко вздохнула и отступила назад. Мое тело, внезапно потерявшее силы, начало дрожать. Это был признак истощения магической энергии, который ощущался впервые за сотни лет.
У тебя галлюцинации?
Нет, это определенно был голос извне.
«… … Мариетта?
***
Я не предпочитаю молоко и сахар в чае. Потому что это оставляет неприятный привкус во рту. И потому что это мешает наслаждаться ароматом. Однако крепкий черный чай с молоком и сахаром очень помог моему отупевшему мозгу после того, как я несколько дней не мог нормально спать.
В тот момент, когда он опорожнил чашку чая и собирался снова сосредоточиться, он проснулся от глухого звука закрывающейся толстой книги.
"Отдохни."
С этими словами эрцгерцог взял у меня из рук книгу прецедентов. Затем он свернул королевское генеалогическое древо, разложенное на его столе, и отложил его в сторону.
«Я хочу кое-что подумать, прежде чем встретиться с Кэтрин».
— А что хорошего, если ты упадешь?
Небольшое сопротивление, похоже, вообще не сработало, поэтому я послушно сдался. Великий князь небрежно приказал слугам принести простые закуски, как если бы это был его собственный особняк. Я просто тупо смотрел на него, пока он не закончил отдавать заказ и не сел напротив меня.
То, что я искал несколько дней, было не чем иным, как случаем, когда императрица стала императором. С тех пор, как Сиерис стал империей. Если император умирал, когда наследный принц был еще молод, трон обычно переходил к наследному принцу, а императрица исполняла обязанности регента.
Во времена королевства было время, когда король издал другой приказ, и королева восседала на троне без прямого императорского внука. Однако, поскольку это было так давно, найти нужную информацию было сложно.
«В императорской библиотеке должно быть больше материалов, верно?»
«Если ты думаешь сказать, что идешь один, я остановлю тебя заранее».
Ни за что… … Хотя я рефлекторно ответил мягко, я почувствовал острую боль внутри. Я подумал, что если мне все равно придется навестить Кэтрин, было бы неплохо зайти и поискать кое-какую информацию.
«В бизнесе это не так важно. «У тебя нет причин так себя заставлять».
"нет. "Не совсем."
Слишком твердый ответ прозвучал неожиданно.
«Ни ты, ни Рен не хотим трона. Это не значит, что остался третий человек. «Как они могут отнять должность императора, когда некому носить корону?»
Эрцгерцог посмотрел на меня глубокими глазами и заговорил мрачным голосом.
«… … «Это не та позиция, которой можно избежать только потому, что вы этого не хотите».
Он повозился с браслетом на моем левом запястье, словно играя руками так, что это не соответствовало ситуации.
«На этот раз ты ошибаешься. Ренье захочет трон. «Есть много вещей, которые необходимо исправить, и многим людям, которым нужно отплатить».
Хотя он ясно знал, что он один из тех, кому ему придется отплатить, он говорил спокойно, как будто говорил о чужом деле.
Мне было немного не по себе из-за его отношения. Почему? Когда я спокойно исследовал свои чувства, ответ пришел легко. Я чувствовал, что он хотел облегчить бремя своего разума, заплатив за свои грехи.
Да, я лучше тех, кто бесстыдно утверждает, что не сделал ничего плохого, но разве правильно судить жертву произвольно, как человека, который естественным образом отомстит?
"нет."
Я положила правую руку на тыльную сторону его руки, пока он щекотал мое левое запястье.
"Я не ошибаюсь."
Он сузил брови.
«Сколько лет прошло с тех пор, как вы как следует встречались и разговаривали с Реном?»
«… … «Прошло более 6 лет».
«Среди тех, кто разговаривал с тобой не так давно, кто сейчас знает Рена лучше?»
Эрцгерцог молчал. Должно быть, было трудно признать это сразу. Дело в том, что он, который был с ним в детстве, сейчас мало что знает о Рене.
Хотя он располагал лишь фрагментарной информацией, которую я ему дал.
«Говорят, люди не меняются легко, но есть и редкие люди, которые не меняются, даже когда ситуация и окружающая среда меняются».
Или они могут очень медленно меняться под влиянием окружающих их людей. Прямо как я после встречи с весенним светом.
«Рен хотел свободы. «Я просто любовался птицами, летающими в небе».
И все же, разве не важно то, что я хочу сделать? Мой разум прояснился, как будто усталости, накопившейся за последние несколько дней, никогда не было. Он избегал моего проницательного взгляда и молча смотрел на мою руку.
«Чтобы избежать худшего, я решаю не выбирать меньшее зло. «Мы не стремимся стать несчастными».
Только тогда эрцгерцог поднял голову. Это был момент, когда он с необъяснимым выражением лица посмотрел на меня глазами, как будто чем-то одержимыми, и собирался открыть рот.
Подул ветер, который не должен был дуть. Запах туи был смешанным. Мне не пришлось оглядываться назад, чтобы узнать, кто это сделал. В этот момент вошла горничная с двумя толстыми бутербродами и двумя стаканами сока, настолько испуганная, что отступила на шаг.
Первые слова, которые произнесла Асиль, были такими.
"Руки прочь."
Я тихо отдернул две руки, которые совпадали с руками эрцгерцога. Он был первым, кто прикоснулся к нему, но теперь похоже, что я держал его. Асил яростно посмотрел на эрцгерцога.
— Ты знал, что что-то происходит.
"да?"
«Энергия меча и магическая энергия в основном схожи по форме, поэтому, когда они смешиваются, их становится трудно различить».
Асил потер рукой верхнюю часть браслета, словно что-то вытирал.
«Как и ожидалось, именно в этом и была цель».
Эрцгерцог говорил спокойно, как будто знал, что Асиль придет. Поток воздуха между ними был необычным. Я слегка подмигнул горничной, которая топала ногами, не в силах ничего сделать. Она поставила тарелку на стол и вышла из комнаты, словно убегая.
— Ты и здесь не сделал ничего глупого, верно?
На слова эрцгерцога Асил фыркнул и взял сэндвич. Я взял его в руку и откусил большой кусок, но, к моему удивлению, содержимое не выпало.
Это манипулятивный акт. Эрцгерцог, кажется, думал, что те же плохие заклинания, которые он наложил на Рена, были помещены в браслет, который подарил мне Асиль. Что ж, с его точки зрения, должно быть, трудно доверять Асилу.
Асил открыл рот только после того, как доел один из бутербродов.
«Ты сомневаешься во мне из-за того, как чисто ты жил?»
Слова, призванные поразить до глубины души, были резкими даже для меня, который не был вовлеченным в это человеком и слышал их. В неуютном воздухе я осторожно толкнула тарелку с оставленным на ней сэндвичем, надеясь вместо этого прикрыть ему рот. Затем эрцгерцог поставил тарелку прямо передо мной и жестом показал мне, чтобы я ел.
Я чувствовал себя странно, потому что со мной обращались как с ребенком, оказавшимся в центре драки взрослых. Эрцгерцог ответил спокойно, как будто слова Асила его нисколько не потрясли.
«Аннет — моя невеста».
Во всяком случае, это так.
«И он еще и мой ученик».
Мне казалось, что если я положу что-нибудь в рот между ними двумя, я почувствую сытость еще до того, как насытюсь.
Почему мы такие плохие, что конфликтуем из-за всего? Мы не клялись конкретно стать коллегами и держаться за руки, но, поскольку мы уже в одной лодке, было бы нехорошо, если бы так и продолжалось.
В конце концов, я был единственным, кто смог положить конец напряженной атмосфере.
"Ты знаешь. «Какую магию ты наложил на браслет?»
В отличие от того, когда эрцгерцог спросил, ответ послушно вернулся.
«Отслеживание местоположения… … ».
"привет."
«Я вставил его, чтобы сразу же связаться с вами в чрезвычайной ситуации. Черт возьми, почему я оправдываюсь перед этим парнем?
Асил продолжил объяснение, выпив стакан сока, возможно, чтобы остыть.
«Если использовать его по назначению, свет выйдет. «Это было бы быстро, но нам нужно остановить ситуацию за этот короткий период времени».
Я кивнул.
«Это была цель, о которой я знал».
Я не знал этого в деталях.
То, что отслеживание местоположения возможно, не означает ли это, что Асил воспользуется этим, чтобы навредить мне? Я не думал, что это имеет большое значение, но эрцгерцог смотрел на Асила подозрительными глазами.
Я сменил тему, чтобы закончить разговор, который мог привести к драке.
«Вы бывали в башнях-близнецах?»
"хорошо. «Где подделка?»
Так что не называйте это фейком. Бомбит, казалось, немного расстроилась, когда Асил назвал ее так. Я выдал это за шутку и забыл об этом.
«Я в резиденции герцога. Думаю, вернусь ближе к вечеру... … ».
Он щелкнул языком и слегка проворчал.
— Думаю, мне просто придется подождать.
«Есть ли прогресс?»
«Если они сказали, что оно было там, то оно было там, но я думаю, мне нужно подтвердить».
Несколько дней назад ко мне подошел Бомбит с довольно сложным выражением лица и сказал. Кажется, я нашел ключ к возвращению в первоначальный мир. Я тоже растерялась, поэтому не смогла поздравить и вместо этого выслушала объяснение ребенка. История такова, что подсказка находится в «библиотеке», и Асил посетит башни-близнецы, чтобы исследовать ее.
«Не нужно спешить. — Я тоже, кажется, особо не торопился.
"это так."
Асил кивнула и открыла генеалогическое древо, которое Великий герцог спрятал.
«Есть ли здесь какой-нибудь прогресс?»
«Нет, я нашел один случай, но не могу найти подробной информации, потому что это было в эпоху королевства».
«Когда время? «Поднимите его рукой».
Приложив палец к имени королевы высоко вверху, Асил закрыл глаза и задумался. Я ждал его без особого ожидания.
"Я вспомнил."
"да?"
Очевидно, это было время еще до того, как архимаг Асил появился в учебниках по истории. Когда я посмотрел на него с любопытством, Асил ответил хихиканьем и смехом.
«На этот раз я использовал другое имя. — Это было еще до того, как его стали называть архимагом.
«… … хорошо."
Сколько лет ты жив?
«Это считается необычным, потому что это королевская семья, но такое часто случалось в благородных семьях. «В Сиерисе статус супружеской пары считается таковым».
Это то, что я слышал и видел. Граф и графиня занимали разные должности, но их позиции были явно связаны между собой. Если граф погибнет в результате неожиданного несчастного случая, на бумаге графом станет его жена.
История о женщине, убившей мужа ради статуса, снова начала циркулировать, как только о ней забыли. По той же причине и то, что после того, как жена из знатной семьи овдовела, к ней подходило много молодых людей, хотя и не обладавших большим богатством.
«Но почему императрицы стали регентами после того, как стали империей?»
«О, это правда. «Первый император гордо хотел быть наложницей».
От некачественных слов у меня заболела голова.
«Во-первых, в деле императора не было ничего нового. Он был немного странным парнем. «Вместо того, чтобы сделать ее чужой женой и наслаждаться романом, он хотел привести ее в императорский дворец».
«… … «Вот почему тогда возникла система соотношения 1,3».
"хорошо. Я просто использовал свою голову. Но разве это не та структура, где императора и императрицу нельзя рассматривать как равных? «Если бы у императрицы было три наложницы, право на наследство было бы уничтожено».
Говорят, что они постепенно заставили людей узнать их, добавив яркую упаковку, в которой говорилось, что император — это солнце, а императрица — луна. Для императора естественно быть номером один, а для императрицы — номером два. Конечно, так говорит и имперский закон. Система, которая складывалась в течение длительного периода времени, была чем-то таким, что нельзя было перевернуть по своему вкусу.
Асиль говорила несколько озорным тоном со мной, державшим мою пульсирующую голову.
— Как насчет того, чтобы сначала встретиться с Кэтрин? «Я принесу вам данные об эпохе королевства из Волшебной Башни».
В конце концов я кивнул. Пришло время добавить и нашу долю мудрости.
***
На ней было простое платье, подобное тому, которое носила горничная императрицы. Темно-зеленое платье, почти черное, было такого цвета, что его было бы трудно заметить, даже когда он прятался в кустах.
Даже когда Асил держал меня за руку и использовал заклинание движения, эрцгерцог, казалось, смотрел на мое левое запястье. Место, куда мы прибыли, находилось в местности, которая производила несколько знакомое впечатление, хотя мы были там всего один раз.
Сад-лабиринт внутри императорского дворца.
Кэтрин подняла глаза без малейшего удивления, как будто знала, что мы идем.
"Ты опоздал."
Она, как всегда, прищуривает уголки глаз и говорит саркастично. Я немного волновался, садясь на заранее приготовленное сиденье. В личном кабинете императрицы три стула и три чашки. Тому, кто это приготовил, не оставалось ничего другого, как знать, что сюда придут гости.
"Империя… … ».
Я на мгновение остановился, пытаясь произнести вежливое приветствие. После недолгих раздумий я изменил свое приветствие.
— Прошло много времени, Кэтрин.
— Должно быть, прошло много времени с тех пор, как ты не приходил в гости.
Кэтрин поднесла чашку ко рту, опустив глаза, а Асиль, неловко сидевший, скрестив ноги, цокнул языком.
«С истерикой».
Кэтрин взглянула на него на мгновение, когда он отругал ее, затем открыла рот.
— Если бы вы собирались поручить меня, вам следовало бы сначала сказать мне об этом.
Я вроде бы понял причину недовольных слов. Пока Асил ходил туда-сюда, чтобы сообщить новости обеим сторонам, он, видимо, передавал Кэтрин подробности нашего расследования.
«Я собирался поговорить об этом, когда стало ясно, как с этим справиться».
«Нет, это не то».
Она положила палочку с кристаллами сахара, как драгоценный камень, и размешала ее в чашке. В пространстве обрывочных слов я почувствовал необыкновенное разочарование. Асиль, который первым пожаловался бы в такое время, имел спокойное выражение лица, как будто предвкушая то, что собиралась сказать Кэтрин.
«Я думал, что это будет сложно. «Вот какой у него характер».
«… … да?"
«Будьте осторожны, будьте искренни и беспокойтесь, если вы прикладываете усилия к вещам, которые не соответствуют вашим потребностям».
Кэтрин озорно улыбнулась, указывая на меня палкой, а чайная вода капала с поверхности, где весь сахар растаял и исчез.
«Это не значит, что это плохо. Я не говорю, что врезаться во что-то и без колебаний разбить это на куски — это хорошо. Ну, вот что я думаю, когда смотрю на вас, сестры».
Послышался звук удара деревянной палки по стеклянной чаше.
«Было бы идеально объединить эти две вещи и разделить их пополам».
Я не мог удержаться от смеха, потому что я всегда думал об этом с тех пор, как встретил Спринглайт.
«Я слышал, ты вместе назвал Ноэля и Мариетт?»
"Да все верно."
Я немного нервничал. У меня никогда не было брата, но я думал, что моя старшая сестра будет чувствовать себя неловко, видя, как ее брат вступает в контакт с женщинами в своих целях. Но вопреки моим опасениям, Кэтрин хихикала и веселилась.
«Было бы лучше, если бы вы двое только что поженились. «Ноэлю очень нравится Мариетт».
Асил была потрясена передо мной. Увидев его странное смятое выражение лица, я немного успокоился.
«Аристократические браки основаны не только на эмоциях».
«Сказал бы я это, если бы у меня были только чувства? «Я говорю это потому, что объективно мы партнеры, которые могут помочь друг другу».
но. Если Артуа и Валуа объединятся, они смогут обеспечить друг другу славу и богатство. Это был план, который можно было реализовать на практике, потому что все им завидовали и думали, что они принадлежат к одному классу.
Ноэль не мог скрыть своих чувств перед Кэтрин.
В таком случае у Кэтрин было разумно так думать. Потому что невозможно узнать, что нынешняя Мариетта — не настоящая Мариетта.
Когда я замолчал, Кэтрин спросила: «Почему?» — Твоему брату нравится Ноэль? Он призвал меня ответить.
«Я стараюсь предоставить детям возможность сделать свой собственный выбор».
В итоге я выбрал неоднозначный ответ.
Кэтрин выглядела немного недовольной, но больше вопросов не задавала, возможно, потому, что не хотела затягивать тему. Вместо этого он стиснул подбородок и посмотрел вдаль.
«Рен никогда не говорил при мне ничего слабого».
Это был одинокий и горький голос.
«Мне повезло, что я не настаивал на том, что мне не было больно, когда я болел. Наверное, он думал, что если он проявит ко мне слабость, я тоже развалюсь. «Молодой смелый».
Теперь, когда я думаю об этом, ты сказал, что вырос, играя и играя вместе. Неважно, что сейчас, когда вы были молоды, пятилетняя разница в возрасте, должно быть, казалась довольно большой проблемой. Точно так же, как эрцгерцог обращается с Ноэлем как с ребенком.
«Думаю, я знаю, почему ты так подумал. Когда вы живете в императорском дворце, наступает момент, когда даже ваш сильный разум становится слабым. «Как птица в клетке или цветок в теплице, они красивы только снаружи и не имеют никакой сути».
Трудно было сопереживать всему, что она говорила. Потому что раньше я наслаждался тишиной, запираясь в саду. Я лишь кивнул, понимая одну тоску.
«Я не стал слабым только потому, что присел. «Только когда ситуация стала такой, я понял, что меня неправильно поняли».
хорошо. Если больше некому это сделать, это мое дело. В любом случае. Я обнаружил новые следы непонимания в бормотании про себя Кэтрин. Я срочно схватил ее за руку.
"нет."
Она расширила глаза. Когда ее острый дух рассеялся, она выглядела как женщина ровно того же возраста.
«Я не думал о тебе как о втором лучшем».
"затем?"
«Чего вам не хватает больше, чем мужчин, которые заставляют других занимать позиции, которые им не нужны?»
Когда я произнес это вслух, мне показалось, что это было немного резко по отношению к Рену и эрцгерцогу, но это было правдиво и искренне. Кэтрин какое-то время смотрела на меня, словно пытаясь понять мои намерения, затем медленно убрала руку. Почему ты так крепко держишь свою руку? И отругал меня.
«Ничего не хватает».
"конечно."
«Нет такого императора, как я».
"конечно."
Я проник в атмосферу, которая становилась все более воодушевляющей.
«Ты лучшее, о чем я могу думать, Кэтрин».
Она торжествующе улыбнулась, выглядя очень удовлетворенной. Было приятно видеть, что он казался гораздо ближе к своей истинной природе, чем раньше, когда он неуклюже пытался смириться.
«Ты выглядишь очень страстным».
Асиль попыталась облить его водой, но ничего не ушло.
«Я не об этом говорил, это немного другая история».
Это серьезно? Я слегка напрягся, но у Кэтрин было расслабленное выражение лица. То, как я взглянул на свои ногти, казалось вялым.
«Историю пишут те, кто побеждает. Оправданно? Было бы неплохо иметь это. Однако, пока база власти прочна, можно строить ее медленно».
Я понял, что она имела в виду. Неподалёку тоже был прецедент. После восшествия на престол император Доминик манипулировал многочисленными документами, чтобы изменить личность своей матери. Думаю, он не хотел оставлять свой уникальный комплекс в истории.
«… … «Не будет ли это семенем раздора?»
«По крайней мере, мой университет не позволит тебе этого сделать».
«А как насчет следующего поколения?»
«Аннет, ты знаешь, когда вырастают такие семена?»
Это был вопрос, на который я смутно чувствовал, что знаю ответ, но не мог выразить его ясными словами, поэтому покачал головой.
«Говорят, что она растет, когда имперская власть достаточно слаба, чтобы кто-то мог переступить через императорский трон, или когда тирания продолжается до такой степени, что человек чувствует, что ее необходимо свергнуть. Так что, если следующее поколение вырастет, это будет их ответственность».
Это действительно было решение, достойное короля.
— Так что лучше сосредоточь свое внимание на другом. Верно, я слышал, что ты собрал южную знать в Валуа и провел собрание?
Я впервые услышал эту историю. Кэтрин, должно быть, ясно видела, что я озадачен, поэтому посмотрела на Асила с выражением разочарования. Естественно, мой взгляд тоже обратился к Асилу. Он не взглянул на меня особо укоризненно, но Асиль смутилась без причины.
— Почему ты так на меня смотришь?
Увидев такую ​​реакцию, Кэтрин преувеличенными движениями прошептала мне на ухо:
«Он действительно стал человеком».
"да?"
«Если бы это было не так давно, я бы сказал: «На что ты смотришь?»»
«Вы используете такие резкие слова… … ».
Это было в форме шепота, но он совсем не понизил голос, так что даже Асил мог это отчетливо услышать. Даже если я понизил голос, это не значит, что я не услышал этого. Асил несколько раз без всякой причины помассировал мне затылок, а затем раздраженно вздохнул.
«Граф велел мне не говорить вам, что я не хочу сделать заметного для вас движения. — Дело не в том, что я чего-то не сказал специально.
Я был ошеломлен его словами. Человек, которого я считал равнодушным, теперь обращает внимание на каждую мою деталь. Я не думаю, что есть какая-то причина, почему я не должен знать.
«Что это за встреча?»
"Ну ну. «Я не уверен, чем это обернется».
Сказала Асил, немного подумав.
«Если проблем не возникнет, она остановится на придании силы».
Это почему-то кажется дешевым.
«… … «А что, если возникнет проблема?»
«Ну, в то время нам пришлось пойти на крайние меры. «Потому что у меня есть на это силы».
Это крайность. Почему это напоминает мне то, что я слышал давным-давно?
«Валуа — это семья, которая может стать королем».
Нет, этого не произойдет. Должно быть, это была какая-то метафора. Кровь Валуа никогда не смешивалась с королевской семьей Сиериса.
«Антиимперская знать в центре будет действовать под руководством маркиза де Мюрата. По сравнению с фракцией Императора, большинство семей утратили свою былую славу, но их широкое влияние не исчезло».
Я кивнул. Из услышанного, получив знания только из книг, я подумал, что этого достаточно.
«Проблема в вооруженных силах, но размещение солдат в столице ограничено. «Может войти не более определенного количества рядовых».
Асил, нахмурившись, взорвалась.
«Почему вы все так усложняете? Просто убей императора».
Это было такое простое и ясное заявление. Так же, как слова весеннего света. Кэтрин холодно подняла уголки рта и саркастически ухмыльнулась.
«Политика по своей сути сложна, старик».
Пожилые… … .
«Ну, если мы отправим команду убийц, проблема будет решена быстро. Однако, если возможно, я хочу пойти в направлении детального раскрытия грехов Доминика и его свержения».
Асиль задала вопрос, но Кэтрин посмотрела на меня и любезно объяснила. Это было немного обременительно.
— Потому что только тогда можно будет восстановить честь Рена.
«Да, это тоже есть. «Это хороший повод вернуть семьям, которым несправедливо причинил вред Доминик, их первоначальное состояние».
Я кивнул в ответ на ее слова и подумал об одном человеке.
Если вы спросите Доминика о его грехе, имя обязательно последует.
— Ты беспокоишься о Севере?
— спросила Кэтрин.
«Не о чем беспокоиться. «Я приму это».
Я не мог понять, почему мои уверенные слова казались мне немного шаткими.


    Группа по борьбе с мошенничеством среди мальчиков и девочек

    На обеде маркиза Мюрата присутствовали только богатые дворяне. Выделялись лица, с которыми мы столкнулись на церемонии помолвки, проходившей в Валуа. Бомбит постаралась их по возможности не замечать и вздернула подбородок.
Как только маркиза увидела Ноэля, она тепло подошла к нему.
«Герцог уже стал джентльменом».
Хотя он был уважителен, его тон напоминал о его любви к младшему брату и сестре.
«У меня такое ощущение, будто я видел это лицо раньше… .'
Рядом с Ноэлем, красневшим и вежливо приветствовавшим ее, Бомбит тайно всмотрелся в ее лицо и попал в беду.
'ах. — Он был участником группы Императрицы во время дебютантки ее сестры.
Я не зря говорил, что мы были близки. Она, казалось бы, лет на десять старше Кэтрин, спросила о самочувствии Ноэля нежно, как родственница. Затем мой взгляд переместился на весенний свет.
— А что насчет девушки рядом со мной?
Мариетт также по-своему была нарушителем социальных спокойствий. Маркиза не могла не знать Мариетту, а даже если бы и знала, она бы услышала о ситуации примерно от братьев и сестер Артуа.
Это был намеренный вопрос. Обычно пропуском на собрание занималась хозяйка. Одна из ее обязанностей заключалась в том, чтобы объединить людей одинакового статуса в пары и пропустить их, чтобы не было жалоб.
На собрание, в котором не участвовала королевская семья, Ноэль был приглашен довольно рано. Это было время, когда герцог Артуа был прямо впереди, а около двадцати человек позади него сосредоточили внимание на маркизе.
Это означало, что это было то время, к которому нужно было стремиться, чтобы оставить сильное первое впечатление от дня. Бомбит закрыл глаза и спокойно заговорил.
«Я Мариетта Валуа, которая хочет иметь глубокие отношения с герцогом Артуа».
В одно мгновение наступила тишина. Начнем с того, что это было не очень шумное место, но казалось, что все даже забыли дышать. Мы оба явно носим одинаковую одежду. Похоже, времени на моральную подготовку не хватило. Тишину нарушил смех маркизы.
«Все ли дети сейчас такие активные?»
«Я особенно склонен к этому».
Маркиза не могла перестать смеяться, даже со слезами на глазах. Остальные люди, наблюдавшие за этим, тоже начали неловко смеяться. Когда искусственный смех наполнил воздух, потек странный поток.
«Хоть я и говорю это, я не могу не назвать вас обоих партнерами. Все согласны, верно?»
Взгляды всех незаметно обратились к герцогу Артуа. Он стоит прямо и неглубоко кивает головой, и на этот раз все кивают вместе с ним. Весенний воздух постепенно начинал пугать.
— Это потому, что у тебя нет сестры?
Бомбит не мог понять, что это за жуткое чувство отвержения. У меня не было сил думать о том, что я впервые столкнулся с классовым обществом на собственной шкуре, без какой-либо защиты. Тихий голос пронесся сквозь мои застывшие уши.
«количество животных».
Со словами, почти шепотом, Ноэль протянул руку. Бомбит положила на него руки, как одержимая.
Вскоре начался вход. Бомбит пришла в себя только после того, как выслушала громкие разговоры нанятого для поднятия настроения знаменитого актера.
"мой Бог."
«Теперь ты немного спокойнее?»
"Эм-м-м? да!"
«Кажется, я забыл настройки».
Весенний цвет потрясающий. Он издал странный звук и прикрыл рот свободной ладонью. Ноэль слегка улыбнулся, когда увидел это.
«Общественная атмосфера немного душная. Мари, казалось, хорошо адаптировалась, но я думаю, это потому, что ей сегодня не на чем было сосредоточиться... … ».
«На чем мне следует сосредоточиться?»
«Ты всегда смотришь на свою сестру сверкающими глазами».
О, это было что-то подобное? Бомбит понял и в то же время немного смутился. Что я могу сказать? Это было похоже на тот момент, когда мой брат распахнул дверь и вошел, пока я читала роман с грустным концом, и по моему лицу текли слезы. Хорошей новостью было то, что, в отличие от старшего брата, Ноэль не собиралась дразнить Спринглайт.
«Ничего не поделаешь. Вас не пригласили. — Вместо этого я сосредоточусь на Ноэле.
В одно мгновение уши Ноэля покраснели. Когда Бомбит увидел это, он сказал: «Упс». Откашлявшись несколько раз, Ноэль прошептал на ухо весеннему свету:
«Было бы полезно для планирования, если бы все могли это услышать».
Это был собственный способ побега мальчика.
Как бы ни чувствовали себя двое людей, напряженных по иной причине, чем раньше, со стороны это было щекочущее зрелище молодой любви. Дамы собрались небольшими группами, прикрывая рты веерами и перешептываясь. Их основными темами были оценка молодости обоих людей и предположение, как герцог Артуа воспользуется этой ситуацией.
Первый пункт меню, суп, был подан под звуки элегантного фортепиано. Ноэль, глядя на весенний свет сверкающими глазами и поднимая ложку, открыл рот.
«О, это правда».
Весенний свет поднял голову.
«Тебе лучше быть осторожным. У Мариетты был короткий рот».
не так ли. Вы привыкли есть много того, что вам нравится? Ноэль проследил смутное воспоминание.
«Что это за суп?»
«Может быть, морская черепаха?»
Фу. Бомбит издал беззвучный крик и отложил ложку. Я не особо люблю морепродукты, но люблю черепах. Я почувствовал что-то отталкивающее. Вернее, почему Мариетта здесь?
"Ждать. «А что, если я просто скажу что-то подобное здесь?»
«Если я скажу это тихо, другие люди не смогут этого услышать, верно? «Интересно, есть ли здесь волшебники или рыцари?»
Я понимаю Весенний Свет, качавший головой, напрягает тело.
«… … Итак, могут ли волшебники и рыцари все слышать, даже если они говорят тихо?
«Архимаг, возможно, сможет услышать, что здесь говорят, снаружи здания».
"ах. - Асиль, все в порядке.
И сегодня Спринглайт сосредоточился только на лечении Архимага.
В отличие от Бомбит, которая избегала ингредиентов и только ложкой наливала в рот прозрачный суп, Ноэль выпрямила спину и опорожнила миску с идеальной осанкой.
«Но действительно ли мужчинам и женщинам необходимо сидеть вместе за обеденным столом?»
«Изначально говорят, что круг общения — это своего рода брачный рынок. Это место, где жены представляют своих детей и подходят им. Итак, если у вас есть жених, вы входите вместе».
Разве это не было просто место, где можно держать шампанское в одной руке и веер в другой и ох-ох-о-о-о, покачивая платьем? … Бомбит немного смутила мысль, что отныне она не сможет без раздумий смотреть на социальный мир в романах.
«Какое огромное противостояние».
Присмотревшись, я заметил, что всякий раз, когда присутствовал взрослый из семьи, его или ее сопровождал его или ее ребенок или ребенок, который выступал в качестве опекуна. Я просто подумал, что это семейное мероприятие.
Маркиз де Мюрат был в чужой стране, а мадам Артуа не присутствовала, поэтому присутствовали маркиз и герцог. Это была странная картина. Маркиза внезапно заговорила с Бомбитом, который, погруженный в свои мысли, разжевывал вилкой блюдо из селедки.
«Как дочь Валуа познакомилась с герцогом Валуа? «Я хотел спросить тебя некоторое время назад, но вы двое так усердно говорили о секретах, что я не смог присоединиться».
Бомбит была поражена и быстро вспомнила свою первую встречу с Ноэлем. Но если бы вы спросили меня, почему, разве это не была позиция, подготовленная императором? Я просто пытался найти предлог, чтобы поговорить с Аннет наедине, но чувствовал, что могу сказать что-то не так и вызвать у герцога странное недопонимание.
«Это была вечеринка на борту «Графа Альбрета».
К счастью, Ноэль поразил игрока беспечным выражением лица.
«Я помню, это было в начале осени прошлого года, и погода была умеренно прохладной. Даже тогда леди Валуа была в черном платье».
Бомбит быстро узнал известную ему информацию о Ноэле и составил слово.
«Ноэль был одет в чисто белую одежду. Верно?"
"это верно. А одежда Мариетты была украшена рубинами. Да ведь столько же кружев и оборок, как и на обычном платье. Небо в тот день было особенно голубым и ясным... … «Было трудно ясно рассмотреть его днем, потому что он сверкал на солнце».
Благородные дамы смеются над игривым тоном. Глядя на это, подумал Бомбит, с каких это пор Ноэль так насмехался? Я думал.
«Не преувеличивайте! «Я имею в виду, я пытался сделать это с помощью бриллиантов, но сдержался!»
«О, ты это сделал?»
Я слишком сильно надавил? Однако ни один человек не вызвал подозрений в высказываниях Бомбита. Я просто открыл рот и восхитился этим.
«Днем мне было странно, как будто я плыл один, но ночью мне казалось, что оно сливается с пейзажем, и это было потрясающе. Что я могу сказать, она выглядела очень привлекательной ведьмой. «Невежливо ли говорить что-то подобное?»
Часть слов Ноэля заставила меня представить ситуацию, которую я не видел лично. Ощущение щекотки. Даже Бомбит, который ясно знал, что они были вместе, был настолько сбит с толку, что на самом деле они провели какое-то особенное время.
«Ноэль, как щенок, усердно работает, и я не могу проиграть!»
Весенний свет зажег таинственный боевой дух.
"Это грубо. «Были ли у меня подобные мысли?»
Ноэль слегка перевел взгляд, поджал губы, а затем спросил в ответ. Это была идеальная постановка, вплоть до слегка испуганного взгляда в его глазах.
«Это значит, что я был похож на дьявола…» … ».
"нет! Точно нет. В это время я передал стакан Ноэлю. Человек, похожий на ангела, упавшего с неба, дрожащими руками взял чашку, которую я ему дал. У тебя когда-нибудь было ощущение, что ты делаешь что-то странно плохое?»
«Я думал, что если я выпью, меня куда-нибудь отвезут».
— И ты все еще это пил? почему?"
Ноэль медленно моргнул в напряженном воздухе. Было так тихо, что можно было даже услышать звук приклеивающихся и падающих ресниц.
Через некоторое время Ноэль мило улыбнулся и заговорил.
«Я оставлю это на ваше усмотрение».
Повсюду были слышны тихие крики. Это были благородные дамы, внимательно слушавшие чужие любовные дела.
'Идеальный.'
Не знаю, насколько это тронуло бы сердце герцога, но этого было бы достаточно, чтобы тронуть сердца дам. Они будут летать вокруг общественных собраний, как птицы, и распространять слухи. Бомбит и Ноэль посмотрели в глаза и раскаялись.
Когда пришло время возвращаться, Бомбит мягко спросил Ноэля.
«То, что я сказал ранее, было ли это правдой?»
«Удивительно, но они были похожи. «Если есть что-то иное, так это то, что когда я получил кубок, атмосфера была совсем другой».
«Какая была атмосфера?»
«Я думал, что он пьет вино, и пытался его остановить, но это был виноградный сок, так что это была неловкая ситуация».
Ага. Спринглайт кивнула.
«Я был еще больше смущен, потому что получил его, думая, что это вино».
В конце концов, Мариетта была Мариеттой.
***
"Ходит слух, что герцог Артуа играет со второй дочерью Валуа, разогревая ее. Вы знаете что-нибудь?"
Весеннее лицо, нахмурившееся от мороза, когда я положила в рот сливовый шербет серебряной ложкой, стало немного более морщинистым.
«Знаешь, если у тебя нет друзей, откуда берутся такие странные слухи?»
— Кэтрин так сказала.
Боже мой, Императрица.
— Маркиза это сказала?
«Откуда я это знаю?»
Асил проворчал, вынул из кармана шкатулку с драгоценностями и поставил ее на место. Судя по тому, что не было глухого звука, происходило только движение, и интенсивность силы, должно быть, тщательно контролировалась.
«Это не похоже на работу неудачников, как вы сказали».
"Это верно! — Ох, я не знаю, почему ты мне так не доверяешь.
Великий архимаг говорил с такой уверенностью, что казалось, будто он хвастается.
«Я не доверяю никому, кроме себя».
"Ты врешь. — Ты доверяешь мне, да?
Не всякое молчание обязательно позитивно, но этот момент был позитивным. Асил со сварливым выражением лица толкнула шкатулку с драгоценностями перед Бомбитом.
"Вот и все. — Знаешь ли ты что-нибудь еще об этом?
— Я тебе все объяснил в прошлый раз. Вот и все. «Вы говорили как какой-то вор информации».
Он подпер подбородок одной рукой и ловко повернул ключ свободной рукой, чтобы открыть шкатулку с драгоценностями. Его глаза могут видеть только двенадцать сверкающих красных драгоценностей.
«Так это плата за проезд».
"Да."
«Я использовал это, чтобы создать магический круг, и услышал настоящий голос».
«Если это правда».
Бомбит тут же встал и поставил стакан, в котором еще оставалась половина шербета.
«Настоящая Мариетта?»
— Э-э, но она сказала: «Не сейчас».
Не было угла, на который можно было бы указать.
«Честно говоря, я мало что знаю о «библиотеках». «Другие истории были рассказаны максимально кратко, но о «Библиотеке» я рассказал только по памяти».
Асил глубоко вздохнула, когда земля опустилась.
«Это не помогает».
Было бы лучше, если бы это была просто шутка, но гордость Бомбита была задета без всякой причины, поскольку он выглядел явно разочарованным. В то же время мне было немного грустно.
«Несмотря ни на что, это так. — Ты хочешь побыстрее вытащить меня отсюда?
Потому что эта мысль внезапно пришла мне в голову. Итак, сделав то, чего мне не хотелось бы делать, я крепко схватил один из драгоценных камней.
— Но я знаю лучше тебя, верно? Знаешь, таких можно увидеть только двенадцать, верно? В моих глазах сорок восемь. Сорок восемь!"
Это был момент, когда Асил приподнял уголок рта, улыбнулся и собирался отругать его за то, что он поднял шум из-за чего-то особенного. Весенняя рука, державшая драгоценный камень, который, казалось, ничего не держал, сияла белизной.
"Положи!"
"да, да?"
«Это реакция лошадиных сил. торопиться!"
Увидев Бомбита, который так испугался, что собирался выбросить то, что держал, Асил прижался ко лбу и протянул руку. Хотя его нельзя увидеть, его силу можно почувствовать, поэтому было рассчитано, что его можно будет выхватить и вернуть на место.
Но не все идет так, как ожидалось. Огромный вихрь света поглотил двух людей.
«Черт, я чувствую себя идиотом».
Асил испустил самое громкое проклятие, которое только мог на себя набросить. Точнее, я пытался его выплюнуть. Он просто не мог издавать ни звука, как будто был чем-то забит.
'что?'
Я добавил одно раздражающее слово, но это было то же самое. Давайте на мгновение отбросим наши настроения. Он сразу пришел в себя и торопливо огляделся. Мариетты нигде не было видно.
Вместо этого я смог легко догадаться, где находится это место. На протяжении долгой истории было много людей, называвших сюда Асил по разным причинам, но к этой эпохе и это уже давно стало редкостью. Потому что он стал сильнее и острее, поскольку годы незаметно врезались в его тело, которое больше не стареет. Казалось, прошло уже больше ста лет с тех пор, как считалось лучше сделать вид, что его не существует, чем навлечь на себя неприятности, сделав что-то сложное.
Что ж, это хороший год. Важно было то, что был кто-то, кто соблазнил его сделать что-то, даже если это означало риск.
2-й принц Доминик. Безумный император, ослепленный чувством неполноценности и оставивший после себя семена раздора.
Да. Это было то самое место, где Асил, получив просьбу Доминика, наложила на Рена многослойное проклятие. Тяжелую дверь на нижнем этаже, которая на какое-то время задержала его, могли открыть и войти только Доминик и Асил, у которых был ключ.
Я хочу проверить внутри. Асил так и думал, но его тело само поднималось по лестнице.
«Если ты хочешь доказать, что у тебя нет нечистых намерений, ты должен жить, верно?»
Послышался знакомый голос. Однако я впервые слышал, чтобы он говорил таким холодным и сильным тоном. Асил прижался к стене и убил Инчека. Конечно, это было сделано не намеренно.
Только после того, как хозяин лошади покинул это место, ноги лошади снова пошли в движение. Это были не красные туфли из сказки, а место, куда меня привели мои непослушные ноги, было перед тюремной камерой.
— Мариетта?
Даже если бы он присел, присутствие ярко-рыжих волос невозможно было бы стереть. Из всех людей, которых я видел за последние 100 лет, Мариетт была единственной, у кого волосы такого яркого цвета.
Она была одета в тюремную форму и была очень разборчива. Он даже брал с подноса что-то похожее на ком земли и пытался это съесть.
'Что вы едите? Ты навозный жук?
Я чувствовал разочарование, потому что были только вещи, которые не сочетались друг с другом. В любом случае, это пространство — всего лишь иллюзия. Мариетта передо мной тоже нечто, что исчезнет, ​​как мираж. но.
Словно он сам разочаровался в иллюзии, он щелкнул пальцами и дал еды ягненку. Асил почувствовала удовлетворение.
Мариетта была потрясена, когда увидела внезапно появившийся вишневый сок. Что ж, это была типичная реакция человека, незнакомого с магией. Но этого было недостаточно, и она подняла голову. Наши взгляды встретились прямо с зелеными глазами, казалось, окрашенными в темноту и слегка голубыми.
"кофе со льдом… … ».
Руки Мариетты были сухими, как кукуруза, и она, издавая странные звуки, вползла на колени, не в силах произнести нужные слова. По дороге мусор и сок, не похожий на еду, были спутаны на отодвинутом в сторону подносе.
«Я не чувствую награды за то, что дал тебе сок».
— Ты знаешь великого волшебника?
«Ты просто назови мое имя».
Сухая рука скользнула сквозь решетку и схватила его.
"Пожалуйста, помогите мне."
Асиль, наблюдавшая за всем процессом как сторонний наблюдатель, пришла к одному выводу. Невозможно точно выяснить, в чем дело, но, вероятно, это та сцена в книге, о которой говорил Бомбит.
Это будущее, которое еще не наступило? Или это будущее, которое не наступит, потому что пуговицы уже застегнуты по-другому? В любом случае, я был уверен, что смогу получить подсказку, просто наблюдая за собой и Мариеттой в иллюзии.
"Я знаю тебя."
«… … ».
«Девочка, которая пыталась навредить дочери Эллен».
Серебряные глаза бесцельно блуждали в воздухе. Его лицо было ближе к лицу человека, который от чего-то отказался. Асиль рассердилась. Это потому, что он ясно знал, что если он избавится от той бравады, которая была у него всего несколько месяцев назад, то закончится именно так. Мариетта, которая казалась ошеломленной, внезапно снова подняла глаза и побежала к железным решеткам.
«Знаешь, да? «Этот человек сумасшедший!»
"Я знаю."
"Я не сумасшедший. «Если бы Аннет была с таким мужчиной, она определенно была бы несчастна».
«Настоящий» человек не называет Аннет сестрой.
Асил нечаянно сравнил Spring Color и Мариетт. В отличие от Спринглайта, который по-юношески говорил весело, освежающе и довольно мило, слова Мариетты выражали привычное негодование.
Это была противоположность весеннему цвету. Когда вы пытаетесь вести себя как взрослый, в конечном итоге вы больше похожи на ребенка.
«У людей с низкой и высокой самооценкой часто развивается такое агрессивное отношение».
Иллюзионист медленно обдумывал слова Мариетты. Лишь немного подумав, он дал отчаявшемуся ребенку ответ.
«Нет, император защитит счастье твоей сестры, даже если для этого придется рискнуть собственным несчастьем».
Мариетта в отчаянии закусила губу.
«Но если ты оставишь это так, ты умрешь. — Твоя сестра точно будет недовольна, если узнает.
Руками, пропитанными магией, железные прутья снимаются, как занавес. Должно быть, это была сила, которую никогда не могла сломить человеческая сила, но Мариетта смогла выйти из смятой расщелины.
«Сначала мне нужно подумать о том, чтобы сохранить тебе жизнь».
Он яростно схватил Мариетту за запястье, и в то же время его зрение пошатнулось.
Окружающий пейзаж превратился в волшебную башню. Он бросил Мариетту рядом с ванной, наполненной горячей водой, которой едва хватало, чтобы избежать ожогов, и попытался вычистить ее намыленные волосы.
"Что ты делаешь!"
Естественно, пронзительный крик вернулся.
«О, это правда».
Это был не кот. Пробормотал он, почесал затылок, вышел из ванной и лег на диван. Поскольку она выглядела такой грязной, Мариетте потребовалось довольно много времени, чтобы помыться и выйти. Мариетта была в платье, которое он оставил у входа, и обернула полотенцем мокрые волосы.
«Он выглядит так, будто ему около шести лет».
Глядя на свои небрежные руки, он в конце концов решает все с помощью магии. На то, чтобы переодеться из платья, которое можно было использовать в качестве пижамы, в домашнее платье и аккуратно завязать ленточкой сухие, пушистые волосы, ушло максимум 3 секунды.
Хоть он и говорил чепуху, он очень бережно заботился о Мариетте. Прошло много времени с тех пор, как он ел нормальную пищу, но приготовить ему еду, которая не обременяла бы его, и предоставить ему удобную комнату для отдыха было для него так же легко, как дышать. Это также была очень трудная задача, пока ты был нечувствителен к другим.
«Почему ты заботишься обо мне, как о дочери?»
Асил находил отношение его второго «я» к Мариетт смешным. Мариетта держалась вне поля зрения, как дикая кошка, не привыкшая к тому, чтобы с ней обращались люди. Даже если это небольшая задача, вместо того, чтобы просить Асиль о помощи, я стараюсь сделать ее сам, даже если это неряшливо.
Время пролетело быстро, как будто кто-то заставил стрелки часов повернуться. — спросила Мариетта, которой сейчас девятнадцать.
«Могу ли я пойти в такую ​​же башню по соседству?»
Асиль, полулежавшая на диване и читавшая газету, нахмурилась.
Это было предвестником раскола.
"Что ты здесь делаешь?"
В голосе волшебника легко было прочитать недовольство, но Мариетта не сломила своей воли.
"Я хочу пойти."
"нет."
Его взгляд снова падает на газету. Эта машина уже привлекла мое внимание. Смерть графа Валуа и рождение наследного принца. Газета, опубликовавшая сразу две новости, выражала обеспокоенность императорской семье посредством поверхностных предположений.
Хотя я явно проигнорировал ее, Мариетта не ушла. В конце концов Асил снова смотрит на девушку, которая продолжает смотреть на него сверху вниз.
Мариэтта не упустила момент.
"Я иду,"
На этот раз он был более решительным врачом.
«Я тоже волшебник, поэтому могу выходить на улицу столько, сколько захочу».
«Волшебник, которому трудно просто выжать каплю лимонного сока. Думаю, я смогу выйти. «Проблема в том, что их ловят за 3 секунды».
Он глубоко вздохнул, сложил газету, положил ее на стол и даже снял очки, которые на нем был, и положил их сверху. Мариетта быстро поняла, что он наконец-то готов ее выслушать.
«Почему ты хочешь пойти?»
«Асил говорил это раньше. что… … «То же самое и с людьми, и из-за ее телосложения они нацеливают ее на Волшебную Башню».
«Со сменой императора их власть ослабла, а поскольку они не могут тронуть императрицу, то фактически заявили, что теперь их можно считать безопасными».
«Я не пытаюсь уйти из страха причинить вред Аннет».
"затем?"
Мариетта посмотрела на свои ноги в мягких тапочках. Она не была уверена, что он не рассмеяется над тем, что она сказала. Потому что это было что-то, что можно было услышать только как вынужденные слова ребенка.
«Я хочу увидеть это «волшебное устройство». «Я думаю, что есть кое-что, что мне действительно нужно проверить».
Асил громко рассмеялась.
«Что ты делаешь, когда видишь это? «Только потому, что ты сестра Аннет, ты знаешь, что у тебя тоже есть такая сила?»
"Конечно, нет. «Говорят, это сила, исходящая от матери Аннет».
"Но почему?"
Я уже рассказал вам все причины, почему это у меня было. В этот момент Мариетта была уверена, что этот волшебник не позволит ей идти одной. Конечно, если бы это были другие волшебники, сам Асил не захотел бы идти.
«Почему ты такой чувствительный? — Ты боишься других волшебников?
Это существо, прожившее неизмеримое количество времени, но в то же время в нем все еще сохраняется мальчишеская сторона, поэтому он не может не действовать, когда таким образом затрагивается его гордость. Даже Мариэтта, которая не могла видеть людей насквозь так ясно, как Аннет, через два года легко смогла прочитать ее.
Я плотно закрываю рот, и наступает момент молчания. Мариетта уже была победительницей.
"хорошо. "Мы можем пойти вместе."
Мариетта широко улыбнулась и пошла за туфлями для выхода.
«Что-то возмутительное».
Волшебник с морщинистым лицом надел мантию.
Мариетта, которая видела Башни-близнецы только издалека, была удивлена, увидев, что когда она подошла ближе, она стала гораздо больше похожа на настоящую Волшебную Башню, где жила Асил, чем она думала.
Если немного преувеличить, я подозревал, что это могла быть тонкая имитация траектории плюща.
«Почему ты так на меня смотришь? "Входить."
«Разве мне не нужно спрашивать разрешения у человека внутри?»
«Зачем получать разрешение? «Они все дети».
В этот момент Мариетта вдруг подумала, что лучше бы на этом месте рухнули руины, а не башня со следами времени.
Мариэтта была немного смущена неожиданным заблуждением. Конечно, в отличие от Аннет, у нее не было большого воображения. Это было самым большим препятствием, когда я пытался изучить магию.
Пока я нервничал из-за странного ощущения, дверь открылась. Возможно, потому, что они испугались и спрятались, или потому, что в тюрьме все еще было много людей, никто не вышел их поприветствовать.
«Вы прячетесь, как крысы».
Асил цинично улыбнулась и быстро вошла внутрь.
«Отойди немного».
"да? почему?"
«Почему, почему? «Если взрослый говорит «да», ты делаешь это».
Мариетта явно знала, что она из тех людей, которые просто сказали это и хотели сделать это, даже если она не довела до конца, но Мариетта надула губы от разочарования.
Тем не менее, я послушно сделал несколько шагов назад. Это был именно тот уровень доверия между двумя людьми. После того, как Асил оглянулся и убедился, что Мариетта отступила правильно, он поднял трость и внезапно ударил в дверь.
Итак, дверь, ведущая в подвал.
хлопнуть!
С громким грохотом дверь раздавилась так же легко, как кусок печенья.
— Знаешь, ты сильнее, чем я думал.
«Это сила? "Это магия."
Мгновением позже волшебник хмурится.
"подожди секунду. «Это больше, чем вы думаете».
Мариетта улыбнулась, приподняв уголок рта. Асил взглянула на нее и взяла на себя инициативу, бормоча что-то.
«Подвал был вырыт как муравьиная пещера».
Волшебник, недовольный искривленной лестницей, уже через несколько шагов протянул руку назад. Мариетта тупо смотрела на него.
— Почему ты меня не поймаешь?
«Нам не так уж щекотно, не так ли?»
На мне нет длинного платья и высоких туфель, и я могу ходить одна. Асил взглянула на Мариетту, которая говорила спокойно, и замахала руками.
«Не смотри свысока на пространство, где живут волшебники. «Опасно не только споткнуться».
"все в порядке."
Мариетта все еще держала его за руку со скептическим выражением лица.
Лестница была мучительно длинной. Асил создавала слабый свет с магической силой, но этого было недостаточно, чтобы обеспечить обзор Мариетт позади себя.
Если бы у меня была лампа. Мариэтта все больше и больше боялась этой ситуации, потому что волшебник на какое-то время замолчал. Поскольку он явно не отпускал свою руку ни на мгновение, он, должно быть, знал владельца руки, которую держал. Через некоторое время я открыл рот, который было трудно открыть, словно он был склеен воском.
"Ты знаешь."
Волшебник не ответил, а увеличил свет, чтобы полностью осветить подвал.
"Приехал."
Только тогда Мариетта поняла, что лестница закончилась и она оказалась на большой плоской поверхности. Она была переполнена чувством выполненного долга и почти подняла шум, даже не подозревая о стыде, но остыла, увидев застывшее лицо волшебника.
«Я никогда не думал, что приеду сюда снова».
Необычное поведение волшебника заставило Мариетту порыться в своих воспоминаниях. Очевидно, что эта женщина, Эллен, мать Аннет, умерла не здесь. Она умерла, когда вышла замуж за Валуа и родила Аннет. Волшебная башня не была причастна к ее смерти, так как она испускала напряженную энергию, как будто увидела врага Чолчхонджи.
Можно ли спрашивать почему? Поколебавшись мгновение, Мариетта вспоминает, что колебания ей не подходят.
«Почему оно такое острое?»
«… … — Я сейчас так выгляжу?
Удивительно, но Асил не смог даже взглянуть на свое состояние.
"да. Если уж на то пошло, думаю, я убью волшебников выше, повесив их заживо на дереве.
«Вы должны говорить все, что говорите».
«Неважно, сделаешь ли ты это».
Они говорят, что это люди, которые могут навредить Аннет. Тогда дешевле умереть. Я видел в ней сторону злодея, когда она говорила жестокие вещи так небрежно, что это казалось невинным.
"хорошо. — Это тоже было бы неплохо.
К сожалению, здесь Асил оказался тем, кого не смогла воспитать Аннет. Вы можете совершить столько жестоких поступков, сколько захотите, просто слегка потянув предохранитель. Мариетта даже покачала головой с удовлетворенным выражением лица.
Ну, сейчас были важны не маленькие волшебники. Двое людей подошли к тому месту, где был нарисован большой магический круг.
«Это магический круг».
"хорошо."
«Могу ли я прикоснуться к нему?»
Асил наморщила нос и кивнула Мариетте, которая говорила так, словно магический круг был ящерицей. В любом случае магический круг не активировался бы, если бы в него не была вложена магическая сила, так что прикасаться к нему не было никакой опасности. Даже если Мариетта наполнила магическую силу, случайно или намеренно, это был не магический круг, который можно было бы активировать одной только ее магической силой.
Мариетта присела в центре магического круга. Затем, как археолог, обнаруживающий руины, он осторожно коснулся круглого узора в центре.
В него не было влито ни малейшего количества магической энергии. Действительно.
"Эм-м-м?"
Невероятное произошло именно тогда.
Вокруг магического круга начался вихрь, который, казалось, поглотил все. Асил, которая находилась в нескольких шагах от магического круга со скрещенными руками и наблюдала за Мариеттой, как будто она наблюдала за ребенком, выпущенным в воду, была поражена и побежала внутрь магического круга. Теперь водоворот поглотил не только Мариетту, но и Асил, выплевывая кромешный черный свет.
"Что вы наделали!"
«Ах, Асил сказала, что ты можешь потрогать его!»
Асил бросил свой посох и схватил Мариетт за руку. В тот момент, когда свет исчез, эти два человека больше не находились в магическом круге.
Мариетта открыла глаза в незнакомом пространстве. Я никогда в жизни не видел такой широкой и высокой библиотеки. Несмотря на то, что я вырос в среде, где я мог видеть всевозможные редкие вещи.
Вскоре к Мариетте подошла маленькая девочка с кремовыми волосами.
«Здравствуйте, заблудший гость. «Я — Хистория, библиотекарь, писец или проводник великой библиотеки».
Мариетта почувствовала, что, как ни странно, голос как будто не доносился до ее ушей. Итак, можете ли вы сказать, что оно проникает в тело более естественно, как обоняние? Я не мог найти слов, чтобы ясно выразить это чувство.
«Здесь собираются все истории. «Для тех из вас, кто полон чувства вины и хочет, чтобы ваша сестра была счастлива, есть ли у вас история, которую вы ищете?»
Это было жутко. Девушка, которая была на одну ладонь ниже Аннет, чувствовала себя монстром, который готов сожрать ее в любой момент. Мариетта села и медленно отступила назад, глядя на Хисторию.
«Ой, а где Асиль?»
Девушка, которой на вид было в лучшем случае лет пятнадцать, улыбалась с возрастом, не соответствующим ее возрасту. Это было доброжелательное выражение.
«Великий архимаг испортил книги, поэтому я на время связал их там».
Девушка элегантно улыбнулась, прикрывая рот рукой. В том месте, на которое я взглянул, действительно был человек. Рот его был закрыт шелковой тканью, а все тело сковано золотыми цепями.
«Это странная картина».
Мариетте хотелось ударить себя по голове за то, что она хоть на мгновение подумала об этом.
«Это «Великая библиотека»?»
«Тебе не обязательно уточнять у меня, Мариетт. «Все, что вы знаете, правда».
Быть названным по имени девушкой, с которой встречаешься впервые. Мариетта вздрогнула и отступила на шаг.
«Я не собирался приходить сюда. «Магический круг был активирован произвольно».
"Я понимаю. «Происходит много всего».
«Как мне вернуться?»
Хистория наклонила голову.
«Я не могу вернуться. «У вас же нет «пошлины», верно?»
Асил, который был неподвижен и моргал усталыми глазами, боролся. Тем не менее, ничего не улучшилось, и что-то вроде электрического тока отскочило от цепей, сковывающих все мое тело. Даже если вы пытались что-то крикнуть, прикрыв рот тканью, у вас не получалось так, как вы хотели.
Первой в себя пришла Мариэтта, которая была физически свободна.
"Потери?"
Девушка, рассеянно наблюдавшая за Асил ясными глазами, поворачивается и смотрит на нее.
«Магия – это не способность создавать то, чего не существует. Я думал, Архимаг хорошо знает... … «Я не думаю, что это обязательно правда».
Это было теплое выражение лица, которое не соответствовало ситуации. Просто услышав тихий шепот, словно выражающий сожаление, можно было подумать, что это не Хистория связала Асил. Мариетта, которая лишь немного узнала о магии на стороне, расстроилась, потому что не могла понять слов девушки.
— Что ты собираешься делать? «Что бы я ни делал, я не могу выбраться отсюда?»
— Это произойдет, верно?
Мое сердце успокоилось от освежающего ответа.
Нет никакой жадности. Я ни о чем не жалею. Мариетта официально была беглецом из империи. Среди людей, вошедших в темницу, был только один человек, который знал, кто сможет унести ее так, чтобы не заметила ни крыса, ни птица, но император не удосужился его допросить.
Она могла бы быть защищена, если бы отправилась к Валуа, но Мариетта не могла предсказать, как поступит граф. Это человек, который ни разу не проявил родительской привязанности. Как узнать, сдаваться ли императору?
«Я ничего не мог сделать в течение двух лет. «Я не смог даже встретиться с Аннет, не говоря уже о том, чтобы спасти ее».
Давайте признаем то, что мы должны признать. Для Мариетты Волшебная башня была соблазнительным и вызывающим привыкание убежищем. Это место, где всем нет дела и никто не хочет причинить вам вред. Прежде чем я это осознал, я стал ленивым. Интересно, было бы здорово жить так до самой смерти?
«Это одно и то же, в Волшебной Башне или здесь».
На лице Мариетты было явно побежденное выражение. Асиль, прекратившая сопротивляться, пристально смотрит на нее глубокими глазами. Это произошло потому, что я прочитал то, от чего она отказалась за этот короткий период времени. Асил был недоволен тем, что она относилась к его жизни и его единственному желанию так, как будто они были незначительными.
«Ух ты, прошло уже так много времени. Мне нужно вернуться в архив. «Если ты просто будешь сохранять спокойствие и ничего не делать, цепи спадут сами собой, поэтому было бы лучше хорошо подумать, прежде чем действовать, верно?»
Оба человека не отреагировали на беззаботные слова. Девушке было все равно, и она легко побежала в комнату.
Это комната записей. Что ты записываешь? Мариетта стояла, устремив взгляд на пол Одокани, и в конце концов рухнула на пол. Я не знаю, что делать. Тогда разве не было бы ничего, если бы я ничего не делал?
Со временем, как рассказала девушка, цепи, сковывающие Асил, постепенно ослабели. Казалось, этот принцип исчезнет сам по себе, если связанный человек не будет намерен сопротивляться в течение определенного периода времени. Асиль не торопилась и терпеливо держалась, пока цепи полностью не исчезли. Когда ему, наконец, удалось освободиться, он сразу же подошел к присевшей Мариетте.
"привет."
Мариетта медленно подняла голову. Темно-зеленые глаза были тусклыми и тусклыми. В конце концов Асил взорвался.
«Я обратился за помощью. — Ты втянул меня.
Его руки схватили Мариетт за плечи и встряхнули ее. Мариетта не могла пошевелиться и просто тряслась, как бумажная кукла.
«Держи голову прямо. Ты собираешься умереть здесь, не имея возможности ничего сделать?»
«… … "Ничего не поделать."
Я был в оцепенении. Это был факт, который он не мог отрицать. Фактически, если бы он был единственным, кого поглощало это пространство, он был бы таким же, как Алсил, беспомощно сидящим там. Напротив, ему всегда было скучнее Мариетты.
Какой смысл имеет эта жизнь? Ради чего ты жил так долго? Его всегда мучили только трудные проблемы, которые невозможно было решить до конца жизни.
Но посмотрите на это. Асил не могла вынести того, что Мариетта, которой было всего девятнадцать лет, выглядела так, будто она отпустила все.
"Кто я по-твоему?"
Так что это был блеф.
«Я — Архимаг».
Мариетта слабо улыбнулась. Это выражение было похоже на лицо маленькой Аннет, которую я встретил несколько лет назад.
«Я как-нибудь найду способ, чтобы вы могли спокойно читать книгу».
«… … "Книга?"
Это была не очень радостная реакция. Да, Мариетта обычно не любила так много читать. Время от времени я читаю роман, который, по словам девушек, им нравится. Даже это было медленным темпом черепахи.
«Да, книга».
— Тогда меня тоже не свяжут?
«Наверное, это потому, что я поднял книжную полку и вылил ее на пол».
"да?"
Это было настолько абсурдно, что Мариэтта немного пришла в себя.
«Стоило того, чтобы его связали».
«Это моя вина? «Это из-за той девушки, которая опоздала».
Асил надулась.
— В любом случае, делай, как я говорю. «Проход», о котором говорят волшебники, похоже, спрятан здесь в книгах. Если вы его найдете, вы сможете что-то сделать. «Я также помню магический круг».
Мариетта кивнула. Для людей, которые чувствуют себя вялыми, лучшим решением иногда является предоставление им чего-нибудь, чтобы очистить голову и стать инертными. Мариетта привыкла читать каждую книгу в библиотеке ради того, чтобы найти проход.
Как и предполагала Асил, все было бы в порядке, если бы она не вела себя агрессивно, но Хистория была на самом деле счастлива и предоставила Мариетте место, где она могла удобно сесть и почитать книгу. Думала Мариетта, читая книгу с чашкой на белом выкрашенном столе. Она сказала, что проводит с ней время как со старшей сестрой.
Сколько времени прошло с тех пор?
Каждый день они проводили в таком месте, где не чувствовали голода, даже если не ели, и не уставали, даже если не спали. Поскольку я не мог видеть снаружи, даже мои ежедневные стандарты основывались на моих чувствах.
Прошло много времени с тех пор, как я перестал пытаться угадать дату, хотя бы приблизительно. Даже если принять как должное, что Асил не стареет, даже если вы посмотрите на его глаза в зеркало, ваша собственная внешность всегда останется прежней. Мариетта нашла это очень странным. Очевидно, прошло уже много времени, чтобы мне не было странно стать бабушкой.
Нет, это было время, когда нормальный человек давно бы умер.
— Действительно ли есть возможность вернуться?
Мариетта спросила о ценностях, которые постепенно начали угасать. Асил, прислонившийся к холодной стене с книгой на глазах, выпрямился и посмотрел на нее.
«Я должен его найти».
«Мне кажется, я прочитал здесь половину книг».
Он нахмурился.
«Есть ли у тебя совесть? «Есть несколько томов, которые я рассмотрел».
«Это не было похоже на проход, поэтому его закрыли. — Если ты был недоволен, ты тоже искал Асил?
«Мне нужно провести исследование».
«Это проклятое исследование магического круга также не показывает никаких улучшений».
За прошедшие годы Асил нарисовала много разных магических кругов. Я даже не мог сказать, сколько листов бумаги я вытащил из Хистории. Не то чтобы в библиотеке не было никаких волшебных применений, но не было ни одной вещи, которая бы работала.
«Я не жалуюсь».
Мариетта смеялась над ним во всю глотку.
"Это ложь. «На прошлой неделе библиотекарь отругал тебя за то, что ты кричал, что все идет не так».
«Почему она меня ругает? «Я просто придирался».
Теперь я уже привык к ругательствам: «Пожалуйста, соблюдайте тишину в библиотеке!» Асил потянулся и швырнул на пол книгу, которую вытащил из глаз. Я видел, что Хистория скоро прибежит обратно и начнет большую драку, говоря мне, чтобы я не повредил книгу.
Было бы немного проще, если бы вы вернули его на место до прихода библиотекаря. Мариетта взяла брошенную им книгу. Это была книга, которую я еще не читал. Книга в зеленой обложке была настолько тяжелой, что ее вес можно было почувствовать, даже если держать ее обеими руками. Если немного преувеличить, это было почти как кирпич.
«Почему ты прикладываешь такую ​​тяжесть к глазам?»
«Это то, что мне удалось заполучить».
Мариетта потрогала обложку книги.
Это было название, содержание которого было трудно понять. На мгновение мне показалось, что если бы это был просто цвет абсента, это было бы все равно, что говорить с Аннет о цвете ее глаз. Мариетта положила книгу на стол, думая, что ее запястье будет болеть, если она будет продолжать ее держать. И когда я открыл первую страницу, я не мог не быть шокирован.
"мой Бог… … ».
«В чем дело?»
Настолько, что я не мог слышать резких вопросов Асила.
Бледные руки быстро перелистывали бумагу. В течение нескольких десятилетий, возможно, сотен лет, скорость чтения Мариетты значительно возросла. Однако в этот раз дочитывание заняло очень много времени, потому что было много времени, чтобы отдышаться или погрузиться в мысли.
Асил не мог больше задавать вопросы женщине, которая не ответила, поэтому ходил кругами. Меня обеспокоила реакция, которая существенно отличалась от обычной.
Когда я наконец прочитал последнюю главу и закрыл книгу. Мариетта тряслась, как осина, с выражением потрясения на лице. У него было опасное выражение лица, как будто оно разрыдалось, если к нему прикоснуться.
«Мариетта».
Асил позвала ее по имени, как будто ее сознание ушло далеко.
Снова и снова, пока свет не засияет в моих глазах.
«Мариетта!»
Я ползаю, и по моей щеке скатывается одинокая слеза. Казалось, что он рухнет, если я прикоснусь к нему, поэтому я даже не мог протянуть руку, чтобы его успокоить. Асил забеспокоилась.
К счастью, Мариетта не рухнула.
"Странно."
Водянистый голос не был слабым.
«Здесь все написано. Я помню. «Я помню все, даже то, чего не было».
Не похоже, чтобы он говорил это в надежде, что кто-то его услышит. Мариетта смотрела в пространство, и ее тон был совершенно лишен ее привычки говорить резким тоном.
«Но как же получается, что ты ни на мгновение не становишься по-настоящему счастливым?»
Потому что он до безумия милый. Слова, пробормотанные умирающим голосом, также застряли в сердце Асила.
"все в порядке. «Это проход».
И только тогда она, вялая и беспомощная, посмотрела на волшебника. Волшебник не знал, какое выражение ответить. Я не мог поспешно произносить слова утешения, поэтому просто держал губы мягкими.
«Наконец-то я нашел его, но не уверен, правильно ли я поступил».
Асил открыла книгу, которую отложила Мариэтта,
Вскоре я понял, что она имела в виду.
Асил, наблюдавший за серией процессов с точки зрения наблюдателя, имел смутное представление. Образ его самого и Мариетты, разворачивающийся перед его глазами, — это будущее, которое никогда не наступит, возможно, потому, что чего-то не хватает или добавлено.
Я вполне ожидал, что влияние весенних красок будет значительным.
«Как это может измениться?»
Наконец-то я нашел ответ на сомнения, которые у меня были все время.
В этой книге «Абсент» было 48 концовок. Волшебник быстро ввел содержание в свой разум глазами мудрого человека, долгое время погруженного в обучение. Это было так же, как если бы я прочитал это впервые. И человек здесь, и человек, который вмешивается и шпионит из другого мира. Однако я не мог разделить сильные эмоции, передаваемые через мое тело. Асил продолжала задумчиво.
Это означает, что даже если бы вы хотели что-то выразить, вы бы не смогли, но у вас даже не было на это воли.
«Есть разные степени дурного тона».
У Асил были несколько иные мысли, чем у Мариетт. По крайней мере, если исключить концовку, в которой говорится «плохая концовка», Аннет была бы по-своему счастлива в оставшихся двенадцати концовках.
Если это Аннет из .
Даже если вы живете, как птица в клетке, даже если вы служите только убежищем для других, если вы получаете услуги, чтобы облегчить свою вину, если это способ сделать себя ценным.
Потому что никто не любил тебя только потому, что ты был собой.
Десятки из вас, которые не были настолько глупы, чтобы не знать, что ситуация, в которой вы оказались, была странной, но жили любовью, которая была пуста, как замок из песка. Кто осмелится сказать, что это глупо?
«Это была судьба».
Бомбит, должно быть, был тем человеком, в котором Аннет нуждалась больше всего.
Единственный человек, который осыпает вас неоспоримой и искренней любовью. Хуже того, она носит оболочку младшей сестры, которая лишь однажды открыла ей свое сердце, когда она была маленькой. Кто может быть лучшим противником, чем он, чтобы разрушить стену, построенную за двадцать лет?
«Я не хочу этого признавать, но… … .'
Ты был спасителем Аннет. Асил сглотнула горькую улыбку.
Ситуация ухудшилась, не оставив времени на размышления. Тело Асиль рисовало на земле магический круг, наполовину потеряв разум, и Мариэтта смотрела на него с испуганным выражением лица.
«Вы можете добиться успеха».
«Знаешь, я больше не знаю. Это правда для моей сестры? Это просто повторение той же беды. Если это так, я бы предпочел... … ».
Серебряные глаза холодно сверкнули. У Мариетты не было другого выбора, кроме как держать рот на замке. Хоть он и великий волшебник, живущий бесчисленное количество лет, он человек, который не только протянул себе руку, когда тот засох и умер, но даже тусовался с ним до сих пор. У меня не хватило смелости легко противостоять ему. Особенно сейчас, когда мы пытаемся увидеть конец потраченных впустую лет.
Хистория усмехнулась необычным образом.
«Я вам несколько раз говорил, что без пошлины не получится».
Но прежде чем она успела закончить свои слова, из магического круга поднялся свет. Вместе со странным водоворотом, который я видел давным-давно. Волшебник протянул руку Мариетте, его лицо застыло от напряжения.
"пойдем."
Даже не давая мне времени колебаться.
«… … да."
Магический круг поглотил двоих. Хистория в замешательстве уставилась в пространство.
Асил пришел в себя впервые с тех пор, как побыл с другим собой. Место, где я открыл глаза, оказалось пространством, покрытым кромешной тьмой. Я ничего не видел и ничего не слышал. Асил на мгновение задумался. Независимо от того, насколько он уверен в себе, он может потерпеть неудачу, если это незнакомая магия, соединяющая миры.
Я умер от побочных эффектов? Так как же нам вернуться в первоначальный мир? Как раз в тот момент, когда я собирался почувствовать нарастающее беспокойство, я почувствовал теплое, мягкое прикосновение к своей руке.
— Мариетта.
Ты не мертв. Слава Богу. Возможно, мое отчаяние вызвало у меня галлюцинации, но я также мог слышать рядом с собой тихие странные звуки дыхания.
Если бы магия не подвела, как бы она работала? Асилу было трудно догадаться, о чем он здесь думает. Магия исходит из воображения, поэтому, если это настоящая магия, она должна прийти туда, куда он хотел.
«Вы же не могли просто активировать его, не приняв решения, верно?»
Когда начались эти сомнения, к ним присоединился всевозможный шум.
«Не могу поверить, что поддался этому дерьмовому патчу».
— Я был не прав, мама. «Я больше не буду этого делать».
— Это правда, что Мариетта пропала?
"Что мы делаем. Должен ли я начать все сначала? Кажется, я примерно всё помню, но... … ».
«Не веди себя так, будто тебя это волнует. «Когда я говорил, что можно притворяться моей сестрой?»
«Скажите мне правду, Ваше Величество. Я не хочу жить за счет твоего несчастья. «Не пытайтесь справиться со всем самостоятельно».
"Я не знаю. «Просто попробуй и подумай об этом!»
— Мариетта, я не это имел в виду… … ».
«Пока никаких проблем не возникло. Вам остается только жить мирно и счастливо. «Вам не нужно беспокоиться о человеке, который вас издевался».
Горшок!
Внезапно мое зрение стало ярче.
Шум исчез ниоткуда.
И последней сценой, которая запомнилась мне, было то, как Мариетту швыряют обратно в библиотеку.
«… … ».
Асил села на пол и осмотрелась. Знакомое ощущение ковра пробежало по моим рукам. В стакане на столе я увидел сливовый сорбет, полностью растаявший в сок.
Это приемная особняка Валуа, где мы беседовали с весенним светом.
"Ты вернулся?"
Прямо рядом в таком же месте стоял весенний фонарь. Она моргнула с ошеломленным выражением лица, и взгляд Асила пересекся.
— Ты тоже это видел?
"вы тоже?"
Бомбит кивнула, схватилась за голову и вскочила.
"Ах! «У тебя спойлер!»
«… … что?"
Бомбит сел на стул в оборванном виде, даже плача, и быстро выпил чуть теплый сливовый сорбет. Асиль нерешительно встала, не зная, что делать, и села напротив весеннего света. Немного успокоившись, она заговорила наполовину сама с собой.
«Ну, даже если бы я сейчас попросил тебя сыграть в игру, не думаю, что смогу это сделать».
"игра?"
«Есть такое дело».
Вид того, как он с растерянным лицом гремит ложкой, был самым мрачным выражением весеннего цвета, которое Асил когда-либо видела. Правильно, она выглядит гораздо энергичнее настоящей Мариетты. Это был момент, когда я ясно осознал, что я другой человек.
— Как ты думаешь, почему это произошло?
Асиль спросил у Бомбита, что уже в какой-то степени уладилось в его голове.
«Кажется, я понимаю, но не знаю, как это объяснить».
— Тогда я это сделаю.
Волшебник достал из воздуха лист бумаги и ручку и сказал:
«Книга, которую я нашел в библиотеке, стояла в правом проходе. «Возможно, магия была активирована неправильно, но я думаю, что условия, вероятно, были правильными».
«Если это условие… … ».
«Во-первых, волшебник, который будет управлять магическим кругом. Я сделал это. Точнее, я 48-я концовка.
«Два, плата за проезд. Это то, что у меня было, да? «До того, как я приехал сюда, у меня их было более 30».
"хорошо. Если это ты, то, вероятно, это оно. И третий близок к моему предположению.
Он не мог оторваться от губ, но наконец издал что-то, похожее на вздох.
«Воля 48-й Аннет осознать правду и найти Мариетту».
Спринглайт наклонил голову.
«Я думаю, что это скорее причина для создания Irregular, чем условие. В противном случае у меня, не имеющего никакой связи с этим миром, не было бы причин втягиваться в него, верно?»
Это было разумное предположение, которое невозможно было опровергнуть.
Между ними витал застоявшийся воздух. Хотя они препирались и спорили, это не была атмосфера искренней враждебности, атмосфера, которой нельзя было найти между ними. В конце концов, Спринглайт, не выдержав тишины, начинает шутливым тоном плакать.
«Недаром говорят, что жизнь — трагедия, если смотреть вблизи, и комедия, если смотреть издалека».
«… … "Что-то подобное существует?"
«Да, это было в том мире, в котором я жил».
Асил горько рассмеялась.
«Эти слова глубоко тронули меня».
Все попытки поднять настроение были полностью разбиты одним лишь словом. Асиль взглянула на весенний свет, который не мог прикрыть ее твердеющий рот, и сжала кулаки на коленях. Я не хотел, чтобы ребенок это заметил. Это сбивало с толку.
Чтобы исправить свою ошибку, он отчаянно копался в своей памяти. Решив, что лучше продолжить обсуждение того, что делать дальше, мне удалось обнаружить одну странную вещь.
«Я стоял на магическом круге с шкатулкой для драгоценностей, которую ты мне подарил. Но почему я услышал, что это сработало? «Если наша гипотеза была верна, условия были соблюдены».
Разве ты не знал, что у меня есть плата? Асил, которая что-то бормотала все тише, ничего не оставалось, как закрыть рот, когда ответа не последовало. Бомбит, которая тупо смотрела в один конец стола, откинув подбородок и задумчиво, наконец открыла рот. .
— Что ты видела в последний раз, Асил?
— Вид тебя, нет, Мариетты, брошенной в библиотеку.
Бомбит покачала головой и закатила глаза. Не похоже, чтобы он особенно обиделся, и, если быть честным, скорее он колебался, стоит ли что-то сказать.
"Что ты видел?"
Асил, чувствуя разочарование, призвала весенний свет. Его тон был резким из-за странного чувства тревоги.
«Я видел, как Асил превратился в порошок и исчез».
Надутое лицо Асила застыло.
"что?"
«Может быть, Мариетта видела то же самое, так не поэтому ли ты это сказал?»
Исчезновение панциря заклинателя — один из побочных эффектов, который может возникнуть при чрезмерном использовании магической силы. Для него, который всегда накапливал количество магической силы, не имеющей себе равных в этом мире, побочные эффекты были явлением, с которым он никогда в жизни не сталкивался.
Однако шок был недолгим, и, учитывая количество магической силы, которое было впитано при простом кратковременном прикосновении к магическому кругу в башнях-близнецах, был сделан вывод, что это не совсем невыполнимая задача.
— Тогда, может быть, мне стоит отдать свою жизнь в обмен на возвращение настоящей Мариетты?
Волшебник принял факты механически и несколько сухо. Мариетт ясно сказала: «Пока». Это не значит, что решения нет. Пока Асиль думал об этом, он вдруг понял одну вещь.
"подожди секунду. «Так сколько лет Мариэтт живет одна в этой библиотеке?»
Весенние глаза дрогнули.
***
Герцог Артуа быстро проглотил наживку.
Приглашение эрцгерцогу, мне и Мариетте было излишне ярким. Конверт был украшен маленькими сапфирами, отшлифованными с одной стороны так, чтобы их можно было прикрепить к бумаге, и выглядели чрезвычайно экстравагантно.
Я не знал, что делать с драгоценностями, которые были слишком толстыми, чтобы их можно было хранить, как если бы они были просто бумагой, и, очевидно, становились смехотворно маленькими, если их снять и обработать. Неужели они намеренно выбрали размер, который мог бы вызвать беспокойство? В этом случае, даже если он извращенец, он все равно извращенец.
Давайте перестанем пытаться оценить его чувства. Все, что требуется, — это послушно вытащить человека на рыболовном крючке, не оставляя места для подозрений. На самом деле, меня даже не волновали эти драгоценности.
«Ну, тогда я пойду в гримерку с Ноэлем!»
Больше всего меня поразил весенний свет, выскакивавший неестественными движениями. В любом случае было еще два человека, которые должны были собирать одежду, и даже если бы мне не пришлось идти туда самой, я мог бы попросить кого-нибудь вызвать персонал костюмерной в особняк. Они даже не попросили меня пойти с ними, поэтому я почувствовал, что меня отвергли.
Я вел себя так, будто все в порядке, но не мог перестать чувствовать себя все более странно. И только когда солнце, висевшее на вершине неба, медленно опустилось и дало мне умеренно теплый солнечный свет, я обнаружил в себе сомнение. Я старался игнорировать это, думая, что такого не может быть.
«Я думаю, что Мариетта меня избегает».
Эрцгерцог удержал руку от поднесения чашки ко рту, затем снова поднес ее, не отвечая. Только выпив остывший чай, как воду, вы его откладываете. Было ясно видно, что он не воспринял мои слова всерьез.
Однако я хотел услышать его мнение с честной и объективной точки зрения, а не Хлодвига, который ухмылялся с выражением невежества. Как ни странно, я призвал его ответить.
"Почему?"
Он поднял глаза и встретился взглядом с Кловисом.
«Мне кажется, он не избегает тебя, а скорее обращает на тебя внимание».
«Как испуганный щенок».
Кловис усмехнулся и послушал его.
«Я не думаю, что это хорошая аналогия с женщиной».
— О, это тоже правда, не так ли?
Какая-то его часть заставила меня простить его, даже не осознавая этого, когда он улыбнулся и поклонился без отвращения. В любом случае, я не могу поверить, что ты обращаешь внимание. По какой причине?
«И было необходимо, чтобы тебя активно видели тусующимся с герцогом».
"Да, но… … ».
Причина, по которой это меня беспокоило, заключалась не только в том, что казалось, будто оно избегало меня. Я заметил, что плечи стали более опущенными, чем обычно, менее разговорчивыми и тенью, которая мне не подошла. Он не играет с Кловисом и не спорит с Асилем. Выражение лица, которое часто смотрит в одно место без всякого выражения... … хорошо.
Было такое ощущение, будто вернулась настоящая Мариетта.
Конечно, Бомбит не был так жесток с пользователями, как Мариетт, и не был холоден ко мне. Мне не нравилась мысль увидеть во мне двух совершенно разных людей, пересекающихся друг с другом.
Я не хочу запутаться. Я должен это сделать.
Асиль, который, казалось, знал причину, заперся в волшебной башне, и его нигде не было видно, что еще больше усугубляло мое чувство разочарования и дискомфорта. Я без всякой причины смотрел на небо, но вздохнул и опустил взгляд. По какой-то причине эрцгерцог смотрел на меня, подперев подбородок.
— Ты слишком много волнуешься.
"да?"
«Теперь мне смешно думать о том, кто о ком заботится».
Между, казалось бы, холодными словами было тепло. Потому что я не мог найти ни единой улыбки на его губах, я не мог прочитать его мысли. Эрцгерцог вскочил со своего места, издав звук, будто волокут стул. Казалось, он настолько погрузился в свои мысли, что хотел закончить напрасно прошедшее время чаепития.
Подумав об этом на мгновение, он, не вставая со своего места, протянул мне руку.
«Сосредоточьтесь на мне».
Слова, которые я дал ему недавно, чтобы спасти его от волн вины, вернулись к нему вот так. Выражение его лица не было ясно видно, потому что оно было скрыто подсветкой. Но я послушно сложил руки.
Сила, которая с легкостью подняла меня, была огромной. В отличие от того дня, когда все казалось нестабильным. Как по волшебству, в моем сознании стало легче, и я почувствовал себя игривым без всякой причины.
— Ваша гордость тогда была задета?
Он ответил, нахмурившись.
«Я оставлю это на ваше усмотрение».
Ну, он был человеком, который не умел лгать.
Место, куда он торжествующе шёл, волоча меня, находилось перед гардеробной, куда направлялись Бомбит и Ноэль. Точнее, это был антикварный магазин, достаточно близко, чтобы можно было заглянуть внутрь костюмерной, и атмосфера в костюмерной сильно отличалась от той, когда я посетил ее перед поездкой в ​​Валуа.
Изначально этот знак был таким ярким? Было так много людей, приходящих и уходящих, что я задавался вопросом, думают ли они, что я нахожусь в том же месте, но в другом магазине.
«Я сказал тебе сосредоточиться, почему ты здесь?»
— сердито сказал эрцгерцог, который смотрел в пол, держа в руках старую музыкальную шкатулку.
«Если вы этого не видите, вы все равно будете продолжать обращать внимание».
Я не мог этого отрицать. Это правда, что я почувствовал некоторое облегчение, просто увидев рыжие волосы, которые увидел в окне.
«Если ты все еще волнуешься, можешь просто зайти и посмотреть».
— Тогда похоже, что за тобой следили?
«Ты хочешь сказать, что следовал за мной всю дорогу сюда и сказал, что не следишь за мной?»
«… … — Это значит, что если собираешься лгать, то лучше лгать до конца.
Возможно, из-за того, что я читал много книг, у меня не очень хорошее зрение, поэтому я не мог точно увидеть, что делает весенний свет и какое у него выражение. Все, что я мог сказать, это то, что они двигались внутри.
«Не смотри на меня слишком открыто. Ноэль заметил это.
Он сказал это и повернул музыкальную шкатулку. Щелкни, щелкни, щелкни. В плотном звуке, который казался вынужденным работать, одна за другой раздавались несколько нот, создавая жуткую музыку. Как будто специально играли, чтобы создать атмосферу.
«… … «Я чувствую, что делаю что-то плохое».
«Иногда бывает так».
Небрежно насладившись резким звуком до конца, он отложил музыкальную шкатулку.
Здесь почти все было так. Было много посуды, например, блюда с зубами, которые нельзя было показать гостям, куклы, потерявшие одну ногу, и подвески, у которых после удаления драгоценностей осталась только рама.
Раз уж я здесь так долго, возможно, мне стоит купить что-нибудь, когда я уйду. Мне стало немного не по себе от мысли, что мне придется покупать вещи, которые я собирался выбросить. Вскоре я стал рассматривать каждый товар в магазине с намерением найти хотя бы один хороший товар. Это было идеальное место, чтобы провести время, когда весенний свет исчез из окна.
"Песочные часы?"
Я достал его, который был спрятан в углу.
Песочные часы из стекла были гладкими, без царапин. Внутри было заполнено золотым песком. Казалось, он был покрыт краской, напоминающей золотую пыль, но цвет был слишком ярким, чтобы считаться золотым. На мгновение владелец обрадовался, что наконец-то нашел хорошую вещь, но затем начал громко хихикать и смеяться.
— Это нехорошо, девочка.
Хозяин взял у меня из рук песочные часы. Затем переверните его и с громким стуком поставьте на стол. Вскоре я понял, что он имел в виду.
«Песок не падает».
«Посередине застряла каменная пыль. «Тебе нужно проснуться, чтобы это исправить, но если ты проснешься, ты не сможешь это исправить, верно?»
В данном случае, я думаю, следует называть это магазином бракованных товаров, а не антикварным магазином. Я без всякой причины еще несколько раз постучал песочными часами по столу. Хотя я ясно понимал, что кусок камня не сможет оторваться с такой силой.
«Почему ты это продаешь?»
Это было чистое любопытство, но мое слегка возбужденное сердце быстро остыло, поэтому в моем голосе смешалось разочарование. Возможно, это звучало как достаточная критика, но владелец, похоже, не особо обиделся.
«Приятно наблюдать, как покупатели выбирают дефектные товары и покупают их».
Этот человек оказался неожиданным чудаком.
Эрцгерцог, который смотрел на вещи другими взглядами, чем я, подошел ко мне и что-то в руках взял. Хозяин посмотрел на него, открыв рот.
— Нет, как ты это нашел?
Это был браслет с щедрым использованием аметиста. Ни один дефект не бросается в глаза.
«Он застрял в музыкальной шкатулке».
Действительно, там, где он взглянул, остались остатки музыкальной шкатулки, аккуратно разобранной без использования каких-либо инструментов. Откуда ты узнал, что это там? Я взглянул на него из любопытства, но, как ни странно, у него было двусмысленное выражение лица, как будто он был растерян, хотя это было его собственное дело.
- сказал хозяин, который хрипел с раздраженным лицом.
«Я ничего не могу с этим поделать. «У меня нет другого выбора, кроме как продать».
Хотя никто не говорил, что купит его, он говорил уверенно. Эрцгерцог не стал этого отрицать и молча надел браслет мне на запястье. Так, чтобы он перекликался с браслетом, который мне подарила Асиль. Он серьезно посмотрел на мое запястье и торжественно заговорил:
«Купите его с песочными часами».
На мои вопросы никто не ответил.
***
Асил свернулась калачиком на диване, глядя на шкатулку с драгоценностями на столе. Хотя никто к нему не прикасается, свет просачивается наружу.
Если бы у объекта исследования была обнаружена такая аномалия, мне, конечно, пришлось бы открыть крышку, чтобы точно проверить, но мне не хотелось делать это прямо сейчас. Это было чувство, уникальное для человека, прожившего долгую жизнь, близкую к бессмертию.
«Я собираюсь повернуться».
В последнее время его мучили кошмары.
Мечта путешествовать по 48 мирам один за другим, убивая своими руками всех людей, причиняющих Аннет неприятности. Сон был настолько реалистичным, что мои чувства обострились, и граница с реальностью постепенно рушилась.
Возможно, это не просто сон. «Асиль» в библиотеке явно хотела это сделать.
«Может быть, поэтому оно и исчезло».
Такой глупый волшебник.
Он не мог никого простить. Даже ее второе «я», запершее ее в клетке. Это было почти как панцирь, от которого остались только гнев и желание мести.
Темно-красные эмоции стали чем-то, что Асил теперь может понять, но не может сочувствовать. Была ли Аннет тем человеком, который мог бы без проблем смотреть, как кто-то умирает рядом с ней?
«Я так не поступаю».
Словно в ответ на эти слова свет постепенно потускнел. Асил положил руку на крышку и глубоко вздохнул. Область вокруг его глаз потемнела от усталости. Был обнаружен странный поток магической силы, но читать, что это такое, не было времени.
Он поспешил в спальню. Если бы это было днем, возможно, мне не приснился бы такой сон. Он заснул, как будто потеряв сознание, даже не зная, от чего отряхнулся Сума.
***
— Мари, ты сейчас думаешь о чем-то другом?
— спросил Ноэль достаточно тихо, чтобы уколоть совесть даже человека, который не сделал ничего плохого. Спринглайт, возившийся с широкополой шляпой, которую можно было использовать только для пикников, замер.
"Как ты узнал?"
Бомбит прочитал мысль «Удивительнее то, что я думал, что не знаю» на криво улыбающемся лице Ноэля, застенчиво улыбнулся и отложил шляпу.
«Он выглядел не очень счастливым. сегодня."
«хаха… … ».
Чтобы создать более экстравагантное и более ценное платье, мы в конце концов наняли двух дизайнеров в костюмерную и попросили их разработать платье специально для весны. Время, которое я бродил с пустым лицом и возился с образцами, на самом деле было потрачено впустую от скуки. Запоздалое чувство сожаления затопило сердце Бомбита, но Ноэля, похоже, это совершенно не волновало.
Вместо этого я спросил следующее:
— Могу я спросить, о чем ты думаешь?
Это был невероятно трудный вопрос.
Я не смог разобраться в сложной проблеме всего за несколько дней. Фактически, с того дня, если это было ради Аннетт и, в конечном счете, ради всех, воля, которую я решил проявить инициативу в этом вопросе, даже если это означало немного причинить Ноэлю боль, была беспомощно сломлена.
Было жаль расставаться с людьми, к которым я был так привязан, но мое желание вернуться обратно не изменилось. Но действительно ли желательно ради этого позволить Аннет увидеть финал? Мариетта, с которой я познакомился в библиотеке, не хотела бы, чтобы это произошло. Поскольку он предпочел бы остаться там навечно, он хотел бы, чтобы Аннет была счастлива одна, не связываясь с четырьмя мужчинами.
Со всеми этими переживаниями и дополнительным чувством утраты из-за того, что моя любимая работа была испорчена, весенний цвет был на грани того, чтобы сойти с ума.
— Ноэль не хочет, чтобы я уходил, не так ли?
Со сложными чувствами я выпалил слова, которые могли бы разбить мальчику сердце. Ноэль ответил без колебаний.
"да. конечно."
Это был неожиданный ответ. Я знал, что ты так думаешь, но думал, что ты будешь скрывать свои чувства до конца.
«Но даже в этом случае я не стану преграждать путь Мари из-за собственной жадности. Вместо этого я обещаю подтолкнуть тебя по спине.
«… … почему?"
«Ну, я хочу быть хорошим человеком для Мари».
Тонкий лед в моем сердце растаял от простых и честных слов. Тепло слов не вышло за рамки растопки холода, поэтому весеннему свету не оставалось иного выбора, кроме как признать тонкое тепло, которое в конце концов пришло.
"Что мне делать? Думаю, Ноэль мне очень нравится". Я не могу этого сделать. Нам нужно заранее провести черту, даже сейчас. «Вы не можете пытаться быть хорошим с кем-то, кого вам придется оставить позади, верно?»
— сказал Ноэль, указывая на внешнюю сторону, независимо от того, знал ли он, что находится внутри, или нет.
— Вместо этого, раз уж дизайн уже определен, не лучше ли поторопиться и опробовать его? «Я слежу за этими двумя людьми некоторое время назад».
"да?"
"песня."
Бомбит внезапно схватил руку, которая была естественно протянута. В то же время я подал в отставку.
'Конечно, это является. С каких пор в жизни Юн Бом Бита появилось добро? «Очень пиздец».
***
Погоня закончилась напрасно.
"Ты следуешь за мной?"
Когда его спросили о весеннем свете, эрцгерцог бесстрастно покачал головой. Звука не было, но, как ни странно, мне казалось, что я слышу скрип в ушах.
"нет. «Я пришел купить своей невесте браслет».
«Зачем покупать браслет в антикварном магазине? «Человек размером с великого князя».
Ребенок сегодня говорил без фильтрации. К счастью, он лишь слегка сузил и расслабил брови и не проявил никакой особой реакции.
Простой серебряный браслет и браслет, украшенный прозрачными фиолетовыми камнями, хорошо сочетались друг с другом, как будто изначально они были созданы в паре. Увидев это, недовольство Бомбита немного уменьшилось.
«Найти что-то подобное в таком обшарпанном магазине — это искусство. и… … Вы совпали по цвету с глазами эрцгерцога? «Всегда думай обо мне, даже когда меня нет рядом?»
Я больше не могла контролировать ребенка, который издавал неприятные звуки. Цвет светлый, поэтому, если быть точным, он был бы ближе к цвету глаз Рена, чем к цвету глаз эрцгерцога. Эрцгерцог тоже прикоснулся к уголку рта с двусмысленным выражением лица, как будто думал о том же. Однако последовавший ответ противоречил этому выражению.
«Скажем так».
Бомбит вяло отреагировал на простой голос, который не имел смысла дразнить, и надулся.
Мы вместе направились в особняк, время от времени поглядывая на небо, которое начало превращаться в закат. По дороге Бомбит увлеченно рассказывал о том, что сегодня произошло с Ноэлем, с живым видом без каких-либо следов тьмы, присутствовавшей несколько дней.
Благодаря этому мое беспокойство в какой-то степени улеглось, но в итоге вместо того, чтобы сказать мне причину, мне даже не дали подсказки, поэтому я почувствовал небольшое разочарование.
Время пролетело быстро, и настал день герцогского бала.
Еще до вылета произошла необычная ситуация. Когда я закончил подготовку и уже собирался уходить, я заметил около сотни солдат, ожидающих перед особняком. Император вдруг действует по странной прихоти? Я задумался об этом на мгновение, но мне показалось, что одежда, которую они носили, не была формой Имперских Рыцарей.
"Кто они?"
«Это рядовые Артуа. «Он делает это уже около трех часов».
Эрцгерцог ответил спокойно.
Три часа. Странно было, что они так прямо и выстроились в ряд, а я, чувствительный к звукам, настолько оцепенел, что не заметил этого.
«Почему они здесь?»
«Говорят, для второй дамы это маленькая искренность».
Как ни странно, их количество примерно соответствовало лимиту рядовых, который Валуа мог иметь в столице. Теперь, когда эрцгерцог также остановился в особняке Валуа, их число увеличилось, но если они будут следовать правилам, это число может восприниматься как угроза.
Они пытаются нас запугать? Или это действительно попытка завоевать расположение? Вместо того, чтобы испугаться, я еще больше забеспокоился, когда увидел, как в моих глазах сверкают весенние краски, и сказал, что ливрея, которую я вижу впервые, очень хороша. Ты должен быть сильным. Пока графа нет здесь, я глава семьи.
«… … «Я не могу так оставаться, так может, уйдем первыми?»
Не было никого, кто возражал бы. Я взял на себя инициативу и приблизился к ним уверенным шагом. Он держал левое запястье, готовясь к любой неожиданной ситуации.
Рядовые Артуа были чрезвычайно вежливы.
"Кто отвечает?"
Моя роль в нашем плане была ролью женщины с трудным темпераментом. Она очень заботится о своем младшем брате и недовольна мужчиной и его семьей, за которыми следует ее младший брат. Таким образом, уставший герцог предпримет более активные действия.
Слух о том, что она выросла, как принцесса в оранжерее, пока пригодился. Мужчина с редкими седыми волосами снова поклонился. Хоть оно и было покрыто слоями возраста, было очевидно, что он наблюдает за мной.
«Судя по тому, что я слышал в южной стране, Артуа — это семья, которая больше всего ценит этикет… … Кажется, даже вассалы не были такими?»
Брови мужчины дернулись.
Не имело значения, какова будет его реакция сейчас. Если бы она разозлилась из-за того, что оскорбила хозяина, это было бы хорошим оправданием, но было бы еще лучше, если бы она сдержалась и сказала хозяину, что старшая дочь Валуа груба и высокомерна.
Ситуация пошла в сторону последнего.
«Ваше Высочество сказал, что хотел бы извиниться за то, что не смог сказать вам заранее, потому что он думал о том, как с вами обращаться должным образом, поскольку до вчерашнего вечера он не общался с Валуа».
Я поднял и опустил одну бровь. Я не уверен, выглядит ли это естественно, потому что обычно я не делаю такого выражения лица. Несмотря на то, что у него было невинное лицо, я мог видеть звуки его глотания в разных местах, поэтому на первый взгляд это казалось правдоподобным.
«Единственное, что заслуживает лечения, это… … ».
Это ты? Вместо того, чтобы продолжать свои слова, он со смехом посмотрел на лица солдат. Молодые рекруты сдерживали гнев, сжимая коренные зубы. Ответственный человек, должно быть, в мгновение ока изменил свою стратегию и улыбнулся, как дружелюбный соседский старик.
"Это возможно? Мы бонус. "Посмотри туда."
Он протянул руку и указал на место.
Там стояла карета, выкрашенная в белый цвет и отполированная до блеска. Он был настолько велик, что его трудно было найти даже среди карет, используемых в Валуа, а украшение было сплошь золотым. Любой мог видеть, что это выглядело роскошно.
"О, Боже мой… … ».
Весенний свет вцепился в мою руку, издав претенциозное восклицание, которое, очевидно, было всего лишь дымом.
«Сестра, возможно, все в порядке. «Думаю, в Артуа не хватает золотых приисков».
Это был адекватный ответ. Я кивнул.
«Мне нужно подарить Ноэлю настоящую золотую карету. Нет, не лучше ли подарить золотую жилу? «Вы можете вынуть его и использовать, когда вам это понадобится».
«Что бы вы сделали, если бы подарили что-то подобное мужчине, с которым у вас нет отношений?
"Что ты имеешь в виду? Ноэль собирается жениться на мне!»
«Я сказал определенно обратное. «Если ты продолжишь быть настойчивым, я больше не пойду с тобой на выпускной».
Бомбит опустил голову с потупленным лицом. Эрцгерцог, который, как ожидалось, просто молча наблюдал за происходящим сзади, подошел и предложил слово помощи.
«Не знаю, как насчет герцога, но Ноэль хороший парень. Разве вы не видели его по дороге в особняк и обратно? Как насчет того, чтобы поговорить по-человечески? «Я слышал, что мой младший брат в таком отчаянии».
Сказав это, он нежно обнял меня сзади. На первый взгляд это была картина любящего мужа, утешающего чувствительную жену. Чтобы максимизировать эффект, который это окажет на них, я расслабил свое тело и прислонился к нему. Человек, которого нужно убедить взять власть, — это я. А что можно показать яснее, чем этот самый легкий ключ к убеждению?
«… … Что мне делать, если я волнуюсь? Мариетта — моя единственная младшая сестра.
«Если они попытаются причинить тебе вред, я могу позаботиться об этом».
«Другой человек — второстепенный герцог?»
— И потому что я эрцгерцог.
Он слабо улыбается этим словам и кивает. На этом уровне может показаться, что они неохотно отпускают, верно? Как только я дал разрешение, Бомбит вскочил и сел в карету.
— Ваше Высочество, нам тоже пора идти.
«… … да."
«Ты сможешь уйти, только если отпустишь».
После этого, только спустя время, достаточное для того, чтобы заварилась чашка чая, мы смогли сесть в карету и последовать за весенним светом.
"сестра… … «Это был хит».
Как только карета тронулась, Бомбит сказал это с блестящими глазами.
«Я снова влюбился. — Я думаю, он любит ее.
Я улыбнулась и слегка отвела взгляд, когда эти слова сильно ударили меня. Я ожидал, что тема уйдет, но Бомбит продолжал выбирать неловкие слова и бормотать. Если это не любовь, то что это? Говорят, этот мир идеален, потому что у меня есть сестра. Это было еще более неудобное положение, поскольку эрцгерцог с серьезным выражением лица наблюдал за весенними красками. Должно быть, это была карета, сделанная с особым вниманием к интерьеру.
Бомбит в светло-розовом платье была совсем юной девушкой. Живого выражения лица и птичьего голоса, казалось, было достаточно, чтобы разрушить устоявшийся в социальных кругах надменный образ Мариетты. Вероятно, поэтому слухи о Ноэле распространялись быстрее.
Возможно, мне было трудно разговаривать со мной, пока я наблюдал за пейзажем снаружи, поэтому Спринглайт поговорил с эрцгерцогом. Это было необычное сочетание.
«Не возненавидь Ноэля слишком сильно».
Он не ответил, но Бомбит продолжил говорить.
«Эта девушка — ангел рядом со своей сестрой».
Действительно ли необходимо было поднимать здесь мою историю? Похоже, у Бомбита были какие-то иллюзии на мой счет. На этот раз казалось, что он собирался уйти, не ответив, но открыл рот.
«Я не ненавижу Ноэля».
"Затем?"
«Ты мне не доверяешь».
Вид весеннего цвета с надутой пастью был приятен глазу, даже не глядя на него. Я не хочу, чтобы отношения между ними ухудшались, но, поскольку я понимаю их мысли обоих, я решил промолчать и посмотреть.
Неожиданно краткую тишину нарушил эрцгерцог.
«Во-первых, я не хочу, чтобы дети занимались политикой. «Если бы был другой ход получше, я бы не позволил тебе присоединиться».
«… … «Эрцгерцог вмешался в это дело в более молодом возрасте, чем Ноэль, верно?»
«Меня бы здесь не было, если бы я этого не сделал».
Спринг Лайт вздохнула. Он словно сразу вспомнил, что из шести принцев, не считая нынешнего императора, четверо были мертвы, оставшийся был проклят и заключен в тюрьму, и он единственный, кто выжил.
Это человек, жизнь которого давно бы рухнула, если бы он не стал мечом императора.
"извини."
Это заставило даже меня, слушавшего, почувствовать, как у меня упало сердце, но образ ребенка, быстро признающего ошибку и извиняющегося, похоже, нашел отклик и у эрцгерцога, и он без каких-либо колебаний сказал, что все в порядке.
«Мир ему подходит».
Эрцгерцог пробормотал немного мягче, чем обычно. Я хотел спросить тебя, есть ли какая-нибудь причина не тусоваться с тобой, но решил промолчать, потому что не хотел нарушать едва теплую атмосферу.
— Но сейчас лучше, всем.
Спринг Лайт, которая бормотала бессвязные слова, словно разговаривая сама с собой, внезапно разожгла пожар.
«У меня вопрос, великий князь, чем вам нравится ваша сестра?»
Почему это здесь?
«Ты даже сейчас не можешь назвать это лицом, верно? «Во-первых, я никогда не получал портрета».
«Нет, это правда, что я получил портрет».
Это был совершенно неожиданный ответ. Даже если оно было гнилым, ничего страшного, и как бы графиня не относилась ко мне как к дочери, я тоже была дочерью графа Валуа. Недостаточно было нанять такую ​​знаменитую художницу, как Мариетта, чтобы она каждый сезон писала новый портрет, но было странно, что не было хотя бы одного-двух портретов. Я не знаю, как оно оказалось в руках эрцгерцога.
«Ну еще! Нравятся ли вам люди, глядя на их лица? «Был ли эрцгерцог единственным человеком, который мог это сделать?»
«Есть ли разница между мной и другими мужчинами?»
Голос, естественно, был лишен смеха, но было ясно, что это шутка. Однако весенний свет, похоже, сразу в это поверил, издал странный звук и взорвался от шока.
"сестра. — Я думаю, нам следует разорвать эту помолвку.
Я рассмеялся, услышав серьезный голос. Я повернула голову к окну и встретилась с ним взглядом.
"Это так?"
Это был брачный разговор, который обещали прекратить после того, как все будет улажено. Можно использовать это как шутку.
Я так и думал, но глаза эрцгерцога широко раскрылись. Расширенные зрачки были слишком отчетливо видны, чтобы их можно было рассматривать как часть ритма.
"Посмотри на это. Моя сестра также говорит, что ей не нравятся мужчины, которые смотрят ей в лицо. «Пожалуйста, назовите мне правильную причину!»
Я сказал всего три слова, но Бомбит добавил красивую интерпретацию и подразнил его. До сих пор я игнорировал его, думая, что это нужно игнорировать, но теперь, когда что-то произошло, я также был обеспокоен его ответом.
Я скажу правду. Если так.
Великий герцог нахмурился и глубоко вздохнул. На этот раз он смотрит в окно вместо меня. Это было немного разочаровывающе. Я даже не могу наблюдать за его трепещущими глазами.
— Недавно мне кое-что рассказал Кловис.
Это была неприятная тема. Точно так же, как люди, которые, прежде чем что-то обсудить, говорят, что это их личное дело, и добавляют: «Я слышал это от кого-то, кого знаю».
«Говорят, нет причин влюбляться».
Спринглайт закрыл мне рот обеими руками.
«Если есть одна причина, которая сразу приходит на ум, так это то, что вы обманываете себя, думая, что любите этого человека именно по этой причине. «Если на ум приходит много причин, то все, что бросается в глаза, становится причиной, потому что ты это уже любишь».
Я держал рот на замке. Мне казалось, что я буду издавать глупые звуки, если будет хоть немного места, где ветер сможет ускользнуть.
Но разве ты не можешь держать рот на замке, как весенний свет?
«Поэтому, я думаю, потребуется немало времени, чтобы объяснить вам, почему. К сожалению, сегодня у меня нет на это времени. Вылезайте оба.
Он первым выскочил из подоспевшего экипажа. Затем он протянул мне руку снаружи. Они оба были в перчатках, поэтому я не мог чувствовать прикосновения их кожи, но в тот момент, когда я прикоснулся к ним, у меня возникло ощущение, будто сквозь них пробежал электрический ток.
В этот момент мое внимание привлек фиолетовый браслет, украшавший мое запястье. Тот, который мне дал Асиль, был тонкий и функциональный, поэтому я спрятал его в перчатку, а тот, который он мне дал, был из-за драгоценностей, поэтому, когда я кладу его внутрь, перчатка неравномерно торчит, поэтому я вынимаю ее и ношу это. Эрцгерцог тоже посмотрел на мое запястье и слабо улыбнулся. Хотя это было трудно узнать, выражение его лица говорило о том, что он удовлетворен.
В этот момент я осознал то, что раньше считал иллюзией. Я нравлюсь этому парню. Может быть, очень давно. Трудно было понять, как принять этот факт.
К счастью, волнение охватило нас до того, как начал течь странный ток.
«О, ты наконец здесь. «Прекрасная принцесса юга».
Герцог Артуа вышел поприветствовать нас на месте, отведенном для стоянки кареты. Кстати, о принцессах: в империи принцесс нет. А мужчина рядом со мной — член королевской семьи. Я был в ужасе от этого заявления, которое, казалось, вырвалось из моего желудка. Я не ожидал, что пошлют карету, но предвидел появление Ноэля и спланировал его... … .
В белой карете в сопровождении около сотни рядовых в потрясающей форме Бомбит сидела тихо, не выходя наружу, словно настоящая принцесса. Поскольку мы были не единственными участниками бала, прибывшие дворяне тоже смотрели в эту сторону, направляемые слугой.
Вот почему я послал рядового. Герцог Артуа принял решение и создал ситуацию, чтобы показать его другим дворянам. Это был смелый выбор, поскольку слухи не могли не дойти до ушей императора.
Ноэль, стоявший рядом с герцогом, подошел к карете и протянул руку Бомбиту. Бомбит помолчал с сложным лицом, а затем вышел, держась за руку.
— Ты даже не ответил на мое письмо.
«Мне очень жаль, Мари. Раз уж мы все равно сегодня встретимся... … ».
"ложь. Ноэлю я не нравлюсь? Это стало проблемой?
Когда началась потасовка, взгляды подглядывающих стали более явными.
Вероятно, для них это выглядит так. По слухам, вторая дочь Валуа привязывается к герцогу Артуа, и хотя герцог не испытывает к ней чувств, он не так страстен, как она, поэтому находит это несколько обременительным. Она также известна придирчивой девушкой.
И жадный герцог Артуа умоляет сына отдать ему это, даже если это немного раздражает. Возможно, скоро наступит день, когда переговоры о браке между двумя семьями начнутся всерьез.
«Это не может быть проблемой. Письмо пришло позавчера... … ».
"вчера! Это произошло вчера! «Это короткая поездка верхом, но я все утро с нетерпением ждал письма Ноэля!»
Было бы достаточно, если бы я показал это вот так. Если долго тянуть, дырка только обнажится. Я вздохнул и принял торжественное выражение лица.
— Иди сюда, Мариетта.
Разговор между ними внезапно прекратился, и наступило короткое молчание. Бомбит без всякой причины сделал вид, что смотрит на нескольких человек по очереди, а затем вскочил и подошел ко мне.
— Вот почему я сказал тебе не ждать слишком долго.
Весенний свет, который с разбитым сердцем попал в мои объятия, должно быть, выглядел довольно жалко. Спина ребенка дрожала. На самом деле он подавлял смех, пряча лицо так, чтобы другие не могли видеть выражение его лица, но звук был похож на рыдание. Я потер Спринглайт по спине, а затем перевел взгляд на герцога.
«Ваше Величество герцог».
Он кивает с дружелюбной улыбкой.
«Я ценю эту услугу, но мне не очень приятно такое особое обращение. Соперницей Мариетты является ее мать... … «Это будет зависеть от вас, и, прежде всего, вы сможете в полной мере насладиться этим уровнем с силой Валуа».
«Вы очень мягко говорите, что не дотягиваетесь даже до пальцев ног».
Эрцгерцог говорил со стороны.
«Если то же самое произойдет в будущем, я вежливо отправлю его обратно. «Также трудно быть неправильно понятым».
Должно быть, это задело его гордость, но выражение лица герцога ничуть не изменилось. Скорее, казалось, что он сожалел.
«Меня это беспокоило, но зачем настаивать на том, чтобы моего сына отослали? «Думаю, вчера я даже не смог отправить тебе письмо, потому что ты спорил со мной об этом».
Спринглайт внезапно повернул голову и посмотрел на Ноэля. Ноэль откашлялся и отвел взгляд. Не знаю, насколько это правда, но картина стала более правдоподобной благодаря павлину. Это хорошая ситуация, когда вам не нужно придумывать, как соединить их обратно.
«Ни один родитель не может бить своего ребенка, верно? В конце концов, это произошло потому, что я не смог убедить Ноэля. Мне жаль, если ты подумал, что это обуза. «Но вы сказали, что потратили все карманные деньги, которые накопили на сегодня, так как я могу вас дальше останавливать?»
Он гибко отклонял даже малейшие насмешки, которые мы высказывали по поводу богатства Артуа. Голубые глаза сверкали. Герцог оказался более грозным человеком, чем я думал.
«Вы сделали это намеренно? … ».
Когда я нечаянно пробормотал, спросил эрцгерцог, охранявший меня рядом.
"что?"
— Я имею в виду платье.
Развевающееся светло-розовое платье в чем-то соответствовало столичной моде, но было очень похоже на платья, используемые на традиционных свадьбах в Валуа. Когда Ноэль в белоснежном костюме стояла рядом с таким весенним светом, казалось, будто она пришла не на выпускной, а на помолвку или свадьбу.
«Все в порядке, поскольку мы оба подходим друг другу. — Более того, у тебя плохой цвет лица.
«… … "Мне?"
Я не мог почувствовать ничего подобного, но я рефлекторно проследил за своим лицом. Я быстро остановилась, потому что думала, что легкий макияж, который я нанесла, испортится перчатками.
«Может, это так выглядит, потому что я не улыбаюсь?»
«Это может быть возможно».
Я полностью стерла улыбку, которую носила, притворяясь чувствительной женщиной. Речь идет не о том, чтобы приложить усилия, а о том, чтобы их уменьшить, но это было действительно сложно. Несколько дней назад мне пришлось тренироваться, глядя в зеркало. Его лицо застыло в улыбке? Скорее, меня раздражало ощущение, что мои мышцы неловко тянут вниз.
«Или, может быть, это потому, что он одет в черную одежду».
Похоже, его изначальная склонность к ношению темных цветов оказалась напрасной, и в яркой одежде его видели только после встречи с эрцгерцогом. Это было влияние весенних красок. Я всегда подбираю ей одежду, говоря, что хочу, чтобы она носила вот такую ​​одежду.
Не то чтобы у меня вообще не было никакого мнения, поэтому, если бы кто-то посоветовал мне носить слишком нетрадиционную одежду, я бы отказался от нее. Однако весной я предпочитаю выбирать яркую, как привидения, одежду с яркими украшениями, но общее качество самой работы не слишком отклоняется от моего вкуса. Это вообще было написано в книге?
Сегодняшний день был исключением среди исключений.
Бомбит должен был быть здесь главным героем, а мне пришлось играть второстепенную роль, настолько чувствительную, что впечатление Ю Хана было бесцветным. Именно Ноэль выбрала сегодняшнее платье. Стандартом был «дизайн, который будет носить Кэтрин».
Сверкающее черное платье, усыпанное драгоценной пудрой. Все украшения выполнены из живых цветов, поэтому они великолепны, хотя и требуют много работы. Когда вы приближаетесь, вокруг вас распространяется сильный запах. Выбирая украшения, я вспомнил, что сказал Ноэль.
«Ты сразу будешь выглядеть самой гламурной, даже без капли духов».
Я подумал, что это официальное замечание, но в этом направлении посмотрели несколько молодых аристократов. Когда эрцгерцог взглянул на него, он сделал вид, что не заметил, и убежал.
Если это так, возможно, вам следует внимательно взглянуть на человека, у которого есть жених. Из-за инцидента в Валуа у меня уже сложилось сильное предубеждение против флиртующих мужчин, поэтому мне было трудно смотреть на них по-доброму.
«Мадам Мюрат смотрит на вас двоих».
"Полагаю, что так. «Она определенно сторонница Императрицы, и вам будет любопытно узнать, какую сторону выберет Ноэль».
Эрцгерцог ни на минуту не отходил от меня и честно отвечал на мои вопросы.
Хотя моя дебютантка была в столице, в то время я был очень сосредоточен на Бомбите, а гостями на помолвке были дворяне, дружелюбно настроенные к Валуа, так что я как будто был новичком в социальных кругах. Естественно, большинство пришедших сюда дворян были людьми, которых я никогда раньше не видел. Я мог узнать только людей, высунувших головы на церемонии помолвки, но остальных я бы не узнал, даже если бы мельком увидел их в день дебютантки.
Эрцгерцог сыграл роль того, чтобы рассказать мне, кто есть кто рядом со мной. Чем важнее были люди, тем подробнее становились объяснения, и вскоре я смог классифицировать присутствующих дворян на основе списка дворян в своей голове.
«Есть немало людей, которые отправляли Мариетте любовные письма».
«Среди столичных знатных людей мало кто не желал бы дочери Валуа. Особенно, если ты не старший сын.
Я кивнул. Даже если дело было не только в этом, вероятно, было много людей, которых привлекала Мариетта и которые подходили к ней, потому что она была красивым и привлекательным ребенком.
В отличие от эрцгерцога, который не очень интересовался светскими кругами и находился в положении, когда ему не приходилось входить и выходить, Ноэль, похоже, участвовал во многих местах. Среди них, похоже, было много встреч с Мариеттой. Плюс он даже организовал со мной письма... … . Для мальчика, у которого, судя по всему, была довольно хорошая память, эта позиция могла оказаться большей занозой на глазу, чем ожидалось.
«Надеюсь, Ноэль не слишком пострадает».
Я тихо прошептал, и эрцгерцог нахмурился и посмотрел на Ноэля, а затем снова перевел взгляд на меня.
— Ну, кажется, он доволен собой.
«… … это так?"
— И я говорю не только о твоем брате. Разве ты не такой? «Я не могу пересчитать мелочи, на которые я обращал внимание, на двух руках».
Какой маленький кусочек. Я подумал, что его слова были резкими, но на его месте большинство людей здесь можно было бы рассматривать как маленьких детей.
"Я помолвлена."
«Я не женат, я просто помолвлен, чтобы разорвать отношения, как только все разрешится».
«Они не знают, что проснутся».
«Но если так будет продолжаться, даже те бессмысленные люди, которые проснутся, будут возмущены».
Как только я ясно почувствовал его чувства, единственными словами, которые я нашел, были слова, на которые было действительно трудно ответить. Нетрудно было бы просто улыбнуться и успокоить его, но сейчас сделать это было невозможно.
"Не забудь. «Роль Вашего Величества сегодня — быть мужчиной, который будет служить поводьями для чувствительной дамы».
«Я не забыл».
Он тихо вздохнул и взял с подноса, который нес слуга, два бокала шампанского. Он протягивает мне стакан и наливает его в рот, как будто это желе.
— Тебе тоже хотелось бы чего-нибудь из этого?
Казалось, он жаловался, что сообщение никуда не денется, поэтому я неловко поднесла ему стакан.
"все нормально. "Это ваше."
Эти слова прозвучали как слова маленького мальчика, поэтому мне пришлось подавить смех.
Атмосфера выпускного вечера была вполне зрелой. Увидев привлекательных молодых мужчин и женщин, стоящих в центре и красиво танцующих, даже те, кто сказал, что они политически нейтральны, мягко улыбнулись. Это было трогательное зрелище.
Бомбит, которая все еще не очень хорошо справлялась с танцем, который она выучила на зубрежке, несколько раз наступала Ноэлю на пальцы ног, и только мы, казалось, знали, что рот Ноэля дрожал, потому что он изображал чудесную улыбку, хотя это, должно быть, было довольно болезненно. Наблюдая за ними как один из толпы, я внезапно кое-что понял.
«На самом деле, все добродетели благородной дамы были бесполезны».
Я потратила много времени, пытаясь стать безупречной, идеальной дочерью. Я все еще не великий или особенный человек, но знаю, что следов усилий, которые я приложил на протяжении длительного периода времени, достаточно, чтобы кто-то заметил.
Не украшайте себя слишком сильно, всегда улыбайтесь, будьте спокойны и аккуратны. Будьте мудрыми, но не настойчивыми, добрыми, но не глупыми. Прошло много времени с тех пор, как я забыл половину добродетелей, которые поддерживал все это время для достижения цели, стоящей передо мной, и для защиты моих драгоценных людей.
Эрцгерцог, не понимавший, что я говорю себе, тупо смотрел на меня. Даже этот факт был приятным. Возможно, это казалось бесполезным, и, возможно, меня расстраивало тщетное усилие, но, как ни странно, я не чувствовал ничего, кроме облегчения и радости.
«Фракция императора составляла 40%, фракция императрицы — 30%, а нейтральная фракция — 30%. «Если что-то не пойдет не так, большинство людей обратятся к фракции Императрицы».
«Нельзя расслабляться до конца. «Герцог Артуа — подлый человек».
— Думаю, ты говорил это сотни раз.
«Даже если вы сделаете это тысячу раз, этого будет недостаточно».
Поскольку эрцгерцог прогонял взглядом всех приближавшихся людей, к нам подошла г-жа Мюрат, стоявшая в стороне, как будто мы были единственными зрителями. Эрцгерцогу, похоже, не понравилось появление человека, которого он не мог отогнать взглядом, но она изящно улыбнулась и подошла прямо перед ним.
«Аннетта Валуа? Я много слышал о Кэтрин. О, на императорском балу я тоже произвела впечатление.
Я чувствовал спокойствие взрослого, когда она говорила игриво. Тот факт, что ее голос стал тише только тогда, когда она произнесла «Кэтрин», казалось, был действием, сделанным из соображений того, кто может слушать.
В любом случае люди в центре не могли услышать тихий разговор на таком расстоянии. Расстояние есть расстояние, но оно будет отчетливее похоронено звуками музыки. Возможно, это было просто для того, чтобы это прозвучало секретно. Я пришел к такому выводу.
«Я также слышал, что на днях ты хорошо относился к своему младшему брату. Спасибо, мадам Мюрат.
Она открыла глаза и засмеялась, как девчонка.
«Вы говорите слишком резко. Разве вы не подружились с Кэтрин? «Пожалуйста, называйте меня по имени моего мужа, а не по фамилии».
Друг, это то, что сказала Кэтрин? Я чувствовал, что мое сердце покалывает и плывет.
Но я и не называю ее по имени.
Я подумал, что это недоразумение, которое не нужно исправлять, поэтому сначала порылся в памяти. Целью было найти ее имя, просмотрев список дворян в его голове.
«… … Хорошо, Одели. «Пожалуйста, называйте меня тоже по имени».
— Так мы теперь друзья?
"да? ах… … "Это так?"
Вот и все. Она пришла к своему собственному выводу и схватила меня за запястье.
«Может, поговорим наедине, чтобы отпраздновать то, что стали друзьями?»
Когда я снова посмотрел на эрцгерцога, который остался один, он легким жестом показал мне, чтобы я уходил. Я легко поприветствовал ее и побежал вместе с ней в том направлении, куда она бежала. В отличие от меня, он носил высокие туфли высотой с ладонь, но Одели умел бегать так хорошо, что это пугало. Она прекратила бежать только тогда, когда достигла террасы. Из-за этого все мелкие цветочные украшения с моей одежды упали и рассыпались по полу. Очень жаль.
«Герцог выжидал подходящий момент, чтобы подойти к эрцгерцогу. «Я думал, что его бы не было рядом, если бы ты был там, поэтому я дал ему место, где он мог бы остаться на некоторое время».
"Ага, понятно. Я этого не осознавал. Спасибо."
«Снова становится тяжело. Это правда, что я хотел дружить. Кэтрин была так горда, что мне было любопытно. оба."
Что, черт возьми, он сказал? Если и то, и другое, то ты говоришь обо мне и весенних красках, верно?
«Я не думаю, что Мариетта изначально была таким ребенком, но ее личность действительно изменилась. «Это потому, что у вас отношения?»
Мой желудок мгновенно почувствовал покалывание. В то же время я почувствовал небольшое облегчение.
Ну, кто осмелится представить волшебную историю входа еще одной души? Другие люди, заметившие эту странную вещь, вероятно, посчитали бы ее такой же странной, как и она.
«Одели!»
Кто-то звал ее издалека. Это был молодой человек, очень похожий на нее. Они братья?
«Мне очень жаль, Аннет. — Могу я зайти туда на минутку?
"ты в порядке. — Я буду ждать, пока ты подышаешь свежим воздухом.
Она слегка кивнула и снова побежала. Слегка придерживая платье. Думая, что она обладает невероятной выносливостью, я тупо смотрел ей вслед, пока она уходила вместе с мужчиной.
Это было тогда. Чья-то рука вдруг появилась сзади и закрыла мне рот.
"Вздох… … ».
Я рефлекторно поднес правую руку к левому запястью и влил в нее магическую энергию. Хотя я был удивлен, меня заверили, что ситуация полностью управляема. Однако сколько бы в него ни было влито магической энергии, Асиль так и не появилась.


    Синий приходит неожиданно

    Должно быть, это иллюзия, верно? Бомбит продолжала сомневаться в своих чувствах, но вскоре убедилась.
— Почему ты выглядишь таким счастливым?
Ноэль наслаждался вечеринкой самым невинным образом, который он когда-либо видел. Даже когда мне на ногу наступили! Даже если ты не сможешь этого сделать, ясно, что ты настолько ранен, что у тебя синяк!
«Я бы меньше сожалел, если бы это было мое настоящее тело… … .'
В конце концов, Мариэтта была высокого роста и имела хорошее телосложение. Само собой, я сознательно выбрала туфли на низком каблуке, а Ноэлю пришлось надеть ботинки на довольно высоком каблуке. Даже в оригинальном произведении Ноэль был явно слабым персонажем.
Ну, просто взглянув на его лицо, он выглядит слабым. Люди, которые ждали, рассматривая иллюстрации до выхода игры, ожидали, что Ноэль будет болезненным персонажем. Каким бы мальчиком он ни был, можно ли доверить свое тело, которое всего на 3 сантиметра короче, кому-то такому?
"количество животных?"
"да, да?"
— прошептал Ноэль, находясь в пределах досягаемости.
«Твое лицо застыло».
Это верно! Мне жаль вас!
«… … С твоими ногами все в порядке? — Разве это не кровотечение?
«хаха».
Ноэль ответил на серьезный вопрос освежающей улыбкой. Весенние краски стали душными. Так это нормально или нет? Неужели ты не можешь говорить ясно и не двусмысленно?
«Когда молодая девушка впервые попадает в общество, ее старший брат или родственник помогает ей с ее первым танцем и держит ее в напряжении. В наши дни, кажется, есть много людей, которые отказываются проводить дебютантку со своей семьей, говоря, что это не круто... … «Я до сих пор часто делаю это, когда тренируюсь в особняке».
Если ты джентльмен, все должно быть в порядке. Бомбит с подозрением посмотрел на Ноэля, который говорил мягким тоном. Слова Ноэля звучали довольно круто, но было в них что-то тревожное. Это было странно, потому что я чувствовал, что стал взрослым сам.
В конце концов Бомбит надувается и говорит то, чего не хотела говорить.
«Я не люблю претенциозных мужчин».
Ноэль смущенно закатил глаза и затем признался.
«На самом деле я думал просто продержаться, пока каблук моего ботинка не сломается».
Спринглайт удовлетворенно улыбнулась. Значит, причина чувства дискомфорта была именно в этом. Вскоре после этого Бомбит снова мысленно хлопнула себя по рту и проклинала себя за то, что сказала что-то возмутительное.
«У меня раньше были отношения, чтобы знать, как обращаться с мальчиком, которому я нравлюсь».
Если бы это было реально, я бы несколько раз задал вопрос в Интернете.
«Я сказал это, но не кажется ли мне, что я даю свободу действий?»
И если бы я был на позиции отвечающего, а не вопрошающего, я бы немного смягчил вопрос и ответил бы так.
"Да очень."
'все нормально. Это даже не было настоящим признанием, так какая там комната? Ноэль не из тех детей, которые примут меня за то, что я говорю что-то без причины».
Больше всего меня беспокоило то, что, в отличие от Бомбит, которая была смущена из-за того, что не могла скрыть свои сложные чувства, Ноэль, казалось, была довольна сложившейся ситуацией. Почему? Похоже, Бомбит тоже не осознавал, что испытывает к ней чувства. Даже если бы он заметил, он, кажется, знал, что ему нужно вернуться.
Когда музыка сменилась, словно это был сигнал, Ноэль сделал шаги и медленно повел весенний свет от центра. Он перестанет двигаться только после того, как приблизится к стене. Его взгляд был устремлен на герцога Артуа, приближавшегося к эрцгерцогу. Время для того, чтобы произошла серия процессов, было довольно долгим, при условии осторожности, и весенний свет, который тащил за собой погруженный в свои мысли Ноэль, в конце концов взорвался.
«Мари, давай на минутку… … ».
"Ноэль!"
Испугавшись, Ноэль тихо ответил: «Да».
"Мне это нравится."
Ноэль рассмеялся над уверенными словами, прозвучавшими как атака. Я сломал себе спину, и у меня даже на глазах выступили слезы. Бомбит еще больше смутилась, когда увидела это. Нет, что это? Была ли это моя ошибка? К счастью, Ноэль кивнул, прежде чем его весеннее лицо покраснело и взорвалось.
"это верно. Ах, я не знал, что ты спросишь об этом здесь.
"Мне жаль."
"Почему ты извиняешься? — Потому что ты не можешь это принять?
«… … ».
Это проблема, потому что я склонен просто взглянуть на это раз и навсегда. Спринглайт плотно закрыл глаза. Я понятия не имел, как справиться с этой ситуацией.
«Это не то, о чем стоит сожалеть… … Мне любопытно. "Почему сейчас?"
Ноэль сегодня был странно разговорчив.
«Я знал, что мне откажут. Вот почему я не хотел говорить это первым. «Я старалась сохранить это как можно в тайне, но, думаю, мне это не удалось, если Мари узнала».
— Подожди, Ноэль.
«Это может быть неудобно, но, пожалуйста, наберитесь терпения. Я полностью осознаю, что Мари усердно работает над нашим планом. «Я не допущу никаких недоразумений, так что вы можете быть уверены».
Я не стал вдруг свободно говорить. Однако, неопытный, как весна, он не знал, что делать, поэтому просто без колебаний выплевывал слова, пришедшие ему в голову.
Мальчик, который был так чувствителен к взглядам окружающих. Мальчик, который топтал ногами, думая о десятках тысяч вещей, даже когда произносил одно слово. В тот момент, когда Бомбит осознал этот факт, он прыгнул на Ноэля и закрыл ему рот обеими руками.
«Постарайся вести себя тихо».
Ноэль быстро заморгал широко открытыми глазами.
— Мне тоже это нравится, да?
Тысячи эмоций прошли через эти ярко-голубые глаза. От удивления к сомнению, от сомнения к пониманию... … Когда после столь долгого странствования я остановился в радости. Бомбит отпустила ее руку, сделала шаг назад и посмотрела на мальчика.
«Я задавалась вопросом, как я могла быть счастлива, когда я так ясно знала, что вся эта ситуация была фальшивкой и что мне нужно вернуться. ах! Все испорчено! Я собирался уйти, ничего не сказав! Это все потому, что Ноэль роет землю. «Ноэль плохой».
Бомбит фыркнул и пнул стену. Это было робкое движение, в котором использовалось ровно столько силы, чтобы не привлечь внимания.
«Мари, твое лицо сейчас такое же красное, как и твои волосы».
"я знаю! — Ноэль тоже не дурак, верно?
Ее красиво украшенные рыжие волосы были сведены к лицу. Ноэль снова рассмеялся от души, увидев весенний свет, закрывающий его лицо под глазами и волосы.
«Это место, где Мари может оставить хорошие воспоминания перед смертью, так как же можно не быть счастливым? Причем роль похожа на роль любовника. «У меня не было причин отказываться».
Спринглайт задумался. Ну, там все эти дети.
«Когда ты стал таким позитивным человеком?»
«Кто сделал это таким?»
«… … «Это оскорбление?»
«Это значит, что я хотел, чтобы меня запомнили как лучшего человека».
В этот момент музыка снова изменилась, и Ноэль протянул руку. Это был сигнал снова танцевать в центре внимания. Бомбит, долго не раздумывая, держал его за руку. В этот момент я чувствую, что рассмотрение действительно бессмысленно. Мы решили пока закрыть все оставшиеся вопросы.
Поговорка «Можете ли вы быть удовлетворены чем-то запоминающимся?» возникла потому, что было ясно, что это оставит размытое выражение на странице, которую следует хранить в течение длительного времени.
***
«Ваше Величество эрцгерцог».
Это было также из-за этого. Он взял с собой Аннет по неразумной причине завести друзей. Север тупо перевел взгляд на появление человека, которого он полностью ожидал, и поприветствовал его. Герцог Артуа, который пытался обращаться со мной как с ребенком, когда я хотел на него давить, но теперь пришел и обращался со мной как с начальником, казался просто забавным.
«Было здорово видеть пару в гармонии».
«Нужно сказать это сразу. «Она не моя жена, она моя невеста».
— Разве это не вопрос времени?
Герцог, возможно, и пытался угодить, но, к сожалению, его слова в этот момент действительно разозлили эрцгерцога.
Несмотря на то, что она уже была привязана к себе, у нее было плохое настроение, потому что очень много мужчин пытались приблизиться к Аннет. Сколько раз я хотел это сказать? Если ты собираешься выбрать этих людей и жениться на них, как насчет того, чтобы расторгнуть контракт и выйти замуж за меня?
'Это чепуха.'
Когда я думаю о ней, на ум приходит белый цвет. Хороший, порядочный и чистый человек. Все модификаторы, которые приходят на ум к белому, слишком ей подходят.
По сравнению с ним он явно черный. В детстве он стал сторонником выживания, а когда стал старше, стал сторонним наблюдателем, чтобы защитить имя своей семьи. Ей ни за что не хотелось бы иметь рядом с собой такого трусливого мужчину. Более того, я не мог жадничать при мысли, что она может в конечном итоге жить в тревоге, как в той фантазии, которую я видел в комнате Мариетты.
«Достаточно поздороваться. «Расскажи мне, чем ты занимаешься».
Несмотря на свое резкое отношение, герцог продолжал улыбаться, не моргая. Хотя у него развился некоторый иммунитет благодаря тому, что он рос вместе со своими братьями и сестрами в детстве, Северу не нравился темперамент Артуа.
«Почему ты так думаешь?»
Герцог выглянул в окно и запел тихим голосом. Сентиментальные глаза были еще более жуткими, поскольку они, казалось, хотели, чтобы люди думали о нем как о старике в задней комнате.
«Даже если я не смогу выйти замуж за знатную знатную семью, я надеюсь, что мой единственный сын будет счастлив с партнером по своему выбору. «Как бы долго Артуа ни находился в семье императрицы, самое главное — чтобы дети были счастливы».
Это была софистика. Хотя Валуа была графской семьей, это была слишком большая семья, чтобы ее можно было считать следующим лучшим вариантом. В эпоху королевства он попал под власть Сиериса просто потому, что не хотел идти на войну, и он даже не приложил усилий, чтобы его дети переехали в столицу и внесли пожертвования, поэтому он просто остался графом.
Они говорят о семье, владеющей местом под названием «Вторая столица», как если бы они были корейско-американской семьей. Эрцгерцог заговорил, прочистив рот, который вот-вот дернулся.
«Ноэль и Мариетт были хорошей парой».
Это было доказательством того, что он не забыл о своих обязанностях. Герцог покачал головой с заметно просветлевшим выражением лица.
«Я думал, что принц пошел бы сюда, потому что он так думал, но я действительно рад это слышать. «В таком случае, могу ли я предположить, что у вас такие же мысли по поводу владельца скоро освободившейся должности?»
Эрцгерцог не ответил. И герцог воспринял это молчание как подтверждение. Это не был несчастный случай. Потому что именно этого и хотел эрцгерцог.
«Я чувствую себя очень удачливым. Теперь, когда принц укрепил свою волю, нет причин идти по стопам сына горничной и предлагать унизительную преданность».
Ах, мне скучно.
«Союз трех семей будет абсолютно необходим, чтобы свергнуть ложного императора и направить империю на правильный путь».
Они настолько жадны, что прибегают к лицемерию только после того, как находят безопасное место. Не прошло и года с того дня, как я заговорил о дочери так, будто бросаю ее. Было бы лучше рассердить герцога, затянув историю как можно дольше, но Север не хотел продолжать его слушать.
«Я уговорю Аннет. «Вы будете слушать, что я говорю».
Прежде чем герцог успевает поднять шум, к нему подходит Хлодвиг. Он прошептал, не спрашивая мнения эрцгерцога. Это было достойное дело.
— Леди Аннет исчезла.
Эрцгерцог говорил, не показывая своего замирающего сердца.
«Я слышал, что твоя невеста потеряла сознание. — Мне нужно уйти на сегодня.
***
Наступает день, когда вам выгодны слухи о том, что вы больны.
Эрцгерцог закусил нижнюю губу и посмотрел на мирно идущих Бомбита и Ноэля. Стоит ли мне его брать или нет? Тревоги были недолгими.
«Сделайте так, будто кто-то едет в карете, и отправьте в особняк Валуа. «Поскольку я не смогу вернуться вовремя, чтобы бал закончился, было бы лучше оставить Мариетту на попечение мадам Мюрат».
— Ты планируешь пойти один?
«Есть ли другой способ, кроме этого? «Предстоит проделать много работы, а нас здесь только двое».
Кловис покачал головой, наблюдая, как он запрыгивает на лошадь. С его такой сильной волей, что бы он ни говорил, это не сработает. Эрцгерцог, не прощаясь, натянул поводья.
Кловис тупо посмотрел на удаляющуюся спину. Я не мог вынести этого, опасаясь потрясти его сердце, но когда я почувствовал странную атмосферу и вышел на улицу, первое, что бросилось мне в глаза, были седые волосы. Кловис знает только одного человека с такими волосами.
«У меня нехорошее предчувствие».
Он, который смотрел на дорогу, ведущую к императорскому дворцу, как на врага, теперь неспособный увидеть даже следа эрцгерцога, обернулся. Думаю, сегодня мне придется пойти против приказа моего хозяина. Даже если ожидаемый человек не был злоумышленником, существовала высокая вероятность того, что в этом деле были замешаны силы герцога Артуа, которые смогли проникнуть сюда.
Давайте вернем Мариетту. И мне придется перевести солдат в режим ожидания. Казалось, это место находилось посреди вражеской территории.
***
«Аааа!»
«Ты не можешь кричать!»
«Хлодвиг тоже кричит: нет, иди медленно!»
Спринглайт сидела на лошади в странной позе, обхватив руками шею Кловиса. Позу езды спереди со скрещенными ногами в одну сторону нельзя было назвать устойчивой даже пустыми словами. Каждый раз, когда мое тело подпрыгивало вместе с движением лошади, мне едва удалось избежать удара головой.
"одежда! Моя одежда вся порвана! "Это дорого!"
«Одежда дорогая или жизнь дорогая? «Я же говорил тебе ехать прямо!»
«Я думал, что он будет меньше ломаться, если я буду ездить на нем вот так!»
Даже Хлодвиг, хороший человек, рассердился на этот момент.
Нет, стоит ли мне обращать внимание на свое платье в такой срочной ситуации? Возможно, это дорого, но аристократические дамы никогда не наденут платье, если снова наденут его на вечеринку! Кловис, который пытался сказать ему не вести себя как ребенок, успокоился только после того, как увидел его детское лицо, которое посинело и было на грани плача.
Это был ребенок. хорошо. Более того, когда я подумал об этом, то, наверное, его привели, даже толком не объяснив ситуацию!
«Почему ты отпускаешь поводья! "Вы с ума сошли?"
«Оставайся смирно. пожалуйста."
Кловис поднял весенний фонарь и усадил его лицом вперед. Это было движение, близкое к акробатике. К счастью, лошадь, с которой я долгое время тренировался, не одичала и сохраняла спокойствие.
«Платье, которое я все равно выбросила. «Давай просто оставим это».
Он позвал Спринглайт самым сладким голосом, который только мог изобразить. К сожалению, семена тоже не сработали.
"Хм… … Я все расскажу сестре. Я попрошу тебя побрить голову... … ».
Рыдавший и бормотавший Бомбит, похоже, был не в своем уме.
«Чем, черт возьми, я могу побрить голову?»
Бомбит не ответила, а уткнулась лицом в гриву лошади. Похоже, он был очень удивлён. Хлодвигу стало неловко, и ему захотелось почесать затылок, но он не хотел пугать их акробатической позицией, поэтому спокойно управлял лошадью.
Только когда он почти добрался до особняка, он снова осторожно открыл рот.
«Я не мог объяснить, потому что спешил. — Мне очень жаль, мисс.
«… … ».
— Не удивляйся, просто слушай.
Когда я остановился на мгновение, я увидел, как Спринглайт, которая не двинулась с места, навострила уши. Должен ли я сказать, что видел это, должен ли я сказать, что почувствовал это... … В любом случае было видно, что я внимательно слушаю.
«Леди Аннет похитили».
«… … «Я тот, кого похитили прямо сейчас, верно?»
"нет."
Спринглайт, которая в оцепенении моргнула, мгновенно пришла в себя.
"Чего ждать? Похищение?
Лошадь вздрогнула от громкого голоса, хи-хи! И издал долгий крик. К счастью, мы уже давно не уезжали из резиденции герцога, так что не было бы никаких проблем, если бы кто-нибудь это услышал.
"ВОЗ? "Где?"
«Это только мое предположение, но, возможно, принц Ренье увез девушку в императорский дворец».
"Что сделал Рен? Ах, магия все еще была включена."
«Ваше Величество следует за нами. На всякий случай я планирую держать солдат, находящихся в особняке, в готовности. «Я не мог оставить девушку в резиденции герцога при таких обстоятельствах».
Прибыв в особняк, Хлодвиг первым делом слез с лошади и протянул руку Бомбиту. Мне пришлось нелегко, потому что я не знал, как сесть, и не знал, как выйти, поэтому мне пришлось поднимать его и опускать, как будто я подбрасываю ребенка.
Кловис, легко выполнивший свою миссию, пожал ему руки.
«Во-первых, ты хорошо справился. Отличная работа... … «Разве нет ничего странного?»
"Что?"
«Моя сестра — волшебница. «Волшебник, достаточно сильный, чтобы разрушить волшебную башню».
Кловис предположил, что Мариетта, которой так нравилась его старшая сестра, говорила с некоторой долей бравады. Конечно, внешне он просто искренне кивал головой.
«Но Рен, который даже не волшебник и некомпетентен, похищает его в одиночку?»
«Они могли использовать магические инструменты».
— Волшебный инструмент?
«Теперь, когда я думаю об этом, Ваше Высочество однажды это сказало. «Леди Аннет носит на запястье странный волшебный инструмент».
Бомбит приоткрыла рот и выслушала его рассказ, а затем соединила в голове несколько слов. Волшебные инструменты. запястье. браслет. Вы знаете?
«Надо позвонить Асилу!»
Как только эти слова были закончены, ветер усилился. Это был не по сезону холодный ветер.
"Почему я."
"Это сюрприз!"
Архимаг в растрепанной одежде медленно приближался к ним. Его лицо было изможденным, как будто всего за несколько дней на него обрушился какой-то шторм, а волосы были спутаны. Он огляделся и привел в порядок свою одежду одним хлопком в ладоши. Но оно все равно казалось каким-то свободным.
Присмотревшись, я заметил, что его вялая поза была расслабленной. Спринглайт схватила за плечо Асила, который беззаботно зевал.
— Как ты появился, как только я это сказал? — Ты прятался и подслушивал?
«Нет, я почувствовал что-то странное, поэтому пришел сюда и обнаружил, что вы, ребята, суетитесь».
«… … "Действительно?"
Спринглайт взглянул на него с подозрением. Асил грубо стряхнул красивую руку, вцепившуюся ему в плечо, как жука.
«Что я делаю, лгая тебе? «Если хочешь обмануть, надо делать это с тем, у кого есть что ограбить».
Он дергает губами и саркастически оглядывается по сторонам. Как будто что-то ищешь.
— Так где же Аннет?
Выражения лиц обоих людей потемнели, когда они услышали вопрос, а когда ответа не последовало, волшебник нервно закатил глаза. Эти двое, а не кто-то другой, показывают темную сторону. Что бы ни случилось, оставайся сильным.
«Знаешь, ты подарил волшебный инструмент своей сестре, да?»
"Эм-м-м? — Ты говоришь о браслете?
«Да, тот самый! «Разве ты не можешь использовать это, чтобы узнать, где сейчас твоя сестра?»
«Вы можете найти это. Первоначально, но… … ».
Весеннее лицо, засветившееся, как цветок на солнце, снова увяло. Асил продолжил, испытывая неловкое чувство, как будто без причины дал ребенку конфету, а потом отобрал ее.
«Поток магической энергии чем-то заблокирован. «Я пришел сюда, чтобы узнать, почему это произошло».
После этих слов атмосфера стала совершенно мрачной.
«Ничего не поделаешь. «Я оставлю солдат в готовности».
«Знаешь, правда… … В важные моменты это не очень полезно... … ».
Асил был потрясен обращением, которое он редко получал в своей жизни. Я громко рассмеялся и подумал о том, чтобы повесить их вверх тормашками, но подавил этот порыв, потому что атмосфера была серьезнее, чем я думал.
— Аннет исчезла?
От имени Хлодвига, который пошел вызывать солдат, Бомбит ответил по порядку, что знал. Лицо Асила постепенно стало таким же суровым, как и лица обоих людей.
***
Я никогда не хотел снова чувствовать себя беспомощным.
Итак, я научился магии и добился определенных успехов.
Я был тщеславен. Какая бы опасность ни пришла, я никогда больше не попаду в нее. У меня есть силы справиться с этим в одиночку.
"Ты знаешь."
В конце концов, я полагался на других.
"Ты знаешь."
И другие не обязаны всегда отвечать на мои звонки. Перед глазами было темно. Судя по ощущению мягкой ткани на его лице, казалось, что оно чем-то прикрыто.
Пол, на котором я сидел, был холодным. Нет, возможно, всё пространство, в которое меня затащили, было холодным. Неизвестный преступник, должно быть, имел некоторую совесть, ведь его тело, накрытое одеялом, было не таким уж холодным.
Хотя его запястья были связаны, на ощупь это не причиняло боли, возможно, потому, что использовалась ткань, похожая на ту, которой закрывали ему глаза. Недалеко послышался звук дыхания. Это был звук, который казался тяжелым, как будто его эмоции усилились или его дыхание стало затрудненным по какой-то другой причине.
"Кто ты?"
Я задал вопрос, на который невозможно было ответить. Я почувствовал, как другой человек затаил дыхание.
«Ты собираешься меня убить? Возможно нет. — Потому что я тебе понадоблюсь.
Даже в это время я чувствовал себя проклятым из-за того, как у меня кружилась голова. Я часто слышал истории о безжалостных головорезах, похищающих женщин на улице для совершения бессовестных преступлений, но разве история не меняется, когда другим человеком оказываюсь я?
Похищение дочери Валуа только ради удовлетворения своих грязных желаний? Это нонсенс. По крайней мере, это должно быть ради денег.
«Пожалуйста, развяжите меня. «Я буду сотрудничать».
Но это было немного странно. Дыхание другого человека. Когда я прислушался, оказалось, что он не просто был груб, но казалось, что он сдерживает слезы.
Кроме того, это был очень знакомый голос.
Это был ты. Если так, то ситуация будет хуже, чем я ожидал.
— Рен, пожалуйста, отпусти меня.
Удивленный человек глубоко вздохнул. Это было похоже на подтверждение.
Он медленно приблизился ко мне. Он как будто боялся, что я могу испугаться. На самом деле боится только он сам. Температура тела и дыхание становятся ближе, а рука на моей шее развязывает узел, словно обнимая меня. Небрежный узел развязался до смешного легко.
«… … давно не виделись."
Я не могла вытереть его мокрые щеки. Мои руки все еще связаны.
«Почему ты так падаешь? — Я сказал, что не отвернусь от тебя.
Он, окрашенный в синий цвет в лунном свете, заставил себя улыбнуться. Это была улыбка, которая, казалось, куда-то улетит, если отвести от нее взгляд.
Мои дрожащие губы несколько раз соприкоснулись. Кажется, он колеблется, не зная, что сказать. Он заговорил только после того, как по моей щеке скатилась единственная слеза. Это был отчаянный голос, словно признание.
«Я скучал по тебе, Аннетт»
Слава Богу. Потому что ты не сломаешься.
Нам не удалось вести долгий разговор. Я не мог объяснить ситуацию или сказать что-нибудь, что вселило бы в меня надежду. Было ясно, даже не задумываясь, кто был вдохновителем.
Моим глазам, привыкшим к темноте, медленно стали открываться окружающие пейзажи. Это было пространство, которое выглядело так, будто им долгое время не пользовались, и было полно пыли и предметов неизвестного назначения. Пол и стены были сплошь каменными, а маленькое окно, расположенное выше головы, было так велико, что, немного преувеличивая, его можно было закрыть двумя ладонями.
Там единственный проход через эту железную дверь? Я проглотил готовый вырваться вздох и посмотрел на Рена.
"Как вы себя чувствуете?"
После того, как выплюнул, это оказалась сенная лихорадка. Тень смерти легла на его изможденное лицо. Может быть, это потому, что все вокруг него было темным, но контраст между его бледной кожей и темными глазами был ужасным. Я почти задавался вопросом, как они меня подчинили и вернули в такое состояние.
Пока он колебался с ответом, дверь открылась с жутким звуком. Мужчина, открывший дверь, уверенными шагами вошел внутрь. позднее время. Мужчина в короне и громоздком плаще, хотя единственными людьми, которые его видели, были служитель и мы.
Император Доминик.
«Гостеприимство было небрежным. Чтобы никто не приветствовал дочь Валуа. А стоило ли им все-таки прислать золотую карету?
Ты знаешь. Что происходит между герцогом и Валуа в эти дни. Когда он подошел так близко, что мне было больно смотреть вверх, Рен преградил мне путь с еще более изможденным выражением лица. Император посмотрел на него горящими глазами, а затем фыркнул.
— Ты все еще не знаешь эту тему.
Император вынимает из-за пазухи бусинку. В то же время тело Рена напряглось. Напряжение можно было ощутить, просто взглянув на спину. Я поймал человека, который пытался убежать. Если мы отнимем это прямо сейчас, Рен будет свободен, и дальнейшая работа пойдет гладко. Это было естественное желание протянуть руку помощи. Однако никогда не знаешь, что может случиться, если проигнорировать разницу в мощности. Я сжал пустой кулак и глубоко вздохнул. Это все, что я мог сделать.
Император отдал приказ, держа бусину с расслабленным выражением лица.
— Просыпайся, Ренье.
Рен встает, как одержимый. Это было странное движение. Неестественные движения, как у марионеток в кукольном спектакле.
«Вернись туда».
Рен послушно пошел. К стене, на которую указал император. Продолжая скрипучими движениями, он поворачивается и стоит лицом в эту сторону в вежливой позе.
Я почувствовал это, когда увидел глаза, потерявшие свет. Я думал, что это движение вызвано проклятием.
«Теперь мы можем спокойно поговорить. Прошло много времени, юная леди. Как твои дела?"
Рен тоже сказал нечто подобное. Тон, который я услышал, был совершенно другим. Саркастический голос впитался, как старое масло, и оставил неприятный след. Вероятно, ему не понравилось, что я просто смотрю на него, поэтому он протянул руку и схватил меня за подбородок.
«Я должен ответить».
Ощущение холода кожаных перчаток на моей коже было крайне неприятным. Не хотелось продолжать ненужную войну нервов. Больше всего на свете мне не хотелось показывать ему, что я снова напугана. Я посмотрел на него прямо с улыбкой на лице.
— Если бы ты собирался поздороваться, ты бы не привел меня сюда в таком виде.
Я хочу сломить его высокомерие.
— В любом случае, я думаю, ты боялся привести его обычным способом. Кто бы повел себя так, как мелкий воришка? «Полагаю, ты достиг точки, когда ты даже не можешь доверять Имперским Рыцарям?»
Лицо императора стало суровым. На первый взгляд атмосфера была устрашающей, но Альмаенги был не более чем ребенком, потерявшим браваду и разозлившимся. Однако проблема заключалась в том, что его сила была не такой, как у ребенка.
Сренг.
Это был звук вытаскивания меча, который он носил на поясе. Мои глаза полностью перевернулись. Тревога, которую я пыталась подавить, подкралась к моей спине от ужасающей силы, которая, казалось, могла отрубить мне голову в любой момент.
«Я считаю, что вы не были бы настолько глупы, чтобы убить заложника, которого вы держите в плену».
Император долго смотрел на меня красными глазами. Это был момент, когда внутри него яростно столкнулись импульс и разум.
"Молодая леди."
Тихий, грубый голос зовет меня. Я нерешительно кивнул. Я послушаю, что ты скажешь. Я надеюсь, что это будет истолковано именно так.
— Ты единственный, кому я могу причинить вред?
Темно-фиолетовые глаза ярко сверкали.
«Если я оставлю тебя в живых, я смогу убить двух братьев, которые посмеют захватить власть, убить твою драгоценную семью и разрушить твою семью. «Я могу оставить тебя здесь в ловушке, одного, на всю оставшуюся жизнь».
Именно в это время глаза Рена засверкали, когда свет начал возвращаться. Я смог ясно увидеть, кем был человек, которого я использовал в качестве примера. Ужасно.
Император прошептал на расстоянии, так близко, что их дыхание могло коснуться его.
«Не лезь. «Я буду терпеть это только до сих пор».
Затем он возвращается к конечному положению, которое было у него вначале.
"Спроси еще раз. — Юная леди, как ваши дела?
Он так бессовестно спросил, хотя даже ножа в него не вставил. Это была пародия, которую я никогда не хотел делать, но я кивнул, потому что чувствовал, что искры полетят к Рену рядом со мной, если я сделаю это дважды.
«… … - Это все милость Вашего Величества.
"хаха. «Хорошо, позвольте мне сделать хорошее предложение благодарной даме».
Однако это означает, что Мана должна предать Кэтрин и встать на его сторону. Я заставила себя улыбнуться и посмотрела на него.
В ответ вернулся звук, превзошедший все ожидания.
— Разве ты не хотела бы стать императрицей?
Я не смог скрыть своего удивления смехом.
***
Я ехал как сумасшедший и прибыл в императорский дворец. Но Север понятия не имел, куда ему теперь идти. Должно быть, он спрятал его в таком месте, где его было нелегко найти, но он ни за что не выбрал бы знакомое ему место.
"проклятие."
Я выругался от разочарования. Я чувствовал себя таким жалким. Я не могу поверить, что могу защитить хотя бы одного человека, который был рядом со мной. Трудно было приписать его вине ту череду событий, которая привела к этому моменту, но внутри он кипел до такой степени, что не мог принять рациональное решение.
"Фу… … ».
Плюс эта головная боль. Его снова мучили частые головные боли неизвестного происхождения. Когда я был с Аннет, у меня появлялась головная боль, и я чувствовал себя неловко, пытаясь понять, почему.
И все же вам придется двигаться. Это был единственный способ избавиться от моего беспокойства. Эрцгерцог решил довериться своей интуиции. Я снова побежал с напряженными нервами. Выберите путь, который находится вне поля зрения общественности.
Старая башня, где когда-то была заключена биологическая мать Доминика после того, как впала в немилость императрицы. Туда, где она, дочь графа и ставшая служанкой императора, несмотря на свои качества, в одиночестве родила принца. Что-то направляло его.
В этом заброшенном пространстве были видны огни, которых не должно было быть видно.
«Вы пришли в нужное место».
Император выходит из башни в развевающемся плаще и отдает приказы своей страже.
«Закройте вход. «Не позволяй проникнуть ни одной крысе».
Сказав это, он садится на белого коня. К счастью, похоже, никто этого не заметил. Эрцгерцог наблюдал, затаив дыхание, пока его фигура не исчезла вдали.
Почему оно здесь?
Мать императора заболела после его рождения. Нелегко было выжить в беременном состоянии, когда о ней некому было позаботиться, и ей давали только достаточно еды, чтобы не дать ей умереть.
Она всегда была в постели. Мои сухие, рассыпчатые руки были настолько слабы, что я даже не могла как следует обнять своего ребенка. Человеку, живущему в боли, нелегко быть хорошим. Она постоянно нашептывала ругательства на ухо своему маленькому сыну.
Они все должны умереть. Вы должны выжить, даже если убьете всех.
Доминик рассказал эту историю на следующий день после похорон своей матери. Тогда Север впервые узнал о существовании этой башни. Если подумать, я помог ему не только из-за его желания жить. Поначалу определенно была щепотка сочувствия.
«Ты думал, что я не смогу взять тебя, если ты запрешь меня здесь?»
Он бормочет, как вздох, а затем на мгновение замолкает. Сильная воля была видна в твердых щеках и запавших глазах.
— Мне больше не жаль тебя.
Это было слово, в котором не было никаких признаков дрожания. Эти слова казалось, будто он произнес их про себя.
Его глаза быстро сканируют переднюю часть башни. На страже стоят около двадцати солдат. Внутри могло быть еще что-то, но с этим числом я легко мог справиться в одиночку. Я не хотел видеть больше ненужной крови, но, думаю, ничего не могу с этим поделать. Человек, пришедший к такому выводу, выбежал из кустов.
"Эм-м-м!"
Солдат, заметивший его появление, крикнул, но было уже поздно. Эрцгерцог взмахнул мечом в ножнах, как дубиной, и ударил солдат по шеям одного за другим. В романе это был бы приступ, который заставил бы вас на мгновение потерять сознание, а затем разбудить, но на самом деле это не так просто. В худшем случае это был удар, который мог убить или покалечить.
нет. Ее брат сказал, что это было в романе? Эрцгерцог слабо улыбнулся и вошел в башню. Я бегу по лестнице по две, не чувствуя усталости. Не было никого, кто мог бы остановить его.
Если его украли, вы можете вернуть его.
И вам не придется терять его снова.
В конце концов, он подошел к железной двери наверху и постучал в дверь, даже не вздохнув. Замок был тугим, но это не имело значения. Он не был человеком, которого могла остановить всего лишь старая железяка.
— Аннет, ты здесь?
Как ни странно, мой голос дрожал. Это то, что можно легко решить и это пройдет. Почему?
— Аннет?
Я снова зову ее по имени от нервозности. Но в ответ он услышал холодное слово.
«Пожалуйста, вернитесь».
Он замер в той же позе, в которой был, когда постучал в дверь. Голос, донесшийся из-за двери, несомненно, принадлежал Аннет.
Но почему?
«Все солдаты, охранявшие фронт, упали в обморок. Такую дверь можно сломать в одно мгновение. «Нет никаких препятствий, которые помешали бы вашему возвращению».
«… … Нет, тебе придется вернуться».
Это был твердый голос, который, казалось, никогда не сломался.
— И скажи своему отцу. «Думаю, пришло время получить корону».
Он был в агонии. Она всего через одну дверь, и я не могу забрать ее обратно. Это была абсолютно ужасная вещь, но в конце концов я кивнул.
Я уверен, что у всех вас есть идеи. Ваше суждение будет правильным.
«… … я понимаю. — Ты хочешь еще что-нибудь сказать?
"нет."
Он обернулся, услышав слова, смешанные со смехом. Надеюсь, это был лучший выбор.
***
«Ничего ли было отправить его вот так?»
— обеспокоенно спросил Рен.
«Тебе не стоит беспокоиться обо мне. Сейчас еще не поздно. Если вы будете следовать... … ».
"крапивник."
Только после того, как его имя было названо, он замолчал. Внезапно мой взгляд упал на дрожащие кончики пальцев. Затем его бледное лицо покраснело, и он спрятал руки за спиной.
«Думаю, мне нужно снять платье. помощь."
«… … да?"
«В этой громоздкой одежде невозможно спать. «Тебе просто нужно развязать узлы на спине».
Рен на мгновение поколебался, а затем сделал большой шаг. Кажется, он подумал, что в этой одежде ему будет некомфортно спать.
Хотя у него была неуклюжая манера поведения, возможно, из-за его деликатного характера, он легко и без колебаний развязывал узлы. Возможно, она планировала это скрыть, но я отчетливо слышал, как она вздохнула с облегчением, когда увидела, что один слой белого платья, под которым она была, все еще здесь.
Сняв нижнюю юбку, я была одета в очень легкую одежду. Было неловко видеть в чем-то похожем на ночную рубашку кого-то, кто не был ни рабочим, ни Мариеттой. Приблизительно приведя в порядок свою одежду, я завернулся в одеяло.
«Я также хочу снять макияж, но это будет сложно».
Из моего рта вырвался вздох. Мое лицо было душным и неудобным. Однако, если бы он использовал ведро с водой, которое охранник принес вместе с несколькими кусочками черного хлеба, чтобы вымыть лицо, было очевидно, что у него были бы проблемы, потому что у него не было бы воды для питья.
«Аннет… … «Он спокоен даже в этой ситуации».
«Это не та ситуация, которую можно решить, топая ногами».
Он покачал головой и одержимо наблюдал за мной, пока я снимала все украшения с головы, собирала распущенные волосы и заплетала их. Это был смущающе страстный взгляд. Когда рука остановилась, последнее, на что я обратил взгляд, были босые ноги, с которых я сбросил туфли.
"извини."
Это было странное время для получения извинений.
"Что?"
— На самом деле, я не хотел тебя отпускать.
Это стыдно. С этими дополнительными словами он опустил голову.
Я понимаю, почему ты чувствуешь себя виноватым. Император оставил Рена присматривать за мной. Конечно, если бы его не было рядом со мной, я бы послушно последовал за эрцгерцогом, когда он пришел.
«Если ты проделаешь глупость, голова садовника отвалится».
Если бы Император не произнес эти слова, прежде чем отвернуться, он бы взвешивал, будет ли лучший вариант оставить Рена или остаться. Однако все это лишь предположения о том, чего не было. На данный момент я сделал лучший выбор, какой мог.
«Поднимите голову».
Хоть он и не хотел показывать свои влажные глаза, он послушно поднял голову и посмотрел мне в глаза. - прошептал я, держа его за щеки.
«Я не думаю, что ты мелочный. Решение остаться здесь — это все мое решение и моя собственная воля. «Надеюсь, вы понимаете, что тот факт, что вы продолжаете чувствовать себя виноватым и говорите о себе как о бесчестном человеке, тревожит мое сердце».
Он тупо посмотрел на меня, а затем кивнул. Мне бы хотелось, чтобы вы объяснили это немного подробнее. Я мог бы многое сказать, чтобы его успокоить, но мне было жаль, что я не смог ему сказать, потому что я знал, что чем больше ситуация будет раскрыта императору, тем невыгоднее она будет.
Было бы ложью, если бы я сказал, что меня совсем не беспокоит то, что меня увезут в неизвестное место, поймают в ловушку и по какой-то причине я не смогу даже использовать магию. У меня еще оставалось немного веры.
Ну, я уже привык к тому, что меня запирают. Я посмотрел в высокое окно, проглатывая шутку, над которой не мог смеяться. Была глубокая ночь, когда даже лунный свет начал тускнеть.
***
Потек кровавый поток воздуха. Bombit в очередной раз осознал важность людей, способных гибко поднимать настроение.
«Значит, несмотря на то, что я увидел это прямо перед тобой, оно вернулось таким же образом?»
"Это верно."
Вокруг Асила поднималась серая, непрозрачная масса, похожая на дым. Оно выглядело как темное облако, только оно не висело в небе.
«Это все потому, что здесь нет моей сестры и Ноэля. Было бы лучше, если бы Кловис хотя бы улыбался... … .'
В этом удушающем пространстве Бомбиту хотелось сразу убежать. Но этим мыслям предшествовало любопытство по поводу безопасности Аннет.
— Тебе следовало привести меня сюда силой.
«Нет, я хочу уважать ее желания».
Более того, я был уверен, что смогу найти какую-то зацепку в этом необычном разговоре.
"уважать? И потом, если Аннет умрет, ты скажешь, что будешь уважать ее смерть? Потому что это был ее выбор?
«Аннет не настолько глупая женщина, чтобы бросаться со скалы».
«Привет, королевский ребенок. «Люди умирают легче, чем вы думаете».
В глазах тебя, способного в одиночку разрушить город, все они кажутся ничтожными, как муравьи... … Хотя она так и думала, Бомбиту было трудно решить, кто из двоих прав.
Слова эрцгерцога, на которые он ответил спокойно и сдержанно, вызвали у меня больше доверия, чем то, что он покраснел и повысил голос. Но если вы думаете, что все делают это из-за беспокойства, меня больше тронут слова Асил.
Эрцгерцог, который некоторое время стоял перед Асилем с раздраженным выражением лица, глубоко вздохнул. Он взъерошил волосы и посмотрел вдаль.
«Он, вероятно, намного сильнее, чем вы думаете».
Я добавляю это после слов, которые выплюнул.
«Я верю, что она примет правильное решение, и не хочу портить ее планы, делая что-то ненужное. «Может быть, это и полезно, но я не собираюсь становиться помехой».
Асил, который спокойно размышлял над этими словами, скрестив руки на груди, встал.
«Вы усложняете задачу, говоря, что не хотите выставлять Аннет в плохом свете».
Это был совершенно саркастический тон.
«Если я пойду, это будет быстрее всего, поэтому я доставлю сообщение. Но было бы хорошо вспомнить. Если Аннет умрет, я выйду из этого бизнеса, независимо от того, сколько членов королевской семьи умрет. И мы сделаем Сиерис местом, которое больше нельзя будет называть империей».
Эрцгерцог громко рассмеялся.
"Делай что хочешь."
В самый раз. Со звуком щелчка пальцев волшебник исчез, оставив после себя только дым. В пространстве, где исчезло напряжение, осталась только неловкость.
— Возможно, мне следовало последовать за Асилом. Нет, тогда бы как будто только слуги и лотарингские люди остались в доме без хозяина. Нет, если вдуматься, я даже не владелец этого дома, не так ли?
Бомбит просто держала рот на замке и закатывала глаза. Затем, когда Кловис посмотрел ей в глаза, он улыбнулся и указал на лестницу.
— Поднимитесь и отдохните, мисс Мариетта.
Бомбит на мгновение задумался, сжимая испорченное платье. Я не хочу быть бесполезным человеком. Особенно, когда речь идет о миссии по спасению Аннет.
«Почему я столько раз заставлял Аннет умереть из-за мини-игры, а теперь она возвращается ко мне!»
Я подумал, что если бы я просто посмотрел и ничего подобного не сделал, то обязательно пожалел бы об этом. — спросил Бомбит, сглотнув слюну с серьезным выражением лица.
— Кловис, я могу что-нибудь сделать?
Это был серьезный вопрос, но Кловис усмехнулся, как будто увидел милое ворчание своей младшей сестры.
"Есть один."
— Ч-что это?
"Ты в безопасности."
"Что это такое! «В конце концов, это значит оставаться на месте!»
Кловис принял смутно торжественное выражение лица, когда весенний свет затрепетал по улице.
«Может показаться, что это не так уж и важно, но это самое главное? «Теперь, когда леди Аннет нет, леди Мариетт является исполняющей обязанности главы семьи в этом особняке, верно?»
Это так?
Когда Бомбита собирались уговорить, эрцгерцог внезапно встал.
«Хлодвиг, демобилизуйте солдат и дайте им отдохнуть».
Он плотно поправил перчатки, снял плащ и украшения, оставив на ходу только простую одежду.
"Все в порядке. — Куда вы идете, Ваше Величество?
«Мне нужно связаться с влиятельными фигурами, которые придерживаются нейтралитета».
Это был простой тон, как будто никакого волнения не было вообще. Последовательный хладнокровный и рациональный внешний вид еще раз создал чувство доверия. Бомбит, с завистью глядя на красивую и дисциплинированную спину, открыла рот.
"Великий Герцог! «Это не дверь, это шкаф!»
Он остановился и сделал шаг назад.
«Ах».
Теперь правда раскрыта. Этот человек был взволнован и растерян.
***
За исключением дней, предусмотренных законом, Доминик не живет в одной спальне с Кэтрин. Это не означало, что он регулярно порезался.
— Ты собираешься сегодня согреть постель?
Горничная улыбается, когда ее глаза встречаются с мягким голосом. За исключением тех случаев, когда император был недоволен, это мероприятие проводилось согласно обычаю.
Все служанки императора были молодыми женщинами необыкновенной красоты. У каждого из них были разные амбиции, но то, чего они хотели добиться от императора, было одним и тем же.
«Моя мать тоже была служанкой, так что неудивительно, если ты родишь императора».
Император говорил это, когда был в исключительно хорошем настроении.
Это не было утверждением, лишенным реальности. Служанки императорского дворца ясно знали, что отношения между императором и императрицей настолько близки, что их нельзя считать любовницами, а тем более мужем и женой.
Более того, служанки императора были иного сословия, чем служанки знатных семей. Это была позиция, на которую было бы трудно отважиться даже дочери графа. Это место, где присутствуют маркизы, дочери герцогов и даже принцессы королевства. Первоначальное значение положения, близкого к классу новобрачных, где человек имел возможность познать ближайший социальный мир, будучи компаньоном высокопоставленного взрослого, давно исчезло.
«Может быть, я смогу стать императрицей, может быть, даже императрицей».
Их глаза всегда ярко горели. Это люди, которые выросли, к которым, как само собой разумеющееся, относились с уважением. Я не сомневался, что смогу подняться по лестнице власти еще на шаг дальше. Прежде чем прикоснуться к принцессе, бесстрашно прыгнувшей первой на кровать, император достал из кармана мрамор.
"Подождите минутку."
Выражение лица императора, державшего бусину с выражением настолько радостным, что он не мог этого вынести, постепенно потемнело.
«… … "Это странно."
Принцесса, не сумев уловить кровавую энергию в своем бормотающем голосе, весело спросила.
«Что странного?»
— Лирика, ты бы поняла.
Император дал ей бусину со злым выражением лица. Меня как будто зарубили бы на месте, если бы я сказал, что не знаю.
Лирика. Как служанка императора, которая вернулась бы на родину, если бы через год не было результата, и как принцесса волшебного королевства Луксея, она, к счастью, была волшебницей.
«Есть путаница в его функциях из-за магического инструмента, созданного волшебником, который сильнее заклинателя. Я думаю, что заклинатель, по крайней мере, достаточно сильный волшебник, чтобы его можно было назвать архимагом... … «Кто же сделал эти бусы?»
Доминик некоторое время молчал с задумчивым выражением лица.
«Вы не найдете волшебника сильнее архимага Асила нигде на континенте, верно?»
Все были тихо шокированы словами, которые наконец прозвучали.
***
Утро наступает даже на холодном каменном полу. Рен, который заснул после того, как некоторое время ворочался из-за боли, вызванной проклятием, проснулся, чувствуя себя странно отдохнувшим. Толстая ткань согревала тело. Это было одеяло, которое он приготовил для Аннет, когда услышал приказ императора.
Если ты не прикрываешь, то почему я?
Даже если ты родился благородным и вырос благородным, тебе потребовалось много времени, чтобы упасть и поваляться в грязи. Хоть мое тело и было слабым, я привык к холоду. Поэтому этот предмет понадобился знатной даме, которая выросла, не зная о невзгодах многого, чем она. Так думал Рен, который понятия не имел об обстановке, в которой выросла Аннет.
Я прояснил свое размытое зрение и огляделся вокруг. Аннет сидела в той же одежде, в которой заснула, вместо одеяла в халате Рена, прислонившись к стене с закрытыми глазами в аккуратной позе.
"О да… … ».
Аннет сидит там, где ни один луч скудного солнечного света не проникает в узкое окно. Но только вокруг нее сгущался нежный свет, словно собирался весенний день. Рен моргнул, держа рот на замке, пытаясь назвать ее имя.
Это настоящий свет, свет, который я вижу, потому что она в моем сердце, или потому, что я наконец сошел с ума? Я понятия не имел, поэтому все, что я мог сделать, это смотреть.
Вскоре она замечает присутствие и открывает глаза.
"проснулся?"
Свет погас с улыбкой.
Было ли это, в конце концов, видением безумия? Несмотря на то, что он смеялся от самоуничижения, Рен не мог избавиться от своих эмоций и что-то бормотал про себя.
«Ты сияешь даже в таких местах».
Хотя они встречались всего несколько раз, Рен хорошо знал Аннет. Вместо того, чтобы чувствовать смущение, она бы неловко рассмеялась и попыталась сменить тему. Есть люди, которые привыкли тонко отталкиваться.
Однако, вопреки ожиданиям, она отреагировала небрежно.
«Ах, я был в процессе использования магической силы».
"Магическая сила?"
«Да, вот так».
И снова все вокруг окутано бледным светом. Мое замирающее сердце подпрыгнуло. Рен опустил голову и подавил смех.
— Ты был прилежен с утра.
— Вчера вечером я использовал слишком много магии.
вчера вечером? Она была в бальном зале герцога Артуа, ее похитили и привезли сюда. Я не видел, чтобы кто-то использовал магию.
Рен наклонил голову и вскоре нашел собственный ответ.
— Ты наложил на меня исцеляющее заклинание?
Если это так, то я могу понять более легкое тело. Хотя он и не волшебник, Рен, который вырос, получив много тренировок, от которых у обычного человека удивлёно было бы простое упоминание о прицеле, обладал, по крайней мере, базовыми знаниями в области магии. Я слышал, что лечебная магия очень утомительна, поскольку требует не только магической силы, но и большой концентрации. Как раз в тот момент, когда я собирался произвести впечатление, Аннет покачала головой с выражением полного замешательства.
"нет. «Я не знаю, как использовать исцеляющую магию».
Чтобы скрыть покрасневшие от смущения щеки, Рену пришлось снова опустить голову. По крайней мере, я не мог скрыть покрасневшие кончики ушей от острого взгляда Аннет.
'Это странно.'
Так как же ваше тело может стать лучше таким образом?
Есть только два человека, способные контролировать невидимые оковы, контролирующие даже душу. Были только архимаг Асил и император Доминик. Не было никакой возможности, чтобы архимаг, никогда раньше не использовавший бусину, внезапно действовал по своей прихоти, а Доминик был не из тех людей, которые увеличивали бы силу проклятия, а не уменьшали бы его. Нет, возможно, они намеренно вселяют надежду, а потом наслаждаются реакцией. Рен вздрогнул, когда у него на спине появились мурашки.
Аннет оставила одно место среди снятых ею украшений. Он возился с двумя браслетами, которые переплетались и свисали у него на запястьях. Это было тогда. Старая дверь открылась с жутким звуком.
«Думаю, я говорил тебе не делать глупостей?»
Доминик вошел с опустошенным лицом, как у человека, который вообще не мог спать. На первый взгляд, снаружи комнаты, в которой их заперли, ждало больше солдат, чем вчера. Среди них нет лица, которое я видел вчера. Это потому, что Север убил его?
"Что ты имеешь в виду?"
— холодно спросила Аннет. Затем Доминик оглянулся и отдал приказ.
«Ищите тщательно и найдите волшебный инструмент».
Вместе с солдатами выглянула женщина, которая скрывалась за внешним видом, созданным императором в ярких одеждах, похожим на павлина. Где ты видел эту женщину? Рен порылся в старых воспоминаниях.
Очевидно, это была основа системы 7 или 8 лет назад. Это лицо четвертой принцессы, входившей в состав делегации Луксеи. Вероятно, сейчас он примерно того же возраста, что и Мариетта... … Вы ставите на такое место принцессу лет на десять моложе меня?
Внезапно появилось усталое выражение лица. Рен был одним из тех, кто очень хорошо знал точную роль служанок императора.
— Где ты его спрятал?
Конечно, если перевернуть узкую комнату вверх дном, вы ничего не найдете. Как можно найти то, что никогда не было спрятано? Солдаты осмотрели корзину с сухим хлебом, одежду и аксессуары, которые сняла Аннета, и даже камни на полу и стенах, чтобы проверить, не было ли что-нибудь убрано, но результатов не нашли.
«Проверьте тело».
По приказу Императора солдаты обыскали тело Рена. У меня действительно ничего не было. Даже одежда была тонкой, как бумага, так что сказать было нечего. Роль Лирики заключалась в обыске тела Аннет.
— Тебе нужно оставаться на месте?
Принцесса говорила мило и очаровательным тоном, засунув руку под платье и взмахнув ею. С другой стороны, это было внимание. Она думала, что в таком месте, где так много мужчин, не являющихся членами семьи, ни одна женщина не будет рада снять халат и продемонстрировать свою тонкую одежду.
«Ваше Величество, его здесь даже нет! Эм-м-м?"
Наконец Лирика схватила левое запястье Аннет. Это произошло потому, что я почувствовал неровную текстуру за мантией. Ририка закатала рукава своей мантии и подтвердила подлинность браслета. Нет, я пытался проверить точно.
Два перекрывающихся браслета внезапно исчезли. Ририка наклонила голову. Здесь было что-то, к чему я определенно мог прикоснуться. Как может исчезнуть то, что было в гармонии?
Конечно, должен был быть способ спрятать это в подпространстве с помощью магии, но, по крайней мере, сейчас я не видел света от магии. Император, который внезапно подошел к Лирике, прошептал устрашающим тоном.
— Ты что-то нашел?
"О, нет."
«Ты, наверное, не увлекалась одним и тем же в то время, верно, Лирика?»
«Этого не может быть. «Ты знаешь, что я чувствую».
Ририка ярко улыбнулась и сказала. Его подход к делу был довольно хорошим. Волшебник узнает волшебника. Даже Лирика, чьи способности были на самом низком уровне, несмотря на ее положение принцессы волшебного королевства, смогла примерно оценить, насколько сильна сейчас Аннет.
Он могуществен, но недостаточно, чтобы дослужиться до ранга архимага. И это незрелая сила, не усовершенствованная для создания магических инструментов. Женщина передо мной — не волшебница, способная создавать предметы, способные нейтрализовать силу архимага Асила. Моя страсть к обучению волшебнику, которая до этого дремала, вспыхнула.
Я следовал за ним всю дорогу, чтобы завоевать расположение императора, но, похоже, происходит что-то более интересное, чем я думал. Терпение императора, всю ночь просматривавшего список волшебников со злым лицом, оборвалось в тот момент, когда он увидел сверкающие глаза Лирики. Он крепко схватил Аннет за плечи.
— Если ты мне не скажешь, у меня не будет другого выбора, кроме как поехать к Валуа и выяснить это. Не знаю, откуда у них архимаг, но монополизировать могущественного мага, не прописав его в магической башне, противоречит мирному договору. За это вам придется заплатить хорошую цену. "Будь готов."
В отличие от императора, который не смог совладать со своими эмоциями и обезумел, Аннет спокойно смотрела на него. Лирика мысленно хихикнула, прочитав усталое выражение лица, типичное для человека, застигнутого врасплох. Если только эта женщина, которая должна была быть Великой Княгиней, на самом деле не была актрисой или мошенницей, она не имеет ни малейшего понимания ситуации. Лирика оглянулась на себя, следуя за императором, который не мог не отвернуться в раздражении. Аннет разговаривала с Реном с серьезным выражением лиц.
«Асиль не была прописана в Волшебной Башне? Нет, Асил живет в Волшебной Башне.
«Он волшебник, который долгое время был частью истории империи. Не может быть, чтобы оно не было зарегистрировано».
Это были два человека, которые действительно спотыкались.
***
"Величие!"
Север нахмурился, глядя на бегущего к нему Кловиса.
«Я плачу с утра».
«Вы уверены, что посещали особняки других семей, прежде чем приехать туда? «Солнце высоко в небе!»
"хорошо. Маркиз Роджер не пришел. Как связаться с Екатериной... … ».
— Тебе не нужно спать!
Великий герцог только что вернулся в особняк Валуа после того, как вчера вечером сбежал в одиночестве. Беспокойство адъютанта было естественным, но он считал, что сейчас оно излишне.
Поскольку я полностью проснулся, я не чувствую никакой усталости. Это как быть на поле боя. Во всяком случае, на поле боя было принято не спать всю ночь в течение нескольких дней. Есть ли причина не терпеть столько?
«Есть много работы. «Нет времени расслабляться».
«Где вы используете своих подчиненных?»
Услышав шум, Весна сбежала по лестнице. Ее растрепанные волосы были в беспорядке, поэтому служанки вышли и поправили ей волосы сзади.
«Я думал, что произошел несчастный случай, потому что ты не пришел!»
Брови Севера нахмурились еще сильнее, когда он посмотрел на весенние цвета, щебечущие, как птицы.
— Братьев и сестер нет.
Назойливые беспокойства, которые я обычно игнорировал бы, раздражали мои уши. Он слегка проигнорировал слова Бомбита и уставился на Кловиса.
— Есть какие-нибудь контакты от Валуа?
«Только Архимаг может путешествовать между Валуа и столицей всего за одну ночь».
"Как я могу связаться с вами…" … — Думаю, его нет.
Меня охватила сильная головная боль.
То, что я какое-то время не был на поле боя, сделало меня слабее? Возможно, я слишком привык к мирной атмосфере Балуа. Весенний свет падал на стол. Этот звук внезапно схватил его затылок, когда он был готов погрузиться в самобичевание.
«Асил на днях дал мне бумагу и сказал использовать ее, когда я спешу. «Если это так, разве мы не сможем связаться с вами?»
— Ты в этом особняке?
"да. Я хранил его должным образом в своей комнате. «Я принесу!»
Эрцгерцог опустился на диван, слушая разговор двух людей. Я устал, но не до такой степени, чтобы уснуть, не раздумывая. Однако что-то тянуло его сильное сознание на пол. Звук весеннего света, поднимающегося по лестнице, откуда он исходил, звучал издалека, как будто он находился снаружи здания.
"Величество?"
Он потерял сознание, не услышав голоса Хлодвига, который понял, что что-то не так.
***
В это трудно поверить, но Север находился в очень рациональном состоянии. В любом случае это было то, что я должен был сделать. Теперь, когда игра изменилась, план стал немного ужесточен. Разве дело не в том, чтобы позволить Аннет, которая вообще не была стороной в этом вопросе, втянуться в это? Я хотел положить конец ситуации, отрубив вчера вечером Доминику голову. Я был рад, что выдержал это.
Я бежал на лошади достаточно быстро, чтобы охладить жар гнева, кипящий в Данджоне. Слабые семьи, которые почти не имели власти в столице, были подавлены импульсом и легко передали контроль, даже если это были лишь небольшие силы. Это был поступок, который отличался решимостью не оставить после себя ни единой пылинки.
Позвольте мне это исправить. У Севера была иллюзия, что он находится в разумном состоянии, но его полностью одолели эмоции.
'Я схожу с ума.'
И только после того, как снова произошло что-то неожиданное, я понял это. После того, как внутренняя часть, которая пузырилась, как кастрюля на сильном огне, остыла, как если бы крышка была открыта, причина, по которой я ошибочно думал, что держу ее, вернулась.
Это было неосторожно. Вы не можете поверить, что сосредотачиваетесь только на своих войсках, даже не имея времени выявить тех, кто может вас предать. Давайте составим правильный план и двинемся, как только сможем связаться с Архимагом. Нет ничего, что могло бы с ним сравниться, но, по крайней мере, в этом вопросе нет никого, кто мог бы быть более полезным, чем он.
Но это было возможно только тогда, когда он был в порядке.
'Почему?'
Эрцгерцог уставился в свое кромешное видение, как будто там что-то было. Он не был идиотом, который даже не знал своих пределов. Всего десять минут назад моих сил не хватило, чтобы выдержать. Среди солдат Лотарингии никто не был настолько слаб, чтобы ныть, проведя всего одну ночь. Эрцгерцог был сильным полководцем, который руководил ими в одиночку, даже когда они были измотаны.
Это неестественно. Эта ситуация. Однако выхода нет. Все, что я мог сделать, это упорствовать и не отказываться от своего сознания.
«У меня нет времени терять зря».
Сколько времени прошло в моем беспокойстве? Слабый свет начал проникать в мое поле зрения. Среди темного пейзажа в мягком кресле-качалке свернулась женщина. Не совсем белое одеяло прикрывает однообразную одежду.
Стронг зачарованно смотрел на ее лицо, ее волосы были распущены так, что она могла удобно опереться на кресло. Даже в декорациях, которые двигались не по моей воле, я делал то же самое. Это было знакомое чувство. Я уже почувствовал это в тот день, когда тайно обыскал комнату Мариетты.
— С каких это пор ты со мной?
Глаза Аннет, смотрящие на воду, обращаются к нему. Ее лицо, улыбающееся, как тень, выглядело немного изможденным.
"Императрица. — Разве ты не спрашиваешь?
Для настойчивого голоса не было места. На лице Аннет было смущенное выражение, но ее взгляд оставался прямым и непрерывным.
«Я слышал, что ты заходил каждый раз, когда я засыпал».
«… … ».
«Я ждал, потому что хотел поговорить. «Если оно здесь, даже если ты заснешь, тебя разбудят».
Он проглотил поднявшийся горячий комок. Север, который на мгновение посмотрел на небо, чтобы остыть в одиночестве, снова посмотрел ей в глаза. Как только было объявлено, что она готова к разговору, заговорила Аннет.
«Я долго колебался, потому что не хотел заставлять тебя чувствовать себя некомфортно».
Она тихо плакала и изо всех сил пыталась отдышаться. Разве то, что он выглядел изможденным, не было иллюзией? Мое сердце упало, когда я увидел, что он выглядит так, будто ему где-то больно.
«Я доволен этой жизнью. Так было, когда я встретил вас и жил в резиденции великого князя. Немного разочаровало то, что я приехал в столицу раньше, чем успел привыкнуть к холоду... … ».
Она посмотрела немного вниз. Значение теплого выражения лица, когда он посмотрел на свой живот, было легко передать.
«Я думаю, что нам всем в конце концов повезло».
В пейзаже, на который я не мог не смотреть, мое другое «я» чувствовало тревогу. Император Север был одержим мыслью, что она просто уйдет куда-нибудь вот так.
«Все говорят, что я счастливчик, но только тебя, ту, которая подарила мне удачу, беспокоит мое несчастье. На самом деле, в этом нет никакой необходимости».
«… … Аннет.
Она на мгновение замолчала, услышав тихий зов. Было приятно позвонить ей, но Аннет горько улыбнулась, когда увидела, что Север держит рот на замке и не может ничего сказать.
«Все в порядке, если ты меня не любишь. «Это были отношения, основанные на необходимости».
Как всегда, это был теплый голос. Если вы внимательно прислушаетесь к тому, что она говорит, в какой-то момент вы будете поглощены этим. К тому времени, как вы начнете замечать, что внимание распространяется повсюду, все ваше тело уже промокнет. Когда я понял, что то, что я поначалу считал старомодным лицемерием, на самом деле это была сплошная доброта, было уже слишком поздно.
Не может быть, чтобы это не любовь.
Чувство несправедливости по отношению к заинтересованному лицу каталось по полу. Аннет, которая не имела возможности знать такие факты, говорила слегка холодным голосом. Это был необычайно твердый и сильный тон.
— Но я хочу, чтобы ты перестал меня жалеть. «Боюсь, что и вы посочувствуете нашему ребенку».
Вы действительно сильный человек.
Когда дело доходит до того, чтобы показать свой единственный страх, я... … .
Север, смотревший на нее с суровым лицом, лениво схватил ее вялую ручку. Затем он целует тыльную сторону его руки. Это было вежливое отношение, как будто имеешь дело с высокопоставленным человеком.
«Беспокоиться будет не о чем. "Я обещаю."
Спасибо. Она тихо пробормотала и обвила руками его шею. И только после того, как он заставил ее отнести ее к кровати, когда она отказалась, спокойное лицо Севера испортилось.
Могли быть слова получше, нежные и теплые слова. В вихре эмоций он грубо потер лицо ладонью.
Я не был уверен. Когда я впервые осыпал ее благосклонностью, это явно был акт жалости и вины. Это все еще так. Аннет сказала, что она удовлетворена, но маловероятно, что она будет довольна силой, которая ей не нужна, поскольку она будет довольна просто зеленой улицей, по которой можно прогуляться, и книгой.
Судя по тому, что я наблюдал со стороны, он был человеком, который чувствовал себя некомфортно, находясь в центре внимания, и любил оставаться в одиночестве. Поначалу из-за этого часто возникали недопонимания, но теперь я знаю точно. Что ее устраивает жизнь в императорском дворце, где трудно даже на мгновение побыть одной? Кажется, у меня будет ребенок от мужчины, которого я не люблю?
«Не могу поверить, что принес тебе удачу».
Это даже невозможно.
«Моя жадность стала твоими кандалами».
Если бы он действительно хотел, чтобы она была счастлива, ему следовало бы разорвать помолвку, когда он взошел на престол. К ее имени должно было быть прикреплено клеймо, но, скорее, невозможность выйти замуж за кого-либо из-за клейма была бы кратчайшим путем к мирной жизни. Что бы было, если бы ей подарили небольшое мирное поместье в обмен на хорошее исполнение роли великой княгини по контракту? Предположения о будущем, которое нельзя было выбрать, накапливались.
Я сжимаю кулак, рука у него большая и сильная, в отличие от руки Аннет. Он тупо посмотрел на свои руки, а затем усмехнулся. Это напомнило мне людей, которые издевались над ней и называли лицемеркой, ничего не зная. Лицемер — это ты сам. Ты никогда даже не думал о том, чтобы отпустить, но теперь пытаешься притвориться, что тебя нет рядом.
— А как насчет девственницы?
Это были слова, которые расстроили бы Аннет, если бы она их услышала.
«Это такое душераздирающее чувство, но так ли важно, какое имя ему дано?»
Признание, которому некуда было деваться, бродило в воздухе.
Пейзаж снова перевернулся с ног на голову. На этот раз это был ярко-синий день.
— Ты все еще не нашел способ?
Он горько улыбнулся, увидев, как властно отдает команды. Повышать голос и пугать своих подчиненных было отличительной чертой великого тирана. Я пообещал себе, что даже если я унаследую трон в силу неизбежных обстоятельств, всё закончится не так.
«Мне очень жаль, но все знаменитые целители империи и волшебники волшебных башен уже ушли. — Больше некого пригласить, Ваше Величество.
Север пошел прочь широким шагом, его лицо побледнело.
«Это дворец императрицы».
Тревожные предчувствия никогда не были ошибочными. Атмосфера в спальне, которую я открыл и вошел, была спокойной. Женщина, лежавшая на роскошной кровати, тяжело дышала и страдала. Болезнь отразилась на его потемневшем лице.
«… … Ты в порядке?"
Это был не тот вопрос, который можно было бы задать тому, у кого, похоже, совсем не все в порядке, но это было единственное, что сразу пришло на ум. Аннет тут же открыла глаза, как будто и не спала. Несфокусированные глаза хаотично вращались.
Я слегка сжал ее плечо, когда она попыталась встать, не приходя в себя. К счастью, он, похоже, понял, что я хочу сделать, чтобы остановить его, поэтому не проявил лишнего упрямства.
— Ты уверен, что больше некому позвонить?
Субъект напрягся от безмолвного голоса.
"на самом деле… … Верховный маг Асил не ответил на ваш запрос. Волшебники сказали, что видели, как они шли к волшебной башне и обратно... … ».
Его лицо, казалось, ожесточилось до предела, ожесточилось еще больше, и он поднял свое тело, склонившееся к Аннет.
«Я иду в волшебную башню. И если у вас есть компетентный целитель из-за пределов империи, позвоните ему. «Я также официально попрошу помощи у Люсеи».
«Ваше Величество, сегодня еще остались государственные дела… … ».
"Откладывать."
В твердом голосе не было места возражениям. Он немедленно сел на лошадь и направился к волшебной башне. Туманный туман, мешавший видеть не-магам, вообще не был проблемой. Неужели туман так уж важен? Даже если на вашем пути преграждают колючие лозы, их можно просто срубить.
«Великий Волшебник!»
Голос, который командовал солдатами на поле боя, раздавался громко.
«Примите призыв императора».
Пока они были зарегистрированы в Волшебной Башне, Великий Волшебник был подданным Императора. Однако отношения между начальством и подчиненными уже давно рухнули из-за разницы во власти, поэтому неудивительно, что другая сторона фыркнула. Верховный маг Асил тоже был очень непочтительным человеком. Я даже не ожидал, что это выйдет сразу. Если возникнет такая ситуация, вы можете вызвать его, сломав силой.
Скрип.
Раздался голос, который сделал кровавый план бесполезным. Никаких признаков присутствия не было, но тяжелая дверь медленно открылась, как будто ее кто-то открывал. Север вбежал, не обращая внимания на ужасное зрелище.
хлопнуть!
Как только мои ноги оказались внутри, уличная дверь закрылась. странный. Прежде чем я успел об этом подумать, мое тело уже парило в воздухе. Наверху винтовой лестницы я увидел волшебника, размахивающего двумя пальцами, как дирижер. Когда я посмотрел в безжизненные серебряные глаза, мое тело упало на пол.
стук! стук! стук!
Звук костей, ударяющихся о каменный пол, был ужасающим. Должно быть, он где-то сломался.
«Если вы пришли умереть, вы пришли в нужное место. бантлинг».
Перед лежавшим на полу Севером появились мужские ноги. Он схватил Севера за воротник и прижал к стене.
«Даже если он был скручен, то скручен сильно. «Я должен был убить тебя до того, как ты и Аннет столкнулись друг с другом».
От этих сумасшедших слов у меня похолодела спина. У меня никогда не было особенно хороших отношений с Архимагом, но и настолько плохих у меня никогда не было. Несмотря на то, что он был здесь императором, казалось, что у него не было с ним реального контакта.
Что, черт возьми, вызвало его гнев? Север проигнорировал боль и посмотрел ему в глаза.
«Ты номер 32?»
Похоже, он был не в своем уме, поскольку задавал бессмысленные вопросы.
«Нет, у вас нет возможности узнать. «Если я умру, то всё».
Но я знал это инстинктивно. Даже для того, кто сошёл с ума, Аннет вызывает раздражение. По какой-то причине губы двигались произвольно. Это был момент, когда впервые разрешили вмешаться в декорации, не допускавшие вмешательства.
«Аннет находится в критическом состоянии».
Я почувствовал, как его зрачки, которые были расширены, вернулись в норму. Даже это изменение имело несколько странный аспект. Асил надавил на сердце и ахнул.
Теперь была возможность.
— Мне нужна твоя помощь, архимаг.
Он ответил сломленным духом.
«… … "Куда мне идти?"
***
Асил заботится об Аннет. Возможно, нет необходимости скрывать этот факт. Не похоже, что они собираются доводить дело до такой степени, что это станет обременительным.
Человек, которого Север видел до сих пор, всегда был таким.
«… … ».
Но человек передо мной был другим. Как только он прибыл в императорский дворец, мужчина без колебаний побежал и преклонил колени под кроватью. Он серьезно смотрит на нее, его подбородок трясется, а лицо залито слезами. Если бы его истинные чувства были близки к этому, то оценка того, что он не собирался их скрывать, должна была быть отменена.
"извини. «Я опоздал, чтобы довести тебя до этой точки».
Снова.
Волшебник говорил так, как будто он что-то упустил. Как будто он мог бы предотвратить такое будущее, если бы действовал немного быстрее. Как будто я знал это, но не мог этого сделать.
"никогда… … ».
Я не позволю этому случиться. Его намерение, которое было ясно слышно даже не слышно, не могло быть заключено. Асил глубоко вздохнула с застывшим выражением лица.
«Я не буду давать обещаний, которые не смогу выполнить. «Доходит до того, что я ничего не могу с тобой поделать».
В это время глаза потерявшей сознание Аннет выпали. Ее взгляд на мгновение упал на волшебника, но, побродив некоторое время в воздухе, она нашла Севера.
"ВОЗ… … девять… … ».
Между голосами, вырывавшимися один за другим, возникло напряжение. Север поспешно подошел к ней и взял ее за руку, чтобы успокоить ее сердце.
«Я волшебник, пришедший помочь тебе».
Знакомый противник. Глаза Асиль в шоке сверкнули обратно пропорционально Аннет, которая медленно успокаивалась перед человеком, которому она доверяла. Здесь нет никого, кто мог бы заметить его или утешить. Волшебник вытер лицо сухой ладонью и открыл рот, как ни в чем не бывало.
«Давайте посмотрим на ситуацию».
Сказав это, он отталкивает руку Севера и берет руку Аннет. Север был недоволен, но не проявлял таких чувств перед волшебником, который был его спасательным кругом.
Переплетите пальцы один за другим и сцепите их. Было бы ложью сказать, что у меня нет ни малейшего корыстного интереса. Волшебник долго смотрел на руку Аннет сухими глазами, прежде чем приступить к использованию своей магии.
"Фу… … ».
Лицо Аннет исказилось, как будто она терпела боль. Должно быть, все это время ему было больно, но теперь сообщалось, что он даже не мог заставить себя улыбнуться. Я привел его сюда, чтобы исправить это, но он сделал это еще больнее. Север проглотил гнев, закипавший в его глазах.
"также."
Через некоторое время волшебник отпустил руку и пробормотал. Тем временем лицо Аннет, которая изо всех сил пыталась сдержать крики, было полностью мокрым от пота.
«Проблема в ребенке в твоем желудке».
Лица двух людей напряглись, когда они услышали эти слова. Потом выпустили одновременно.
«Нельзя отказываться от ребенка».
Это была лошадь Аннет,
«Можно ли отказаться от ребенка?»
Это была лошадь Севера.
Аннет, пораженная, посмотрела на него глазами, полными негодования. Конечно, это было впервые. Причина, по которой она так проявляла негативные эмоции перед Суровым. — раздраженно пробормотала Асил в сухой-сухой атмосфере.
«Вы такие же, как мои родители».
Аннет услышала его слова и пусто улыбнулась. Словно одержимый, волшебник протянул руку и провел по уголку ее рта. Это была осторожная рука, как будто она держала что-то, что могло сломаться, если к нему неправильно прикоснуться.
«Не смейся так. «Никто не говорил, что выхода нет».
Низкий, хриплый голос был добрым. Аннет, ощущавшая странное чувство знакомства, ждала его слов с более спокойным выражением лица.
«Аннет — волшебница».
Я не мог не удивиться этим словам еще раз.
«Ты знаешь, что твоя мать, Эллен, из Волшебной Башни, верно?»
«… … "Я знаю."
«Ребенок волшебника не обязательно станет волшебником. Точно так же, как обычные люди иногда рождают волшебников, часто случается и обратное.
Асил был готов болтать об истории волшебников, но решил сделать это как можно короче для Аннет, которая была бледна и сосредоточилась на его губах. Идея о том, что каждый рождается с потенциалом использовать магию и что человек, обнаруживший этот потенциал, становится волшебником, хотя размеры каждого человека различаются, в наши дни была близка к мифу.
«Однако бывают случаи, когда особые полномочия передаются по материнской линии. «Это чрезвычайно редкое явление, и поскольку волшебники живут долго, в истории это просто не зафиксировано».
Аннет посмотрела на свои ладони. Трудно было прочитать эмоции, заключенные в дрожащих глазах. Одинокая и встревоженная, Асил говорит быстрее.
«Вы, вероятно, унаследовали силу от Эллен, а ребенок в вашем животе унаследовал силу от вас. И вот здесь возникает проблема».
глоток. Я услышал, как кто-то глотает.
«Твое тело недостаточно сильное, чтобы противостоять магической силе двух человек. «Было бы неудивительно, если бы произошел резкий скачок мощности».
В конце концов наступила тишина. Север, стиснув коренные зубы, выглядел так, словно хотел сказать ей, чтобы она немедленно отдала ребенка, в то время как Аннет с задумчивым лицом смотрела в пространство. Аннет медленно поворачивает голову и видит волшебника, опустившего голову от чувства вины.
'Почему?'
В его зеленых глазах промелькнула загадка. Аннет не могла найти никаких следов его в своих смутных детских воспоминаниях. Даже если бы она нашла его, это не имело бы большого значения, но важно было то, что, по ее мнению, Асил был первым мужчиной, которого она увидела сегодня.
Пышные сине-серебристые волосы, серебряные глаза и красивое лицо, казалось, получившее благословение богини красоты. Уже из этого я смог сделать вывод, что этим человеком был архимаг Асил, о котором я слышал только в учебниках по истории и слухах.
Когда я пристально смотрел на макушку, волшебник заметил мой взгляд и поднял голову. Красные обводки глаз были сморщены, как будто плач был частью повседневной жизни, а темные обводки глаз были опухшими. Вскоре Аннет высказала предположение.
— Волшебник, ты был близок со своей матерью?
Асил вздрогнул, как будто его проткнули гарпуном. Аннет увидела, как бесформенные слова превращаются в стрелы и пронзают его сердце. — пробормотал волшебник умирающим голосом.
"хорошо. Так оно и было. «Эллен была моей ученицей».
Подобно грешнику, исповедующему свой проступок, предположения превращаются в убеждение через трудные слова. Аннет на мгновение задумалась. О том, можно ли говорить что-то настолько очевидное, что это разобьет ему сердце.
Я должен был сделать это. Потому что нерожденный ребенок был чем-то, что Аннет должна была защитить.
— Значит, твоя мать тоже умерла от убегающей магической энергии?
Волшебник ответил, избегая ее взгляда.
«… … хорошо."
Север срочно проверил настроение Аннет. Когда ты уже слаб из-за своего ребенка, ты понимаешь, что в смерти матери твоя вина. Я думал, что очевидно, что мне будет больно. Но Аннет спокойно покачала головой. Скорее, это была Асил, которая была взволнована.
«Я не могу сказать наверняка, потому что сам не изучал этот вопрос, но думаю, что вероятность высока. Это было более 20 лет назад, но если вы спросите людей, которые в то время заботились об Эллен, они узнают. У меня без всякой причины поднимается температура, я чувствую слабость и не могу контролировать свое тело, болит живот и рвет. Было бы легко выдать это за утреннюю тошноту. «Насколько часто матери так долго страдают от утренней тошноты?»
Это был тот же симптом, от которого Аннет страдала несколько месяцев.
«Но Эллен знала бы. «В отличие от тебя, он обученный волшебник и находится на той стадии, когда он, по крайней мере, может знать, как меняется его магическая сила».
Жаль, что я не попросил о помощи. По глупости. Следы глубокой истории были видны в Асиль, бормотавшей, как вздох.
Это история матери, которая умерла, когда была ребенком, и чье лицо можно было увидеть только на портретах. Хотя Аннетт, возможно, и было любопытно, ей остался задать только один факт.
— Вы хотите сказать, что есть способ это исправить?
Это был чистый голос, не принадлежавший больному человеку. Волшебник, нахмурившись, коснулся своей груди. По мнению Севера, именно здесь и было сердце. Говорят, волшебство начинается с сердца... … Холодок пробежал по моей спине, когда я вспомнил безумное зрелище, которое увидел в Волшебной Башне.
Действительно ли это поможет?
Даже если вы предлагаете помощь, лучше прекратить использовать заклинания, такие как черная магия, вместо того, чтобы создавать проблемы позже. Посланник, посланный к Люсее, еще не вернулся. Может появиться подходящий метод без риска... … .
«Просто дайте ему три дня».
Аннет кивнула, не успев остановить ее. А потом волшебник исчез.
Я бы, наверное, продержался три дня. Это не повод успокаиваться. Состояние Аннет быстро ухудшалось. Исчезли моменты, когда я мог прийти в себя и пообедать или даже коротко поговорить.
Север не отказался от своих политических обязанностей. Однако день ото дня становилось все суше. Всякий раз, когда у меня было свободное время, я ходил к Аннет, и даже когда засыпал, вздремнул в боковой комнате, пристроенной к дворцу императрицы, которая изначально должна была принадлежать горничной. На третий день его терпение достигло предела. — пробормотал я, касаясь бесцветной щеки Аннет.
— Я все-таки не верил в волшебников.
Существовало распространенное мнение, что волшебники хитры по своей природе, но это было необычное замечание человека, который был осторожен в своих словах и действиях, учитывая свое положение.
В этот момент подул ветер, хотя окно было закрыто.
«Жалкий ублюдок».
Это было появление волшебника, который выбрал слишком удачный момент. Его капюшон был надвинут так глубоко, что его лица не было видно. Однако это был уникальный голос, который трудно было забыть однажды услышав, поэтому распознать его личность было несложно.
— Ты нашел лекарство?
«Что такое исцеление? «Это не болезнь».
Волшебник достал из сундука что-то блестящее. Это был браслет, усыпанный фиолетовыми драгоценностями. Хотя Север впервые видел этот объект, Северу как наблюдателю он был знаком.
'… … ?'
Когда я надел браслет на запястье, произошло нечто удивительное. Щеки Аннет, черные, как будто она вот-вот умрет, зацвели жизнью. У меня было странное ощущение, будто я наблюдаю за процессом прорастания бутонов после середины зимы.
«Если вы не собираетесь становиться волшебником, было бы неплохо продолжать делать ставки. «То, что я изначально был слабым, отчасти объяснялось моей магической силой».
«… … «Это не проклятие, не так ли?»
"Это фигня. Это магический инструмент, нейтрализующий магическую силу владельца. Никаких побочных эффектов не будет, но оно может даже нейтрализовать другие магические инструменты. «Я сделал это слишком сильно».
Асил убрала руку, которая касалась тыльной стороны ладони Аннет. Было похоже, что он собирался уйти. Непонятно, что это были за трепещущие остатки эмоций, но Север был человеком, умевшим проявить ложку благосклонности к волшебнику, спасшему ей жизнь.
«Хочу выразить благодарность. «Если нужна цена, я ее заплачу».
Раскрывшийся с первого взгляда рот был искривлен.
«Даже если взамен это означает лишить тебя жизни?»
Север на мгновение пострадал. Это был момент, чтобы прийти к выводу.
"нет. «Этого не может быть».
«Да, в лучшем случае я так и чувствовал. «Жалкий ублюдок».
«Это не потому, что моя жизнь драгоценна».
Темно-фиолетовые глаза ярко сверкали. В его глазах была ясная воля.
«Чтобы вести ее, ее ребенка и эту страну, которая мне доверена, на светлый путь. «Я должен оставаться твердо укорененным».
Волшебник смягчил застывшие губы.
«Было ли это что-то, что можно было изменить, не убивая…? … ».
"что?"
«Нет, этого достаточно. «Надеюсь, свет в твоих глазах никогда не угаснет».
Наконец Асил отвернулся. В то же время эрцгерцог почувствовал что-то притяжение. Пришло время вернуться к реальности, в которой мы жили.
***
"Величие!"
Громкий крик пронзил мои барабанные перепонки. Эрцгерцог открыл глаза, прислонившись к дивану и скрестив руки. В такой позиции не было никаких признаков беспорядка. Предлог, что я на время закрыл глаза, был подходящим.
— спросил он адъютанта.
«Сколько времени прошло?»
«Прошло около часа. Ты в порядке? Лучше пойти в свою комнату и поспать... … ».
"все нормально."
Услышав эти твердые слова, Хлодвиг перестал давать рекомендации. Это произошло потому, что на лице эрцгерцога было расслабленное выражение, как будто он от чего-то избавился за этот короткий промежуток времени.
«Как мне связаться с волшебником?»
Ответил Бомбит, сидевший напротив меня, крепко держа чашку.
— Я отправил это раньше.
Хотя никто не говорил внятно, Кловис что-то пробормотал, чтобы разрядить странно напряженную атмосферу. Они не были очень питательными, например, говорилось, что Бомбит отправил письмо всего с двумя словами «чрезвычайная ситуация» или что белый голубь, похоже, очень плохо летал в Валуа.
Вместо того, чтобы прислушаться к его словам, великий князь спокойно смотрел на весенний свет. Бомбит, не выдержав давления темного взгляда, первой открыла рот.
— Почему ты так на меня смотришь?
В словах не было ни единого намека на злобу, которые могут показаться резкими в зависимости от того, как их слушать. Так что это можно было услышать как чистый вопрос.
«Я слышал об этом от Аннет и волшебника. «Вы из другого мира».
Рыжеволосая девушка вскочила, как рыба.
«Откуда великий князь это знает?»
"Я слышал это."
«Когда ты узнал? "Что случилось?"
— Еще до того, как вы с Ноэлем посетили званый обед маркиза де Мюрата.
Было интересно наблюдать за постоянно меняющимися выражениями лиц. Слишком легко читать эмоции. Увидев появление Спринглайта без маски, Север снова все понял. Думаю, у меня не было другого выбора, кроме как довериться этому. За то, что ты такой честный.
Лицо, на котором было много разных выражений, замерло от беспокойства. — очень осторожно спросил Бомбит, у которого закатились глаза.
«Разве тебе не грустно из-за того, что ты персонаж книги?»
Для него это было бесполезное беспокойство.
"совсем. «Почему мы должны это делать?»
«Вы пережили несчастье, созданное ради истории».
Темная, приглушенная атмосфера была незнакомой. Эрцгерцог задумался. Вопрос, который прозвучал так, как будто я его подготовил, возможно, был чем-то, что я имел в виду уже давно.
Конечно, было много дней, когда я проклинал свою жизнь. Так было до тех пор, пока я не постарел и не стал тупым. Это была история не так давно. Если бы я остался в столице, потому что не получил территорию Лорен, мне было бы трудно даже заскучать. Слишком много было следов разрухи, созданной собственными руками в столице.
Было бы лучше, если бы я родился сыном обычного человека. Было время, когда я тосковал по жизням тех, кто жил впроголодь на деньги, которые они зарабатывали тяжелым трудом. Я ни разу не произнес этого вслух из страха, что для кого-то это прозвучит как обман.
Ну, в любом случае, это все в прошлом.
"нет. Это весь путь, созданный моим собственным выбором. «Если вы недовольны, возможно, это потому, что вы сделали неправильный выбор».
Возможно, это было претенциозно, но это было искренне. Кроме того, не все было так уж плохо. Если весь выбор, который я сделал из-за необъяснимого влечения, был игрой судьбы, то и возможность познакомиться с Аннет была такой же. Бомбит поджала губы, как будто хотела сказать что-то еще, но затем остановилась.
Эрцгерцог был готов выслушать ее, как если бы она была его младшей сестрой, но если он не мог сказать об этом сразу, он решил вернуться к той причине, по которой он вообще заговорил об этом.
— Если вы понимаете, могу я спросить то, что хотел спросить?
Бомбит открыла глаза и кивнула.
Это беспокойство начало возникать, когда я собирал воедино кусочки другого мира, который неожиданно подобрал. Аннет того мира была странной. На него нависла темная тень, и хотя он красиво улыбался, казалось, что он где-то сломан.
«Я была очень одержима своим ребенком».
Образ того, как я топаю ногами, украдкой поглядываю и не могу отвести от себя взгляд ни на мгновение, все еще остается ярким в моей памяти. Север знал лучше, чем кто-либо другой, почему женщины императорского дворца так заботились о безопасности детей. Действительно, когда в императорской семье было много детей и шла борьба за престолонаследие, неизвестно, что произойдет, если беспомощного ребенка оставить одного.
Однако маловероятно, чтобы у него, императора, родился ребенок от кого-то другого, кроме Аннеты. Нет соперника, достойного побороться за право на преемственность. Это означало, что не было значительного риска, если только не существовали силы, готовящие восстание с намерением изменить имперскую власть. Заболел ли я психическим заболеванием? Иначе поведение Аннет нельзя было объяснить.
Хотя он ни в малейшей степени не жаждал трона, он также на мгновение завидовал кому-то еще, у кого она была рядом с ним. Но не сейчас. Какой смысл держать это в таком состоянии?
Тем не менее, у Севера была жадность, от которой он не мог отказаться.
«Прошлое», которое уже прошло, не может быть изменено.
Так что же такое «будущее»?
Если бы можно было избежать козней судьбы, отчаянно борясь. Может быть, может быть, даже себе... … .
«Насколько день в книге, которую вы знаете, отличается от дня, с которым мы столкнулись сегодня?»
Другой человек, возможно, и не мог этого сказать, но он отчаянно пытался успокоить свои дрожащие слова. Хотя, должно быть, было трудно понять суть внезапного вопроса, Бомбит заговорил, не долго думая. Это был уверенный тон.
«Все по-другому. «Такого будущего еще никогда не было».
Сверкающие глаза содержали только правду.
«Вот почему это такая заноза в заднице».
Вмешался мужчина, вливая воду в несколько вялый разговор. Было ясно, что его там не было, прежде чем я моргнул, но это был человек, который внезапно появился за время, необходимое для того, чтобы пройти одно моргание. Он положил руки на плечи Спринглайта и сделал непочтительное выражение лица. Самой большой жертвой стал Бомбит.
«Это мама!»
Она была так испугана, что попыталась упасть с дивана, но Северу удалось ее поймать и усадить.
— Где здесь твоя мать?
Асил наморщил нос и саркастически сказал.
«Приходите с некоторым уведомлением! Ты что, призрак? Кто возьмет на себя ответственность, если вы упадете и разобьете голову? "Это не!"
«Почему я несу ответственность за то, что ваша стена маленькая?»
«Потому что ущерб уже нанесен!»
Даже не делая вид, что слушает, он достал из кармана большой лист бумаги. Выглядело так, будто оно было скомканным, но когда я развернул его, это была гладкая бумага без каких-либо складок и складок. Там были два письма, написанные большими кривыми буквами, которые заставляли поверить, что их написал пятилетний ребенок.
"чрезвычайная ситуация"
Все было именно так, как сказал Кловис.
"Вот и все. Что это? «Какой-то идиот использовал магические инструменты с этими червеобразными словами».
«Асиль ушел, не оставив никаких средств связи с нами!»
«Оно придет само собой, когда оно вам понадобится. — Почему ты меня беспокоишь?
Спринглайт склонил голову.
У меня никогда раньше не было ничего подобного, я случайно не заболел?
Трое присутствующих мужчин уставились на нее со смущенными лицами, как будто они не повиновались своему младшему брату. Конечно, по словам Асил, трава не была цвета весны. Это было действие, направленное на то, чтобы успокоить нараставший гнев.
«Ты не появился, когда я был тебе нужен. «Вашу сестру похитили одну, и вы ничего не знали».
«Эй, это волшебный инструмент, который я тебе дал… ».
«Не оправдывайся».
Асил вдруг закрыл рот. Это было так жестоко.
«Какая у вас уверенность в том, что вы сможете прийти, когда вам это понадобится, когда что-то, что, как вы думали, будет хорошо, сломалось и вы создаете проблемы?»
Спринглайт не повышал голоса. Однако, глядя прямо в глаза, он говорил четко, как будто пытаясь вбить одну букву в свой мозг. Спокойным, приглушенным голосом. Этот внешний вид напомнил мне настоящую Мариетту.
Асил пришлось это признать. Оказывается, этот маленький мальчик просто следует всему, что он ему говорит. Я действительно понятия не имел, что следы сострадания останутся настолько глубокими.
"хорошо. "Что я могу сделать?"
Бомбит с более спокойным выражением лица обратилась к волшебнику, который одной рукой возился с ее волосами.
«Разве мы не можем создать волшебные инструменты, способные передавать голоса?»
«Вы можете сделать эту штуку за 3 секунды».
— Тогда, пожалуйста, сделай это.
Это была смелая просьба. Асил улыбнулся и положил руку на шею Бомбита. Точнее, на изумрудном ожерелье, висевшем у него на шее.
«Когда тебе есть что сказать, держи свое ожерелье крепче. «Он сработает в ответ на вашу руку».
«… … — Это уже произошло?
"хорошо."
Бомбит выглядел беспомощным перед смехотворно простым процессом.
«Наверное, какое-то время мне не о чем будет писать».
«Не делайте никаких предположений. Пожалуйста, признавайте это медленно. «Я не всемогущ».
"О чем ты говоришь?"
Он касается моего лба тыльной стороной ладони и ругает меня. Весенний цвет немного удивил. Я думал, что он просто человек, который считает себя лучшим в мире.
Эрцгерцог смотрел на этих двоих, ссорящихся. Асил, которая всегда сохраняла игривое и сдержанное отношение к Бомбиту, ужесточила выражение лица, когда смотрела ему в глаза.Это была резкая разница, которую мог заметить любой.
«Великий Волшебник».
Эрцгерцог первым нарушил кровавое молчание. Не желая находиться в напряженной обстановке, Бомбит медленно отвела тело в сторону.
хороший. Давайте подойдем к концу дивана.
Асил ответил, подняв и опустив одну бровь, а эрцгерцог продолжил говорить, как ему заблагорассудится.
«Есть кое-что, что тебе нужно знать. «Этот браслет».
— Ты имеешь в виду ту, которую ты погубил из-за своей мелкой зависти?
С точки зрения волшебника, это было серьезное недоразумение. Разве вы уже не видели это один раз? Момент, когда функция магического инструмента становится размытой из-за энергии меча, введенной в качестве испытания. Эрцгерцог понял свое непонимание и не ответил на уничижительные замечания.
Не та зависть. Было бы ложью сказать, что их не было. В то время я не знал, что это чувство — ревность.
«Я не вселял энергию меча. «Я думал, что это слишком функционально, но я был разочарован твоей защитой, пока узурпация трона не была завершена».
Выражение недоверия резко пронзило мою кожу.
Великий герцог дал волшебнику достаточно времени, чтобы усомниться в себе и понаблюдать, а тем временем он систематизировал то, что хотел сказать.
Говорят, что человек часто видит видения. Он предполагает, что, возможно, иллюзия, которую он видел, была миром в «книге», которую видел Спринглайт. В каком окружении и положении была там Аннет? Через какие трудности вы прошли и какую помощь получили от Асила? Яд медленно вытек из глаз Асила, пока он слушал краткие слова. Его место заняло сомнение.
«Волшебный побег-концовка… … «Это был плохой конец?»
Спринглайт тихо пробормотала.
История, которую знали только они двое, была длинной и сложной. Процесс Бомбита, объясняющего то, что он понял со своей точки зрения, и Асила, дополняющего его знания, продолжался до захода солнца.
«Знание того, что это был 32-й, означает, что это был тот, который я видел в библиотеке, верно? Но это странно. «Я уверен, что Асил превратился в порошок».
«Оболочка, наверное, такая».
Асил нахмурил брови и вздохнул, как будто его охватила головная боль.
"Я не знаю."
"Что?"
«Я никогда не умирал, поэтому не знаю, что происходит с душой после смерти».
Бомбит посмотрел на него с таким выражением, как будто он говорил что-то очевидное. Волшебник, казалось, искренне возмущался знаниями, которых у него не было.
«Я думал, что это похожие люди, только с какими-то странными способностями».
Бомбит пришел к выводу, что образ мышления волшебников, по крайней мере, отличается от образа мышления обычных людей.
Независимо от того, что случилось с миром в другом финале, Бомбит отнеслась к ситуации немного легкомысленно, поскольку это не произошло прямо у нее на глазах. Напротив, какая-то часть меня чувствовала себя удачливой. Разве не было бы хорошо, если бы Асил изменил концовку, которая изначально была бы плохой?
Однако у Асила, который был и партией, и не партией, было мрачное и подавленное выражение лица. Запах депрессии такой густой, что перехватывает дыхание. Это было ощущение дежавю. Это было похоже на просмотр Асила после настоящего финала. Нервозность подняла голову.
«Ну, это не так уж и плохо, правда? Я помогаю своей сестре из другого мира. «Если бы Асиль не было рядом, моя сестра бы умерла!»
Волшебник горько улыбнулся, наблюдая, как девушка страстно говорила со сжатыми кулаками.
"Это не так просто. — Да, как вы говорите, «эта» Аннет жива.
Утратившие силу глаза смотрели вдаль.
«В конце концов, это был не просто сон».
Вообще-то, я уже видел волшебника. Изображение Аннет, лежащей на больничной койке, о которой мне рассказывал эрцгерцог. В своих скудных и бессвязных воспоминаниях он не мог сказать, какую помощь он ей оказал и что делал после того, как она проснулась.
Я рад, что не умер. То, что сказал Спринглайт, было правдой.
«Позвольте мне сначала спросить. В твоих глазах я сейчас и я в библиотеке выглядим одинаково?
Бомбит ответил, даже не раздумывая.
"нет."
Да. Проблема была вот здесь. Асил вспомнил сильные эмоции, протекавшие через его тело. Прочитав эту книгу, ей определенно захотелось избавиться от всех людей, которые делали ее несчастной.
Каждый включал себя. Прошло не так много времени, чтобы сказать, что я знаю все, но есть вещи, которые я почувствовал, наблюдая за Аннет со стороны. Возможно, все было бы в порядке, если бы он точно знал, что Аннет живет, считая высшую ценность небольшим количеством мира. но.
«Мне просто повезло в 32-й раз. Остальные, должно быть, были уничтожены повсюду. Тогда он дал бы мне статус и богатство, о которых я никогда не просил. Возможно, он мог бы посадить его на место императора».
Кловис и Север были озадачены его замечаниями.
В отличие от них, считавших это преувеличением для облегчения понимания, Бомбит легко принял это и кивнул. Это верно. Потому что Бомбит — единственный человек здесь, кто знает истинную природу Асила.
Это мужчина, который запер свою возлюбленную в клетке и заставил ее всю жизнь смотреть только на него. Насколько сложно может быть сделать что-то подобное?
«Существует высокая вероятность того, что в процессе погибли бы три человека».
"Три человека?"
Асил фыркнула. Возможно, людьми, о которых говорил Бомбит, были Север, Ноэль и Рен. В некоторых мирах трое из четырех человек, которые становятся любовниками Аннет, исключают Асила. Не было никакого способа, которым я был бы удовлетворен настолько. В кошмаре, тревожившем его разум, Асил несколько раз умирал. Возможно, это были миры, с которыми мы с Аннет были связаны.
Жизнь архимага, выходившая далеко за рамки человеческих возможностей, не могла быть прекращена обычными средствами. Это не было тело, которое могло умереть, спрыгнув с высоты или повесившись. Что ж, если ты проткнешь сердце или потеряешь всю кровь в теле, ты умрешь.
Что ж, не будем углубляться в этот жестокий кошмар. Асил не собирался рассказывать Бомбиту ужасную историю.
— Этого было бы достаточно, чтобы пережить этот кошмар в одиночку.
На его лице было озорное выражение, и он хихикал, схватив Бомбит за нос, как будто обращался с ней как с ребенком.
«Думаю, я начну с злобной девчонки, которая отравила мою сестру. «Как могут быть три человека?»
"Ах! «Отпусти это!»
Лишь получив удар кулаком по руке, Асиль отпустила руку. Спринглайт зажала красный нос, и на глазах у нее выступили слезы.
«Во-первых, это дело рук Мариетты, а не моей!»
«Но то, что я поймал, было Кодзи Мариетты».
"Ага? "Нет, это является!"
Асил хихикнул и указал пальцем, затем слегка перевел взгляд. Было видно, как эрцгерцог мрачно смотрит на свои руки.
«Жалкий ублюдок. — Похоже, ты чувствуешь себя виноватым.
Он рассказал, что нашел браслет в антикварном магазине и отдал его Аннет, словно к чему-то потянув. Ведут ли его воспоминания, запечатленные в его душе? Был ли он обманут своим инстинктом защиты Аннет?
Тук-тук. Он постучал по столу кончиком пальца, чтобы привлечь его внимание, и только тогда его глаза цвета аметиста обратились к волшебнику.
«Я знал ситуацию. Меня возмущает тот факт, что простой фрагмент моей души создал волшебный инструмент, более мощный, чем я сейчас, но я ничего не могу с этим поделать. «Если вы Аннет, возможно, вы найдете что-нибудь себе полезное».
Это может быть хорошо. Поскольку волшебники Волшебной Башни сотрудничали с Императором, они могли неуклюже попытаться имитировать проклятие, наложенное на Рена. Магический инструмент, достаточно мощный, чтобы свести на нет магию Асила, будет прочной стеной, через которую никогда не сможет проникнуть магия маленьких детей.
«Император не будет обращаться с Аннет жестко. Без Валуа невозможно сделать южных дворян послушными. «Нет ничего более тревожного, чем то, что богатые отвернулись от нас».
Асил встала и потянула Бомбита за запястье.
«Дата извержения только что была перенесена. Делай то, что должен был сделать. «Позволь мне взять этого парня».
— Нет, а как насчет моего врача?
"Я не знаю. Что-то вроде того."
Независимо от того, прыгал ли внезапно возникший весенний свет вверх и вниз, вихрь магической силы окружил двух людей.
«Что, если я возьму с собой контакт?»
Оба исчезли, оставив лишь отголосок разумного выговора.
***
«Это не может продолжаться».
Мужчина, цвет лица которого заметно улучшился, посмотрел на меня широко раскрытыми глазами. Нет ничего лучше, чем хорошее здоровье, чтобы избавиться от депрессии. На его губах задержалась мягкая улыбка, как в тот день, когда мы впервые встретились.
— Что случилось, Аннет?
«Я не могу оставаться в таком месте. «Нет никаких причин, чтобы со мной так обращались».
Возможно, потому, что она была целиком сделана из камня, ночью в ней было так же холодно, как на продовольственном складе. Поскольку я не могла спать в громоздком платье, мне приходилось спать в тонкой одежде и одеяле. Жаль, что не было зимы, если бы она была, я бы замерз насмерть.
Я попыталась накрыть платье как одеяло, чтобы посмотреть, будет ли оно теплым, но ткань оказалась слишком гладкой, а украшения были царапаемыми и неудобными. Было не так уж тепло. Это были гораздо худшие условия, чем на складе, где меня держала Мариетта. Не было никаких обещаний относительно того, когда они его вынесут, и хотя они предоставили еду, она была настолько сухой, что я не мог ее жевать и глотать.
Хотя она выросла в условиях холодного обращения, она дочь знатной семьи.
Я был убежден, что если я буду упорно терпеть это без всякой причины, то скоро заболею. Жар уже медленно поднимался изнутри. Я гарантирую вам, что если вы проведете здесь еще одну ночь, завтра утром вас будет лихорадить.
умный. Когда я постучал в закрытую дверь, я услышал снаружи солдатский голос.
"Кто ты?"
"Это я."
"Ой, простите. "Что происходит?"
Солдаты, знавшие мою личность, уважали меня. Хотя с Реном он говорил резко, как будто имел дело с человеком из низшего сословия.
— Пожалуйста, позвоните Вашему Величеству.
«О Вашем Величестве Императоре не может сказать ничего простая графиня».
— Ну, я думаю, ты придешь… … Просто скажи мне, что ты нашел это. «Желательно прямо сейчас».
Солдаты, охраняющие эту башню, вероятно, одни из немногих среди королевской гвардии, которым император доверяет. Конечно, он был бы из знатной семьи, его навыки и семья были бы выдающимися, и он был бы верен императору, поэтому для него было естественно обидеться на мои слова, которые, казалось, унижали его.
Снаружи послышался грохот. Несколько солдат, казалось, спорили. Мне не хотелось прикасаться к шероховатой поверхности двери, но у меня не было другого выбора, кроме как приложить к ней ухо и подслушать их разговор.
"Чем ты планируешь заняться? Ты правда собираешься?
«Нет, зачем вообще прислушиваться к приказам девушки, которая ничего не значит?»
— Ты просил меня немедленно сообщить тебе, если заметишь что-нибудь странное.
В конце концов ответивший мне солдат выругался.
"хорошо. Я иду. идти."
Звук стуков по лестнице продолжался. Почувствовав облегчение, я снова сел на пол. Я завернулась в одеяло и села спиной к стене, чтобы расслабиться.
Было вполне комфортно иметь вялую, неряшливую позу, но я чувствовал себя некомфортно, потому что мне казалось, что этого делать не следует. Это как взять кусочек сахара и положить его прямо в рот.
Вскоре после этого мои уши пронзил громкий шум. Это было появление императора.
— Тебе наконец захотелось признаться?
Казалось, он еще не отпустил своих необъяснимых сомнений. Что, черт возьми, тебе так не нравится? Я сохранила вялую позу и просто подняла взгляд, чтобы посмотреть на него. Это было неуважительное выражение, к которому я не привык.
Я Асил. Я Асил.
Небольшие слова, которые я сказал себе, были весьма эффективными.
"нет. — Скорее, я хочу протестовать.
"акция протеста?"
«Да, протестую».
Император говорил стиснув зубы.
«Посмотрим, куда это пойдет».
Я посмотрел на него со многозначительной улыбкой. Короткое молчание как раз подходило для создания напряжения.
«Меня угрозами не уговоришь. Я хочу быть партнером, а не подчиненным. Мне было комфортно, потому что Его Величество Великий Князь хорошо меня понял... … Печально."
Я знал это.
Когда его гордость была задета, на его лице появилась трещина. Отчетливо был виден процесс потери рассудка и эмоциональности.
«Как мы можем добиться великих результатов с людьми, которые заключены в такие места?»
Он стиснул зубы и нанес последнюю, резкую атаку.
«… … С Рубиновым дворцом все будет в порядке?
Он предложил место, которое бы использовала принцесса, если бы она была там. Что ж, это было бы не так уж плохо.
«Нет, я бы предпочел Изумрудный дворец».
Я выбрал третье по величине и лучшее место в императорском дворце. Обычно это место использовал наследный принц, который завершил назначение наследника, и это место использовал Рен, когда был жив предыдущий император.
Император посмотрел на меня горящими глазами и отдал приказ.
«Скажи Изумрудному дворцу, чтобы приготовились к приему гостей».
Это была моя победа.


    Букет и рукоять меча

    Император не стал играть с уже обещанными им привилегиями.
Всего за мной ждали три служанки и служанки, а также были готовые платья, которые наспех принесли из гардеробной. Нет солдат, от которых исходит кровавая атмосфера. Однако должна быть причина, по которой сюда поместили неоправданно большое количество служанок.
Если я не умею использовать магию, я, честно говоря, не был уверен, что смогу победить, даже если на меня нападут всего две женщины. Это означает, что полет не рассматривался с самого начала. Неторопливо приняв ванну в теплой воде, я увидел, как Рен тоже переоделся в чистую одежду и бродил по улице. Он взглянул на свой затылок, чьи белые волосы были покрыты темной мантией, а затем подошел, показывая знак присутствия.
"ты в порядке?"
Он был погружен в свои мысли и осознал мое появление только после того, как услышал мой голос. Он мягко улыбнулся и снова обратил взгляд к небу.
«Скажу честно?»
Это был мечтательный голос, словно загипнотизированный полной луной. Мой ответ был зафиксирован.
"да. Пожалуйста, сделай так."
Может быть, трудно противостоять печали, но не будет ли еще больнее, если она скапливается внутри вас, потому что вы не можете от нее избавиться? Я хотел, чтобы его улыбка осталась неизменной.
«Здесь так много следов прошлого. «Когда я был молод, мое сердце трепетало, когда я услышал, что я смогу использовать это место, когда вырасту и буду признан».
Даже с точки зрения взрослого человека, родившегося и выросшего в богатой семье, это огромное и великолепное место. Каким большим и удивительным он, должно быть, выглядел в глазах ребенка.
«Ты увидишь там на дереве какие-то потертые ножны. Когда я приходил сюда со своими братьями, чтобы избежать взглядов взрослых, я прислонялся спиной к дереву и измерял свой рост. Одна из служанок моего отца была особенно добра к детям. «Когда он вырастет до точки, где достигнет самой нижней ветки, он станет взрослым».
Он засмеялся и сказал, что, вероятно, это была игра, которая стала возможной только потому, что были взрослые, которые знали о ней, но закрывали на нее глаза.
«Я думал, что я единственный, кто так думает. Потому что это было естественно с момента моего рождения. Но позже я узнал, что и другие братья чувствовали то же самое».
Трогательная история приняла неожиданный оборот.
«Покойный император был сыном императрицы, первым принцем и наследным принцем. — Ты знал это, да?
«… … да."
Это было здравым смыслом для любого, даже если я не был частым читателем истории.
«Тогда ты помнишь, сколько у тебя было младших братьев и сестер?»
Я поискал в своей памяти. И вскоре я понял. Размышляя о праве на престолонаследие, почему при Рене и Великом герцоге нельзя было написать имя?
«… … «Все мертвы, кроме двух принцесс, вышедших замуж за королевские семьи из других стран».
Рен широко улыбнулся и кивнул.
«Власть семьи моей бабушки, герцога Альбрета, была тогда слишком сильна».
Раньше я слышал, что хотя Артуа был первым в иерархии, Альбре был сильнее семейной власти, поэтому драки вспыхивали каждый раз, когда проводились национальные мероприятия.
Сегодня это имя выцвело до такой степени, что стыдно даже писать его в честь Артуа. Это было имя, которого опасался предыдущий император, и которое принял нынешний император.
«Хотя никто не осмелился пересечь его, я решил устранить все препятствия. «Может быть, в это трудно поверить, но мой отец сказал, что никакого завещания там не было».
Я начал представлять, что за человек был бывший император, хотя никогда не встречался с ним лично.
«Тебе всегда было грустно. Он был человеком, который всегда присутствовал на годовщине смерти своих младших братьев и сестер. Над ним бы осмеяли, если бы он рассказал ему об этом, поэтому он посмотрел на могилу в одиночестве, а затем вернулся и выпил. «Именно после того, как он был назначен наследным принцем, я узнал о линии своего отца».
Он вздохнул, как будто говорить было трудно. Дальнейшая история была полностью предсказуема, и мне не хотелось переусердствовать, поэтому я протянул руку, чтобы остановить его. Но его рот открылся первым.
«Он был пьян и сказал, что не слуга императора. Он сказал, что среди его братьев и сестер было много более умных и сильных духом детей, поэтому он не знал, почему это должен быть он. «Он сказал мне, что если бремя имени, которое я нес, покажется мне тяжелым, я могу отказаться от него в любой момент».
Я держала его дрожащую руку. Это была удивительно низкая температура.
«Я сказал, что никогда этого не сделаю. Если бы эта позиция была ярмом, я бы с радостью воспользовался ею, а не передавал ее кому-то другому. «Если я подумаю об этом сейчас, это был глупый шаг».
Нет, с этого момента ты уже был милым. Я проглотил утешение, потому что не хотел его прерывать. Вместо этого я придал силу руке, которую держал. Хотя я знаю, что это не значит, что тепло быстро уйдет.
«Тогда я знал. Во избежание повторения одного и того же, в качестве императриц и императриц принимали только женщин из не слишком крепких семей, а другим детям нашептывали, что если захотеть и хорошо потрудиться, то можно стать императором».
Посмотрев на меня в шоке, он горько улыбнулся.
«Он также сказал то же самое младшей принцессе, которая в то время даже не могла нормально ходить. Мы с Домиником были младшими братьями, и у нас была одна мать. Императрица, происходившая из самой корейско-американской семьи, была изумлена и умоляла своих детей не давать им ложных надежд. Ребенок вскоре заболел и умер... … ».
Доминик в конце концов стал императором, так что это не обязательно была напрасная надежда. Даже навязанные шутки были горькими.
«До того, как я официально стал владельцем этого места, это дерево было символом тщетной надежды, которую оставили после себя мои братья. «На самом деле это ужасное воспоминание».
Я не нашел, что сказать в ответ, поэтому просто посмотрел на него и, как будто меня что-то влекло, отпустил его руку и подошел к дереву. Самая нижняя ветка была вне досягаемости моей головы. Он замер, как перед диким животным, и посмотрел на меня, не подходя ближе. Мои щеки, недавно начавшие краснеть, посинели.
"Пожалуйста, подождите несколько секунд."
Слова, которые я пробормотал, были такими мелкими, что я сомневался, что они дошли бы до него. Я посмотрел на дерево и увидел ножны, о которых он упомянул. Найти его было немного сложно, возможно, из-за прошедшего времени или из-за того, что следы были небрежно оставлены детьми. Было бы здорово, если бы мы могли видеть прошлое с помощью магии. Было бы это возможно, если бы вы знали?
По мере того, как я поднимался вверх, один за другим стали видны четкие отметины. Мне было немного любопытно, кто сделал отметки, соответствующие точному положению ветвей. Затем, когда я посмотрел еще немного вверх, я увидел что-то на видном месте.
"Эм-м-м?"
Это был кинжал, воткнутый прочно. У меча была богато украшенная рукоять, и если бы его продали, он стоил бы приличных денег. Место, куда он был вставлен, находилось на расстоянии одного-двух пядей над моей головой. Внезапно я почувствовал, что должен его вытащить, поэтому схватился за рукоять ножа и попытался заставить его, но как бы я ни крякнул, он даже не сдвинулся с места. Единственное, что болело, это рука, которая без всякой причины находилась в положении стоя.
В конце концов Рен заметил что-то странное и подошел.
"Что ты делаешь?"
«Ой, здесь застрял кинжал».
Рен, который смотрел на него, наклонил голову и встал спиной к дереву.
«Как будто оно было сделано под мой рост».
Это то, что я слышал и видел. Он попробовал встать, положив голову на рукоять меча, и был поражен тем, что она идеально подошла.
— Рен положил это туда?
«Нет, это последние ножны, которые я вырезал. И это первый раз, когда Доминик был здесь с тех пор, как стал императором. «За это время я стал немного выше».
Место, на которое указал Рен, находилось прямо на ветке. Сказал он с легким румянцем на щеках.
«Ровно в то время, когда я это выгравировал, я был коронован наследным принцем. «В то время я думал, что горничная была потрясающей».
Было время, когда этот человек был одного роста со мной. Щеки Рена покраснели еще больше, поскольку он не удосужился сдержать медленно вырывавшийся наружу смех.
Он пару раз откашлялся и схватился за рукоять меча. С тихим стоном кинжал, который не двигался в моей руке, с царапающим звуком вылетел из дерева.
"ух ты… … ».
Откуда-то возникло восклицание. Он был белым, худым и всегда очень больным, поэтому, наверное, я неосознанно думал, что он может быть слабее меня.Со счастливым лицом Рен обернул отряхнутое лезвие ножа носовым платком и протянул его мне. Я немного смутился, когда вдруг схватил нож за рукоять. Как будто эти чувства были очевидны на поверхности, он почесал щеку и сказал:
— Разве не этого ты хотел?
"О, нет. «Я просто подумал, что хочу его выбрать».
Рен тихо рассмеялся.
«И все же возьми. «Это было не мое с самого начала».
Я кивнул, потому что чувствовал, что было бы неправильно не взять что-то, даже если бы мне это предложили. Не знаю, действительно ли это будет полезно, но давайте сделаем ножны, как только выйдем из императорского дворца. Где я могу попросить, чтобы это сделали? кузница?
Я посмотрел на лицо Рена, смотрящего на меня с удовлетворением. Тьма, окрасившая его, отступила, не оставив и следа.
Пока он счастлив, это нормально. Я плотно завернул носовой платок и посмотрел на кинжал. Как ни странно, дискомфорт не прошел. Почему? Поговорив еще немного и зайдя домой, чтобы лечь спать, я понял почему.
Человек, который может войти в Изумрудный дворец, который без проблем может обращаться с кинжалом, украшенным драгоценностями, и который ростом похож на Рена.
— Это Доминика?
Это был вывод, близкий к достоверности.
***
Бомбит, которого утащил волшебник, все еще ухаживал, не зная почему. Бомбит, которая не была такой суетливой, как Мариетта, и горничные, с которыми мне было вполне комфортно разговаривать, держали рты на замке, так что я даже не мог спросить, что происходит.
— Почему Энн это делает?
Атмосфера была более строгой, чем при подготовке к выпускному балу.
«Как насчет этого красного платья?»
«Нет, оно слишком похоже на выпускное платье».
«Тогда вот это желтое платье»,
«Я сказал, что ты не должен выглядеть как ребенок!»
Даже врач Бомбита не задавал вопросов при выборе платья! Платье бросилось мне в глаза весеннего цвета, и я от разочарования закатила глаза.
"Как насчет этого?"
Платье, которое было любимым у Аннет, представляло собой аккуратное сочетание элегантного коричневого и ненасыщенного небесно-голубого цвета.
"Это оно!"
Энн подпрыгнула и накинула платье на свое весеннее тело. Поскольку никто не возражал, это казалось хорошим выбором. Атмосфера немного разрядилась благодаря Анне, которая начала болтать. Бомбит, который медленно обращал внимание, воспользовался моментом и спросил старшую горничную.
«Итак, почему я сейчас мирюсь?»
— спросила озадаченная старшая горничная.
— Разве Архимаг не дал тебе объяснений?
«Я ничего не говорил».
Энн ярко улыбнулась, увидев, как весенний цвет сдвинул ее брови.
«Ты идешь на встречу!»
Спринглайт ответил с опозданием.
«Какая встреча?»
***
Длинный и большой конференц-стол, который можно увидеть только в драмах, был выполнен в старомодном стиле, чтобы соответствовать мировоззрению. Взрослые сидят в ряд с торжественными лицами. Граф Валуа листает толстый лист бумаги, разложенный на каждом сиденье, а граф Валуа сидит во главе стола.
Все элементы были неудобными. Бомбит сдерживала желание задремать, корчась всем телом или подпирая подбородок, как она это делала на уроках математики.
«Это точно такое место».
У длинного стола всегда есть узкая сторона. Так было и за главным столом, где сидел граф Валуа, и весенний свет был ровно напротив него. Это было идеальное место, чтобы привлечь внимание, даже если ты вел себя хоть немного странно. Поскольку мои волосы были аккуратно собраны и не распущены, как обычно, шея была обнажена, и я без всякой причины нервничал.
Бомбит пристально посмотрела на бумагу, лежащую перед ней, как будто она смотрела на раздаточный материал, раздаваемый в школе. Мне казалось, что меня заметят, если в поле моего зрения попадут взрослые.
«Мы обеспечили торговый путь с Сильвестом».
— Дженион тоже.
«Луччея все еще была внимательна».
Взрослые постоянно обменивались названиями неизвестных стран во время ссор. У вас есть какие-нибудь подсказки? Сколько игр вы сыграли и сколько книг прочитали? Легко просто не забыть название страны, в которой проживают главные герои. Откуда мы можем знать о странах, о которых даже не знаем, фигурируют они в рассказе или нет?
Чем больше Бомбит слушал, тем больше это походило на урок истории, и в конце концов он притворился, что испытывает агонию, и закрыл глаза. Теперь, когда я использую передовую технологию, которая позволяет мне слушать одним ухом, а другим, я чувствую себя намного легче. Незадолго до того, как я впал в состояние полусна, прозвучали слова, пронзившие мои уши в весеннем свете.
— Твоя жена еще не вернулась?
Вертикально. Он поднял уши, как кролик. Честно говоря, он был так отвлечен происходящим поблизости, что совершенно забыл об этом, но Бомбиту стало жаль графиню.
«Нет, я не знал, что ты такой человек, похожий на солнечную рыбу. Он злодей, у которого тоже есть своя доля плохих концов».
Я считал дни со дня ее ухода. Кажется, прошло почти два месяца. Я чувствовал себя все более странно. То есть Мариэтта, которая больше всего боялась свою мать, никогда по-настоящему против нее не восставала. В любом случае, не слишком ли это преувеличено?
«Моя мать сказала, что даже если она сбежит из дома, она не сможет остаться там на три дня. Нет, это все равно странно. Разве что-то не произошло посреди всего этого?
Несмотря на то, что он был человеком, который мне не нравился, я не хотел, чтобы у него были проблемы. Я не знаю, отомстили ли люди, над которыми издевались, справедливой местью. Мне было плохо, потому что я предсказал, что попаду в аварию или что грабитель заберет все мои деньги и оставит меня в затруднительном положении.
«Если это действительно так, я могу чувствовать себя некомфортно, потому что мне кажется, что это произошло из-за меня».
К счастью, опасения Bombit оказались напрасными.
«Он еще не вернулся, но мы на связи. «Если вам понадобится помощь, я готов протянуть руку помощи».
Мужчина, который не мог скрыть своего разочарования в жене в момент инцидента, спокойно читал с беспечным выражением лица. Ссора пары закончилась без их ведома? Если можно сказать это с такой уверенностью, то было бы правильно считать, что доверие восстановлено.
Бомбит, закатившая глаза, поняла одну вещь. Все здесь относились к графу как к своему начальнику, а он относился к ним плохо, как будто это было вполне естественно. Хотя среди них был человек, имевший более высокий титульный статус.
'Подумать об этом… … .'
Сотрудники украсили его всевозможными украшениями, но даже не удосужились посмотреть на что-то похожее по форме на корону.Сегодня голову украшала маленькая серебряная тиара.
«О, я думаю, это просто мое настроение».
Бомбит слегка проигнорировал предчувствие, которое на мгновение пронеслось в его голове, и сосредоточился на содержании встречи. Торговля, войска, туристические достопримечательности, специальности, звания. Даже если вы внимательно прислушаетесь, вы сможете услышать эти слова вслух в разговорах, которые трудно правильно понять. Когда все разворачивали последнюю страницу документа, предоставленного в качестве данных, мужчина поднял руку. Граф глянул на него легким взглядом и кивнул. Это был сигнал, что можно говорить.
«Означает ли посещение этого мероприятия, что вторая дочь станет преемницей?»
Граф тупо посмотрел на него, не отвечая. Возможно, из-за того, что значение взгляда было воспринято как положительное, атмосфера в конференц-зале внезапно стала хаотичной.
"хорошая идея. Поскольку ваша жена — знатная дворянка из Лючеи, для нас было бы идеально установить дружеские отношения».
«Если вы из Люсейи… … — Ходили слухи, что вторая дочь использовала магию?
«Нет, они сказали, что это старшая дочь».
«Во-первых, эта жена… … ».
Тема закрутилась в очень странном направлении. Бомбит заметил в их словах тонкую насмешку. Мой желудок закипел. Почему они говорят о людях, которых здесь нет, о людях, к которым относились бы с уважением, если бы они были перед ними?
Дело не в том, нравилась или не нравилась графиня.
"Действительно? Люсейя говорит, что любой королевской крови может использовать магию.
«Это может быть семья, в которой рождаются только королевы, но не берут в жены членов королевской семьи. — Разве Артуа не такой?
— Нет, похоже, это не так.
Некому было это остановить. Стрелы лошади летели неистово, словно жеребенок, вырвавшийся из поводьев. Граф, сидевший с молчаливым выражением лица, с закрытым ртом, казался неподвижным, как каменная статуя. Когда я увидел это лицо, я больше не мог этого терпеть.
хлопнуть!
Бомбит сильно ударил ладонью по столу и встал. Я опустила голову и закусила губу. Мне хотелось кричать. Это было весеннее действие, и я чувствовал, что, если бы я это сделал, я мог бы избавиться от своего разочарования, как будто я проглотил коробку сладкого картофеля с каштанами.
— Но тогда ты будешь выглядеть как ребенок. Так не должно быть».
Это совсем другое дело, чем быть любимым женщинами на общественных мероприятиях. Если бы имидж был испорчен в такой ситуации, это могло бы навредить Мариетте, которая вернётся позже. Тебе не будет страшно, потому что ты выглядишь как ребенок.
Бомбит хотел, чтобы они испугались или сами что-то осознали, а не держали язык за зубами в угоду молодой и чувствительной девушке.
«Сохраняй спокойствие, как Аннет. Холодна, как Мариетта. Властная, как Кэтрин.
Я немного вздохнула, чтобы никто не услышал, а затем подняла голову.
«Как я могу стать преемником, если у меня есть блестящая сестра? Это неприятно. «Я присутствовала только в качестве доверенного лица, но со мной обращались как с младшей сестрой, заменяющей старшую сестру».
Я улыбался ни слишком, ни слишком много. Встаньте прямо, выпрямив спину и втянув подбородок, осторожно согнув уголки глаз. Если бы у Аннет было такое же выражение лица, она бы выглядела нежной, но в поднятых глазах Мариетты было что-то пугающее. Спринглайт пристально посмотрела на графа напротив нее.
«Батюшка, а мне что, приходится терпеть оскорбления?»
Вопрос, заданный ясным, певучим голосом, был резким.
«В этом нет необходимости».
Граф решительно покачал головой. — снова спросил Бомбит.
— Тогда ничего страшного, если я расскажу маме именно то, что я здесь услышал, верно?
Лица дворян побелели. Спринглайт про себя посмеялась над ними. Так почему же вы сказали что-то, что могло бы смутить человека, причастного к этому? И это тоже на глазах у близкого человека. В весенних глазах я видел, как слегка приподнялись уголки рта графа.
— Да, я сделаю так, как ты хочешь.
В конференц-зале воцарилась тишина. Многозначительными глазами Бомбит улыбнулась, глядя на каждого из них, которые затаили дыхание и даже не могли проглотить слюну во рту. Было не очень приятно видеть, что они не могут даже издать ни звука. Это было неизвестное чувство.
***
— Вот какие благородные вещи.
Асил покрутила ложкой перед разгневанным Бомбитом. Пудинг, положенный в глубокую тарелку с ручкой, был раздавлен моими неосторожными руками. Смесь, смешанную с сиропом, полоскают рот, как будто это было сделано специально. Спринг Лайт, которая и без того была в плохом настроении, отругала меня без всякой причины. Обычно я бы просто оставил это в покое.
«Десерт — это то, что можно попробовать глазами, так что же произойдет, если съесть его таким образом?»
Он ответил равнодушно.
«Все, что попадает в рот, одинаково».
Опровергать было нечего.
Яркий весенний цвет беспокоил даже тиару, которая могла похвастаться небольшим присутствием на ее макушке, поэтому она быстро сняла ее и положила на стол. Однако стоило только вынуть закреплённую, чтобы она не беспорядочна, диадему, как спутавшиеся между собой шпильки оторвались, комичным образом испортив форму причёски.
«Думаю, ворона съела мои волосы?»
Бомбит посмотрела на хихикавшую и издевавшуюся над ней Асил и вытащила шпильки одну за другой. Не было конца попыткам медленно выдергивать волосы один за другим, не разрывая их. После того, как я наконец избавился от них всех, они образовали гору на столе.
Асил, глядя на рассыпанные волосы, щелкнул пальцами. При слабом свете волосы были аккуратно уложены. Он имеет симпатичную форму, заплетен в две косички и перевязан большой лентой.
«На это стоит взглянуть прямо сейчас».
Бомбит, возившаяся с лентой, подняла глаза, услышав комплимент, не похожий на комплимент.
— Ты мог бы сделать это с самого начала?
"что."
— Ты мог бы сделать это до того, как заныл, снимая шпильку!
Волшебник скрестил руки на груди и пожал плечами.
"конечно."
«Прикольно видеть, как я борюсь?!»
«Ну, ну. весьма?"
Ааа! Бомбит, который кричал и суетился, быстро успокоился.
"все нормально. Асил изначально был таким человеком. Что мне делать?Я, человек добрый, должен всё понять. «Есть много более важных вещей!»
Когда Асил увидел, что он стоит и бродит один, он был так потрясен, что рассмеялся. Что я могу сказать, я выглядел как актер, одинокий монолог в комедии.
«Ему не будет скучно, даже если он один».
Бомбит снова села только после того, как выплеснула свои эмоции в полной мере. Тем временем волшебник, наблюдавший со своей порцией весеннего пудинга во рту, тихо отставил тарелку и спросил.
— Итак, ты внимательно слушал?
Бомбит, широко раскрыв глаза, на мгновение задумалась, а затем ответила. Полагаю, вы имеете в виду разговоры, которые происходили в конференц-зале. Поскольку я жаловался, я пока не смог предоставить никакой полезной информации.
"нет. «Я слышал это, но, честно говоря, я не знаю примерно 80% того, что это значит».
"Глупый."
Это не тот мир, в котором мы изначально жили, так как же мы можем знать об условиях других стран или местных особенностях? Бомбит поджала губы, собрала брошенные в углу бумаги и положила их перед Асил.
Асил надел появившиеся из ниоткуда очки, с серьезным лицом прочитал содержимое, а затем щелкнул пальцами. Бомбит не отреагировал на движение, которое, казалось, призывало к подчиненному. В любом случае, он смело просил об этом.
«Вам нужен трехсторонний разговор».
Бомбит нахмурился от неожиданного замечания.
"да?"
«Я не могу приблизиться к Аннет из-за этого проклятого волшебного инструмента. С какой стати он носит его, а не снимает? … ».
Ворчливый взгляд Асиль был прикован к ленте, украшавшей ее весенние волосы. Он тут же закрыл рот. Как будто что-то было у него на уме. Бомбит, чувствуя себя неловко из-за незаконченных слов и тонкого взгляда, настаивал.
"И что же мне делать?"
Волшебник поднял руку, не ответив. Бомбит вздрогнула от удивления, когда рука коснулась ее затылка. Его рука медленно скользнула вниз, схватив одну сторону его густых заплетенных волос. Если бы это была грубая рука, я бы посоветовал ему не играть, но кончики пальцев были такими мягкими.
– подумала Спринглайт, пока ее зрачки безжалостно дрожали.
— Ты сошел с ума?
Волшебник, возившийся с созданной им лентой, отпустил волосы, которые держал в руках, и посмотрел на весенние цвета. Нереально красивые серебряные глаза были слишком близко.
«Закрой на минутку глаза».
Разве они не так говорят!
«Думаю, я сошел с ума, как и ожидалось!»
Бомбит пришел к выводу и с отвращением отступил.
— Ч-что ты собираешься делать? «У меня есть тот, кто мне нравится!»
Серьезное выражение лица Асиль внезапно исчезло от отчаянного крика.
«Что за нелепое недоразумение вы допускаете?»
Асил задрожал, как будто у него побежали мурашки, затем засучил рукава и потер обнаженную кожу. Бомбит, тупо глядящий на его чистую белую кожу, посмотрел на него с меньшим подозрением.
«Неужели это иллюзия? — Почему ты говоришь мне закрыть глаза?
«Не бойся!»
«… … трусость? Ведь оно существует! «Корыстный интерес!»
Бомбит наконец бросила стул, встала и сделала шаг назад. Асил же успокоился, когда увидел животное, прижавшееся к стене, как будто он увидел насекомое размером с его кулак.
«Стране также необходимо держать голову прямо».
Это было из-за чувства долга. Вот так, со звуком щелчка пальца, в воздухе появилось тело весеннего цвета, точнее, тело Мариетты.
Это было чувство, которое я испытал однажды. Определенно в тот самый день, когда мы впервые встретились. Что-то невидимое окружало мое тело. Даже если бы я не мог видеть форму, я мог смутно ощутить ощущение ее прикосновения к моей коже, точно так же, как я мог отличить свежий воздух рассвета от теплого воздуха раннего полудня. Даже когда я пытался жаловаться, я только двигал ртом и не издавал ни звука, как и раньше.
— Куда ты меня ведешь, сумасшедший идиот!
Асил прочитала форму рта и хихикнула. Асил никуда не тащила Весенний Свет. Я просто поднял указательный палец и покрутил им. Весенний свет на потолке крутился волчком синхронно с движением. На потолке просторной комнаты было достаточно места.
«Какой позор. Если я скажу, что ты мне нравишься, ты должен встать на колени и сказать спасибо. «Как ты смеешь совершать ошибку и обращаться со мной как с безжалостным человеком?»
Что мне с этим делать? Эм-м-м? Перед великим архимагом. Асил от души рассмеялась и медленно позволила весеннему свету упасть на пол.
Последним ворчанием было рассеять магию на два шага вверх по лестнице.К счастью, очень нервничающая Бомбит на мгновение споткнулась, но благополучно восстановила равновесие. Тогда он бросился на Асиль, схватил ее за воротник и встряхнул.
"Что ты делаешь? Действительно, у меня нет совести. Ты хочешь встречаться с девушкой, которая старше твоей внучки? Человек, который даже не знает, сколько веков он прожил! "За что ты благодарен?"
Вместо того чтобы стряхнуть руку Бомбита, Асил прикрыл ему рот.
"Вот и все. Не волнуйтесь, здесь нет ни капли эгоизма. «Причина, по которой я попросил тебя закрыть глаза, заключалась в том, что я пытался использовать на тебе магию».
Бомбит яростно встряхнул лицом и отряхнул руку. Пуха! Он глубоко вздохнул, нахмурился на мгновение, а затем наклонил голову.
«Я писал это раньше и пишу до сих пор».
«Не используйте подобные трюки. «Это правильно».
От его слов весенний свет стал еще загадочнее.
«Это тот самый?»
"хорошо."
«… … "Например?"
Волшебник убрал свободную руку, скрестил руки на груди и на мгновение задумался.
«Я хочу прочитать твои воспоминания».
«Э? — Ты читал это в прошлый раз.
Асил с жалостью покачал головой.
«Это не ты, это поток воздуха, окружающий тебя. Это было своего рода чтение со стены. «Я читал внешнее поведение, а не воспоминания».
«Откуда я это знаю… … ».
Спринглайт надулась. Тем не менее, я думал, что было бы нормально разрешить это на таком уровне. Хотя я испытывал скрытое чувство дискомфорта из-за того, что показал свой дневник старшему брату, на самом деле я не прожил свою жизнь, делая что-то, что было бы неловко увидеть другим. Меня беспокоит то, что люди будут смеяться надо мной, если увидят, что я улыбаюсь во время чтения любовного романа.
Однако, если вдуматься, Асил в «Абсенте» и Асил здесь и сейчас пошли очень разными путями, но Бомбит был человеком, имевшим опыт одностороннего прочтения своей жизни. Отказаться было немного несправедливо.
"все в порядке. "Попробуй это."
Бомбит дала разрешение и закрыла глаза, а Асил сжал кулаки с необычно нервным выражением лица. Затем он осторожно убрал ей челку одной рукой и коснулся указательным пальцем ее белого лба.
Свет сочился из кончиков моих пальцев. Магия Асила без колебаний проследила за душой весеннего цвета. Как мне объяснить это чувство? Должен ли я сказать, что это похоже на прикосновение к каждому уголку моего мозга очень тонкой кистью? Нет, это может быть внутренняя часть горла или сердце, к которому прикасаются. Таинственным ощущением и давлением света, передающимся даже закрытым глазам, Весенний Свет подавил желание открыть глаза. Как сказала Асиль, это произошло еще и потому, что мне было страшно.
«Оставайся на месте».
Приглушенный голос был по-своему добрым. Бомбит решила расслабиться и подумать, что ей делают операцию или делают массаж. Жалко, что я не лежал в постели.
Если бы я знал, что даже эти сбивающие с толку мысли читают, разве я бы просто не прочистил голову? Волшебник тихо рассмеялся и прочитал разбросанные вокруг него фрагменты воспоминаний.
Многочисленные квадратные экраны показывали разные весенние цвета. Девушка с темно-каштановыми волосами выглядела точь-в-точь как белка. Образ младенца, который только начал ходить, образ ребенка, бегущего по пляжу, и образ мальчика, который очень похож на него и дерется за волосы. Некоторые экраны выключились на полпути, а другие с самого начала были черными как смоль.
— Это очень близко?
Волшебник слегка взмахнул рукой в ​​воздухе, и рассеянные огни и экраны тут же исчезли. Бомбит, которая быстро поняла, что волшебство закончилось без предупреждения, открыла глаза. Волшебник уставился на девушку ярко-зелеными глазами и волосами, великолепными, как красная роза.
«Ух, это было так щекотно, что я чуть не поцарапал себе мозг».
Асиль расхохоталась, глядя на невинное лицо, говорящее чушь. Раковина Мариетты, безусловно, объективно привлекает внимание, но как только вы ее увидите, вы ее поймете. Весенний цвет – весенний цвет. Это кажется наиболее естественным, когда ты сам. Волшебник самоотверженно думал, что истинный внешний вид Спринглайт в сочетании с ее действиями был довольно милым.
Ну, у меня не хватило духу сказать такую ​​щекотливую вещь.
«Чесишь мозг? Вы делаете разные вещи. Если ты действительно хочешь это сделать, обязательно сделай это передо мной. «Это, должно быть, редкое зрелище, даже после многих столетий жизни».
Бомбит даже не подумал о тех странных словах, которые я сказал, и посмотрел на него с таким выражением, которое смотрело бы на всех странных людей. Асил пожал плечами. Бомбит неосознанно пыталась почесать щеку, но когда поняла, что ее лицо накрашено горничными с большой тщательностью, опустила руку и робко спросила.
— Но почему тебе вдруг захотелось это прочитать? Ты снова сомневаешься?
Волшебник тут же покачал головой.
«Когда я использовал на тебе магию, я всегда использовал ее, чтобы перемещать потоки воздуха вокруг тебя, а не вокруг себя. «Магия не работала должным образом со дня императорского бала».
Ага. Бомбит помнила выражение подозрения, которое было на ее щеке до того самого дня, когда она призналась, что пришла из другого мира. Я думал, это потому, что Мариетта кормила Аннет ядовитыми растениями, когда она была маленькой, но, думаю, причина была в этом. Я принял это легко и кивнул.
— Асил не собирается причинять мне вред, так что это не имеет значения, верно?
"Это не так просто."
Он глубоко вздохнул и продолжил объяснение.
«Когда я раньше заплетал твои растрепанные волосы, я бессознательно использовал магию, как раньше. Источник магии изначально исходит из воображения... … ».
Асил, собиравшийся заговорить страстно, на мгновение закрыл рот и замолчал.
«Тебе не нужны уроки магических принципов, верно?»
"Без проблем."
Спринглайт хихикнула.
"хорошо. Тогда пропустите это. Если бы я подумал о твоих качествах, я бы сделал инструмент, похожий на расческу, и заставил бы его прикасаться к тебе. «Вы не можете применить магию к себе, так что это по-своему целесообразно».
Спринглайт, смутно поняв, кивнул. Я не заметил ничего похожего на появление гребня. Просто бла-бла-бла! И вдруг мои волосы выпрямились. Нужно было задать только один вопрос.
«Разве магия не может быть применена напрямую?»
Никто не похвалил Bombit за правильный ответ.
«Магия не сработала, потому что ты пришел из другого мира, и этот мир считал тебя чужаком».
Спринглайт быстро моргнул глазами. Это было не то, что можно было быстро понять и принять. Подождав, пока растерянность на мгновение утихнет, Асил пришел к выводу, что быстрее будет передать сообщение ясно, и открыл рот.
«Теперь ты ассимилируешься с Мариеттой».
И еще одно слово.
— Максимум один месяц, чтобы полностью ассимилироваться. «Если он слишком короткий, вы не сможете продержаться и 15 дней».
Это значение было получено из соотношения времени, которое Спринглайт провел здесь, и вещей, которые нельзя было увидеть среди прочитанных воспоминаний.
«… … «Что происходит, когда вы полностью ассимилировались?»
«Вернуться в изначальный мир будет сложно. Возможно, я не смогу вернуться. «Я думаю, все в порядке, пока ты мне нравишься».
"Нет!"
Весенний свет, падавший на стол, сделал его лицо суровым.
«Мариетта заперта в библиотеке».
Фу… … Сказала она вслух, выражая кипение внутри, и схватила Асила за запястье.
«Сейчас не время здесь дурачиться. Давайте быстро решим эту проблему и активируем магический круг!»
Асил посмотрела в темноту с усталым лицом. Не правда ли, он устал? Жаловаться было некуда, поэтому я просто вздохнул.
Самое смешное было видеть, как меня добровольно тащат.
***
Когда я проснулся от легкого сна, перед моими глазами стоял император. Я старалась держать свои готовые нахмуриться брови на одном месте. Это была неприятная ситуация. Тот факт, что он показывал другим свою беззащитную фигуру, неторопливо дремавшую на солнце, и что этим человеком был Доминик.
«Ты беззаботен».
Позади него, смеющегося с выражением раздражения, появились люди в знакомой одежде. Это были волшебники из башен-близнецов, более половины лиц которых были закрыты капюшонами. Я медленно моргнул, не удивившись. Это было движение, которое затмило мое ясное сознание и заставило меня думать, что я наполовину сплю.
— Ты уверен, что сможешь это сделать?
Когда император спросил, Наим Ричард ответил.
"Было бы возможно? Возможно, будет трудно достичь того уровня силы, который знает Великий Волшебник. Даже если магия не такая уж густая и прочная, вы сможете достаточно хорошо ее контролировать. «Люди слабее, чем мы думаем».
«Можем ли мы заставить тебя раскрыть правду, которую ты скрываешь?»
«Если причинить сильную боль, любой раскроет свои мысли. «Пытки не существуют просто так, верно?»
«Одно слово за раз — это слишком много. — Не пытайся меня учить.
Мне жаль, если вы так себя чувствовали. Наим говорил спокойно и улыбался, казалось бы, добродушно. Точно так же, как когда ты пытался меня обмануть.
«Если магия сработает правильно, ты сдержишь свое обещание, верно?»
Глаза, наполненные жадностью, сверкнули желтым. Император неловко кивнул.
«Это произойдет после того, как мы возьмем Валуа под свой контроль».
«Я это очень хорошо знаю».
Если моя догадка не ошиблась, похоже, император обещал передать меня волшебникам после того, как использует меня, как сможет. В обмен на помощь он решил осуществить их давнее желание. Ты всегда отказываешься от Изумрудного Дворца, потому что поддаешься моим словам, и в одночасье меняешь свое отношение, как будто переворачиваешь ладонь.
Поскольку наши отношения не были основаны на доверии, разочарований не было.
"Возьми это с собой."
Странно было то, что я даже не чувствовал страха. Я беспокоился только о Рене. Я остался один в комнате. Он бы точно забеспокоился, если бы узнал, что меня нет, а сотрудники не отреагировали бы на его слова должным образом.
Солдаты в панике схватили меня. Мне не удалось крепко схватить толстую часть руки возле плеча, как я обычно делаю при транспортировке преступников, но меня схватили в неудобном положении между запястьем и локтем, да и то держали свободно, не прикладывая никакой силы. , так что казалось, что я смогу избавиться от этого, если придется. Если вы стряхнете его, вы будете покорены силой.
Пройдя некоторое время, мы пришли к пустому пространству с открытым пространством со всех сторон. На земляном полу был нарисован длинный магический круг, на котором могли лечь трое сильных мужчин.
Когда наши взгляды встретились, Доминик указал на центр круга. Поскольку я послушно следовал за ним, четко зная, что произойдет, казалось, что он велит мне поскорее стать жертвой проклятия. Прежде чем сделать шаг вперед, я задал последний вопрос.
— Почему ты вдруг передумал?
Он скривил рот без каких-либо признаков смущения.
«Что ты спрашиваешь, когда знаешь все?»
Я посмотрел в глаза, горящие гневом. Что, черт возьми, ты думаешь, что знаешь? Я просто неторопливо проводил время, принимая ситуацию, когда я не мог ни с кем общаться или сбежать.
Недавно единственным человеком, с которым я мог поговорить, был Рен.
Ну, есть Асил, который может легко путешествовать по космосу с помощью магии. Казалось, он думал, что сможет выдать сколько угодно секретов, избегая при этом слежки. Хотя жильцы находились под строгим наблюдением, они не вторглись в спальню.
Интересно, случилось ли что-нибудь... … . Подумав немного, я открыл рот.
«Я думаю, что произошло недоразумение».
Эффект нежного выражения лица и подозрительного тона был очевиден. И действительно, император стиснул зубы с еще более глубоким подозрением.
"недоразумение?"
Море, которое ты хотел. Не в силах контролировать свои эмоции, он непреднамеренно предоставляет мне информацию.
"Говорят, что южные соотечественники собираются в Валуа и строят заговоры друг против друга. Как это может быть недоразумением? Даже не молодые девушки. «Я не думаю, что мы собрались вместе, чтобы неторопливо чаепитие».
Я сдержал беспомощный звук, который пытался вырваться. Я смутно думал, что нас оставят в покое, думая, что мы разберемся в столице. Потому что граф всегда так относился к своей семье.
Сотрудничество обещали только Мариетте... … .
Означает ли тот факт, что они сделали это именно в это время, что они следили за нашей текущей ситуацией и готовились самостоятельно? Или это было что-то другое, и время было выбрано правильно? В любом случае, это правда, что была создана ситуация, которая вызвала подозрения у императора.
«Семьи на Юге по своей сути очень дружны. У нас своя культура, общая история и множество семей, связанных родственными узами. «Хотя мой отец — граф, Валуа — старейшая семья, занимающая самую большую территорию на юге».
Как только я заговорил, мой разум прояснился.
«Разве не естественно, что другие семьи собираются вместе?»
Ах, я совершил ошибку. Теперь я понимаю. Истинный смысл многозначительных слов, сказанных мне графом.
«Валуа — это семья, которая может стать королем».
«Я не могу себе представить, чтобы на следующего главу семьи смотрели свысока со стороны».
Он был человеком, который никогда не произносил лишнего слова, так почему же это было воспринято как шутка? Был момент, когда он рассказал анекдот. Я взглянул на императора, чтобы увидеть, мог ли он понять то же самое из моих слов, но, к счастью, похоже, это было не так.
«Скоро мы сможем узнать, правда ли то, что вы говорите».
Он с огромной силой толкнул меня в спину. Мне удалось сохранить равновесие, и меня оттолкнуло обратно внутрь магического круга. Магический круг, который выглядел так, будто его нарисовали ветвями деревьев на земляном полу, оставался четким и не оставлял следов там, где тащилась обувь.
Волшебники встали в круг вокруг магического круга. Затем он достал цилиндрический кусок дерева из-под мантии. По форме она была похожа на ту, которая обычно использовалась в качестве статусной карточки примерно столетие или два назад. Когда я взял его в правую руку и поднял в воздух, его форма изменилась и стала длиннее. Деревянная палка, превратившаяся теперь в трость, одновременно ударилась об пол.
Солдаты, которые очень нервничали, крепко зажмурились.
Кратковременное молчание.
Наконец, заговорил один из самых невысоких волшебников.
«… … Эм-м-м?"
Это произошло потому, что ничего не произошло. Даже когда магия используется очень легко, при активации генерируется свет, но даже я, не моргая, не мог видеть ничего подобного. — раздраженно потребовал император.
«Что ты откладываешь? Активируйте магический круг».
Наим, который первым вышел из замешательства, подмигнул каждому волшебнику. В напряженной атмосфере они пытались снова и снова.
стук. стук. стук.
Сколько бы раз я ни повторял одно и то же движение, изменений не было. В этот момент я осознал присутствие комковатого предмета, сжимающего мое запястье. Браслет, полученный в подарок от Великого Князя. То, что было теплым, потому что было спрятано под одеждой, стало горячим, как будто его оставили под полуденным солнцем.
«Ваше Величество, возможно ли, что это земля, где поток маны контролируется?»
– очень осторожно спросил Наим. Когда император нахмурился и не ответил, он добавил дополнительное объяснение. Поскольку магия не всегда приносит пользу и часто представляет собой угрозу, давным-давно в столице возникло движение за контроль над потоками.
Император молчал со скучающим выражением лица, а затем выпалил.
— Я хорошо знал вашу некомпетентность.
Казалось, он меня вообще не слушал.
Император пожевал губы и провел пальцами по волосам, которые, должно быть, кто-то тщательно уложил. В сверкающих глазах я чувствовал безумие. От него исходила зловещая аура, как будто он мог броситься на меня и свернуть мне шею, если бы захотел.
Это хлопотно. Если вы заставите себя, у вас нет шансов на победу. Нет, я могу выиграть сейчас. Сейчас не время.
«Думаю, я определенно советовал тебе, что будет лучше завоевать мое расположение».
Я решил встряхнуть его, смешав правду и ложь.
«Вы когда-нибудь задумывались, почему Асил взял меня своим учеником?»
— Думаю, это потому, что я был знаком с твоей матерью. И разве это не монополизация ваших способностей?»
Похоже, он исказил информацию через волшебников. Асилу не нужна моя сила. В отличие от здешних волшебников, они достаточно сильны даже без необходимости черпать ману из других миров.
"Нет ты ошибаешься."
Я открыто подмигнул себе и улыбнулся. Сомнительно, насколько это будет эффективно из-за слабого внешнего вида, но было бы передано, что его высмеивали. Наим быстро пришел в себя, но не смог стереть кратковременное чувство унижения, и, к сожалению, император, сосредоточивший на мне взгляд и следивший за моим взглядом, прочитал то же, что и я.
Удача была на моей стороне.
«Потому что у меня огромная сила. Он думал, что если сделает его своим учеником, то сможет повысить свою репутацию. «Разница в силе очевидна, поэтому, даже если они атакуют группами, магия не сработает».
Хвастовство, которое я обычно не люблю, теперь было очень приятным. Видеть, как их лица трясутся в каждый момент. Наим Ришар не может опровергнуть ответ и сжимает рот. Чтобы найти более эффективные слова, я подумал о словарном запасе, который использовал Асил.
«Теперь ты знаешь, да? «Вместо того, чтобы доверять этим маленьким ребятам и поручать им работу, полезнее привлечь меня».
Император закрыл рот, пристально посмотрел на меня и отдал приказ Наиму.
«Вернитесь в волшебную башню. И, пожалуйста, не связывайтесь со мной, пока я не найду его первым.
Оставив позади послушно отступавших волшебников, он отдал приказ и своим слугам.
«И мне нужно перевести Лирику в Изумрудный дворец. «Пожалуйста, немедленно отнесите это старшей горничной».
Ты собираешься нагло заклеймить меня как человека, умеющего использовать магию. Хотя намерение было ясным, оснований для отказа не было. Он некоторое время смотрел вдаль и вежливо протянул руку, как джентльмен, входящий на бал.
«Я отвезу тебя в Изумрудный дворец. "Ты в порядке?"
Прежде чем я это осознал, ко мне вновь вернулась моя тусклая улыбка. Я охотно согласился на спектакль.
— Да, охотно.
***
Таунхаус в Валуа. В гостиной собрались четыре человека. Бомбит сглотнул слюну и посмотрел на Асила. Я не мог смотреть в другую сторону. Это произошло из-за неловкого воздушного потока между Севером и Кэтрин.
«Даже если бы это был я, это было бы неловко!»
Я стонала, подавляя желание стучать себя в грудь, и даже Асил, скрестивший руки, был не в самом хорошем настроении. В процессе возвращения Кэтрин его раздражало то, что он словно стал волшебным инструментом для телепортации. Угрюмое выражение лица все еще не исчезло.
К счастью, прежде чем Бомбита одолело желание убежать, Кэтрин отвела взгляд от документа и открыла рот.
«Как и ожидалось, граф Валуа находчив».
На ее лице играла удовлетворенная улыбка. Спринглайт улыбнулась без причины. Хотя на самом деле они не были семьей, граф был рад, когда его хвалили, как будто это было его личное дело.
«У нас достаточно войск… … «Осталось только оправдание».
«Вы похитили мою сестру! «Разве это тоже не оправдание?»
Кэтрин решительно покачала головой.
"Этого не достаточно."
Она продолжала говорить естественно, поглаживая свою весеннюю голову, которая стала угрюмой, как щенок, потерявший вкус.
«Это всего лишь дочь графа, и я не причинял ей вреда и не убивал ее. Скорее всего, Аннет теперь счастливо живет в Изумрудном дворце, окруженная более чем сотней слуг. «Вы можете попросить, чтобы вас отправили обратно, но этого недостаточно, чтобы свергнуть императора».
— добавила Асил, недовольно глядя на спутанные весенние волосы.
«У него есть история смиренной передачи кого-то, с кем он уже обсуждал брак. Если эрцгерцог поедет, то почему на этот раз, если он сделал это в прошлый раз? «Я не могу не сказать этого».
Лицо великого князя, молча слушавшего, ожесточилось. Бомбит толкнул Асила локтем и прошептал.
«Почему ты такой невежественный? «Они оба чувствуют себя некомфортно».
"Это то, что я сказал."
Асил смеялась, как ребенок. Кэтрин стерла теплое лицо, которое она показала Бомбиту, и бесстрастно посмотрела в пространство. Я почувствовал прохладу, словно вокруг меня образовался иней.
Весенние краски были тревожными. Боюсь, будет драка, как недавно. В то время я мог думать только о том, почему эти люди вели себя так, пока мою сестру держали в плену, но теперь, когда я знал, что у меня осталось мало времени, у меня дрожали руки. Это произошло из-за моего нетерпения.
Красные губы Кэтрин приоткрылись в напряжении.
«Север».
Это было неожиданное имя. Двое мужчин были одинаково удивлены, глядя на нее с пустыми лицами.
«Я знаю, что мне будет некомфортно. Вероятно, между нами довольно много недоразумений. Потому что я причинил тебе боль, и поэтому ты годами отказывался даже слушать мои объяснения.
«… … ».
«Это правда, что я до сих пор сожалею. Нет, вообще-то, я не уверен, сожаление это или нет. Возможно, это произошло потому, что привязанность еще осталась. «Во-первых, я не была женщиной, которая могла бы безумно влюбиться».
Она раскрывала даже свои немодные эмоции, ничего не скрывая, поэтому выглядела парадоксальным образом круто.
«Важно то, что ни о чем из этого не стоит говорить прямо сейчас. «Я не собираюсь вмешивать свои личные чувства в события, которые происходят прямо передо мной».
Ярко-голубые глаза сверкнули.
— Так что не усложняйте ситуацию своим плохим вниманием. «Если ты встанешь у меня на пути, я оставлю тебя, даже если это ты».
Острый взгляд вдруг упал на Асила, который смотрел в другую сторону.
«И еще, пожалуйста, не засоряйте атмосферу, говоря ненужные вещи».
Это была достойная команда, но лишь внешне уважительная. Асил почесал затылок и нерешительно ответил.
"что… … хорошо."
Увидев явное смущение, Бомбит расхохотался.
Кэтрин сказала, что пришла сюда после того, как ее укусили в саду-лабиринте. Если вы будете отсутствовать слишком долго, это могут заметить служанки, а среди служанок во дворце императрицы есть связные императора, поэтому вам следует вернуться как можно скорее. Поэтому оставшиеся темы обсуждения были быстро решены. Это произошло благодаря тому, что все сохраняли деловой настрой, за исключением Бомбит, которая просто слушала с открытым ртом.
Итак, осталась только одна последняя проблема.
«Это действительно оправдание? … ».
Кэтрин нахмурилась и вздохнула. Спринглайт наклонил голову.
«Разве это не потому, что Рен здесь?»
"Да. есть… … ».
Асил жестоко заткнул рот Кэтрин, когда она снова попыталась вздохнуть. Послышался стук зубов. Кэтрин также очень грубым движением стряхнула его руку. Накрашенные красным губы были перемазаны в беспорядке. Кэтрин, проверявшая свое лицо в зеркальце, и Асил, увидевшие красные отметины на ее ладонях, странно сморщились.
«Не могу поверить, что у меня в руках что-то подобное…» … ».
«Вот что я говорю! «Что это за грубость?»
Только после того, как Север и Бомбит остановили их и позвали Анну поправить макияж Кэтрин, они смогли вернуться к основной теме.
«Я подумал, что, поскольку Рен чувствует, что жизнь члена королевской семьи — это бремя, раскрытие того, что он все еще жив, будет не лучшим решением».
Эрцгерцог также покачал головой с выражением глубокого сочувствия. Оставив самую вескую причину позади, мы собрались вместе и собрались с мыслями, когда Спринглайт со сверкающими глазами постучала в стол.
— Что ж, мне в голову пришла хорошая идея.
Три пары глаз приобрели весенний цвет.
«Вы сказали, что император пытается убедить вашу сестру стать императрицей?»
«Да, это информация, предоставленная горничной, которая подбросила ее в Изумрудном дворце».
Бомбит взял бумаги, лежавшие перед Кэтрин, и разложил их передо мной чистой обратной стороной вверх. Потом он написал кривые буквы ручкой.
1. Императору нужна сила, чтобы ответить нам.
2. Так, она предложила дать сестре должность императрицы, а взамен попросила власть Валуа.
3. Первоначальный план состоял в том, чтобы дать ей должность императрицы после того, как все закончится, верно?
"Теперь смотри. Здесь мы меняем порядок. «Мы делаем так, чтобы нам пришлось передать должность императрицы моей сестре до, а не после того, как мы победим императора».
Кэтрин изобразила заинтересованность, а Север и Асиль проявили высокомерие.
«Вы должны заставить их думать, что если вы просто дадите им пространство, все будет решено. Думаю, она будет мила, если я передам это сестре... … Сможешь ли ты это сделать, Императрица?
«Я попробую кое-что. Говорят, что императорский дворец — место, полное трюков. «Это проще, чем пить холодный чай».
«Промывая мозги Императору, я хочу, чтобы вы создали атмосферу, в которой эрцгерцог будет чувствовать, что он нападет завтра».
"Я сделаю это."
Бомбит встал и заговорил так, словно делал объявление.
«Смысл этого плана — заставить Императора атаковать Императрицу. «Не путем их политического удушения, а вопиющим способом, то есть на уровне прямой попытки лишить их жизни».
«Ты имеешь в виду, что я могу просто почесаться, когда у меня моральное напряжение?»
Бомбит и Кэтрин посмотрели друг на друга и хихикали, серьезно разговаривая. Асил почувствовал отвращение, когда увидел, как две женщины дают пять.
«Чтобы избежать реального вреда, мы устроили засаду для тех, кто совершает убийства в Лотарингии».
Взгляд Асила переместился на эрцгерцога, который говорил спокойно.
«Теперь, значит, Доминик становится императором, который пытался убить императрицу из законного рода Артуа, чтобы заполучить невесту своей правой руки, своего младшего брата? «Разве это не будет достаточным оправданием?»
«Если вы добавите все, что вы сделали до сих пор, все станет идеальным. Вам это нравится. Тем более, что я нахожусь в центре дела».
После счастливого смеха Кэтрин встала.
«Теперь, когда все, кажется, улажено, мне придется вернуться и посмотреть».
Асил, наблюдавшая, как Кэтрин поправляет одежду, подошла к Бомбиту и прошептала.
"И что же мне делать?"
Теперь, когда я думаю об этом, Асилу не дали такого задания. Бомбит на мгновение задумался, а затем приподнял уголки рта.
«Телепорт».
«Это действительно так».
Бомбит указал на Кэтрин, избегая руки, пытавшейся ущипнуть ее за нос.
«Пожалуйста, верните меня поскорее. «Если я продолжу это делать, меня поймает приспешник императора!»
Асил вздохнул в ситуации, от которой он не смог отказаться. Это был вздох, который я так ненавидел, когда это делали другие люди.
***
После того, как принцесса Луксеи, Лирика, стала горничной Изумрудного дворца, бдительность императора немного ослабла. Теперь, когда я мог бродить по императорскому дворцу, пока она была рядом со мной, я проводил время, беря книги в императорской библиотеке и читая их.
Это все еще так. Спросив слугу, я сел напротив Рена и прочитал книгу, но поскольку глаза мои устали, я закрыл их на мгновение и посмотрел на вазу в центре стола.
Белая ваза с букетом черных лилий. По какой-то причине император каждое утро приходил, дарил лилии, а потом исчезал.
«Почему цветы черные?»
Рен, сосредоточенный на толстой книге по философии, поднял глаза. Он хорошо знал цветы благодаря тому, что работал садовником. Цветы, кроме полученных сегодня, тщательно сушились, чтобы сохранить их. Мы не любили императора, но наше общее мнение сводилось к тому, что цветы невинны.
«Разве это не из-за языка цветов? «Черная лилия также имеет значение проклятия».
От его слов проскользнула улыбка.
"Почему ты смеешься?"
«Ну, это так. Потому что это весело. Потому что я думаю, что император, а не только дети, потрудился посмотреть на язык цветов, чтобы выбрать цветы для подарков... … Должен ли я сказать, что я прилежен? «Это даже кажется немного милым».
На этот раз Рен, похоже, не сочувствовал тому, что я сказал. Я видел, как он быстро моргал и колебался, как ответить. Это был как раз тот момент, когда я подумал, что нужно сменить тему. умный. Кто-то постучал в дверь.
"Войдите."
Горничная вошла, как только я закончил говорить, и приготовила чай на большом подносе с простой компоновкой из двух чашек, чайника и тарелки с печеньем.
Не думаю, что я когда-либо просил машину. Когда я оставил его, не указав на это, горничная оставила поднос и оставила его на столе. Рен, должно быть, тоже заметил что-то странное и наклонил голову.
Куда бы вы ни пошли, принято было ставить перед собой стакан и брать с собой поднос. Если подумать, это была ошибка очень нервной молодой горничной, она выглядела примерно нашего возраста и имела спокойное лицо, как будто это было естественно.
Я слегка приоткрыл крышку чайника. Был ароматный травяной запах. Мне это очень понравилось.
"Хотите выпить?"
Когда я взял чайник, чтобы налить ему в чашку чай, я нашел на полу записку. Прочитав все, что было написано на маленьком листке бумаги, и отложив его, я увидел, что Рен нервно смотрит на меня.
«… … "О чем это?"
- сказал я, подумав немного.
«Это означает, что у меня наконец-то появилась достойная миссия».
***
На следующий день он, как обычно, подарил императору букет цветов и поймал его тонким взглядом, когда тот собирался уходить.
"ваше Величество."
Он был изумлен, как будто с ним заговорил натюрморт, который должен был оставаться неподвижным. Даже без совершения насильственных действий, таких как широко раскрытие глаз или крик, было ясно передано, что именно так человек себя чувствует.
— Ты не разучился говорить, не так ли?
«… … ».
В воздухе раздался тихий смех. Не имело значения, чье это было. Поскольку оно и так не содержит в себе никаких эмоций, это всего лишь смазка между словами. Я положил руки на колени и посмотрел на его левый безымянный палец. Палец с изысканно украшенным обручальным кольцом.
Он смотрел прямо перед собой, чтобы не показать, что захвачен мной, но не мог скрыть тот факт, что область, на которой был сосредоточен его взгляд, была напряжена.
«Пожалуйста, выньте это».
В этот момент шепот становится вашим самым мощным оружием.
«Пожалуйста, снимите кольцо».
Темно-фиолетовые глаза сверкнули. На меня одержимо смотрели глаза, похожие одновременно на фальшивого жениха и потерявшего свое место наследного принца. Будто бы, если бы пришлось, я бы открыл крышку головки и проверил содержимое.
Вскоре он принял решение.
Внезапно мне на ладонь упало кольцо со следами многолетней давности.
«… … большой. «Думаю, я готов к переговорам сейчас».
Оно было рассчитано на мужчину с большими руками, поэтому я крепко держалась за кольцо, которое болталось даже на указательном пальце. Он мог это сделать, потому что был уверен, что Кэтрин не испытывает к нему никаких чувств.
— Ты решил?
Я кивнул.
«Я стану императрицей».
"затем… … ».
«Однако я надеюсь, что в процессе не будет сделано никаких позорных комментариев».
Император замолчал. Это было бы нелепым заявлением. Поскольку она уже стала невестой своего младшего брата, эрцгерцога, как бы она ни стала императрицей, за ней не могли не следить.
Это касалось не только меня, но и императора. Мужчина, дважды укравший любовницу своего верного брата, ставшую его правой рукой. Должно быть, он был полон решимости привлечь меня на свою сторону, даже если для этого пришлось рисковать таким позором.
Я внезапно встал со своего места и открыл окно. Затем он бросил кольцо, которое держал в руках, подальше. Поскольку я никогда раньше ничего подобного не делал, кольцо не улетело так далеко, а ушло в кусты и его отсюда не было видно.
«Например, что-то вроде этого. Например, занять вакантную должность Артуа, даже не подозревая об этом, или увидеть, как ее жених разваливается, и умолять императора спасти ей жизнь. Ты знаешь, что я имею в виду?"
Он усмехнулся.
«Вы хотите защитить гордость?»
— Ты примерно угадал.
Хотя он говорил так, словно восхвалял ребенка, только начавшего учиться считать, император не выказал своего неудовольствия. Возможно, это произошло потому, что я был взволнован мыслью о том, что наконец-то смогу двигаться так, как хочу. По какой-то причине у меня это сработало хорошо.
«Я хочу, чтобы все знали, что это ваши отношения. Потому что я хочу быть женщиной, о которой ходят слухи, не женщиной, которая просит милостыню, а женщиной, о которой просят».
Я снова надела маску чувствительной и надменной дворянки. Словно это драгоценный цветок в оранжерее, без труда выращенный или склонивший однажды свою головку.
«Говорят, император настолько без ума от Аннеты Валуа, что даже не замечает императрицу. В отличие от императрицы, которая вышла замуж из политических интересов, говорили, что он сошел с ума, потому что любил Аннет как мужчину. «Вот почему они говорят, что здесь не на что смотреть».
Я подошел к нему, где он сидел, и положил одну руку на стол, а другую ему на плечо. Поза взгляда вниз была довольно приятной.
«Говорят, он отдал жизнь Кэтрин в обмен на благосклонность Аннет».
- прошептал я ему на ухо. Голос был настолько тихим и секретным, что его не могли услышать даже ожидающие поблизости пользователи.
Император на мгновение замер, а затем разразился смехом.
«Ты никогда не даешь мне шанса скучать».
Было забавно видеть, как он разговаривал, как будто он был игрушкой, когда бы он ни находился в состоянии повышенной готовности.
«Похоже, ты переоцениваешь силу своей семьи… … Леди, я не так уж отчаянно нуждаюсь в власти Валуа. «Мне просто нужен мощный удар».
Получается вот так? Море, которое я ожидал. Мы сейчас находимся на тонком льду. Я осторожен, делая даже один шаг, поэтому не могу не нервничать. Один неверный шаг может привести к тому, что ваши ноги мгновенно сломаются.
Они блефуют и подсчитывают, принесет ли им выгоду заплатить предложенную мной цену.
«Если ты не можешь это принять, ничего страшного».
Не было никакой причины топать ногами, обнажая неустойчивую почву. Я тихо сделал шаг назад. Решительно, как будто собирался развернуться и уйти. Ключевым моментом было не дать никому времени подумать рационально.
«Я скажу людям, которые используют кольцо, чтобы они нашли его и вернули вам».
Как будто сейчас твой последний шанс поймать меня. Я сел напротив Доминика. Это было мое зарезервированное место, которое неявно было создано за последние несколько дней. Именно там я сидел до того, как он ворвался, чтобы предложить мне цветы.
Я отвернулась от него, как будто его и не было, и поднесла остывшую чашку ко рту. Император наконец не смог сдержать нервозности и открыл рот.
«Я не знаю, что ты думаешь без крови и слез».
Мне пришлось сдержать смех, который вот-вот вырвется наружу. Кто кому это скажет?
«Как бы мы ни пренебрегали друг другом, Кэтрин — моя жена, с которой я близко дружу уже пять лет. «Разве не естественно, что трудно принять решение в одночасье?»
Действительно, это было замечание, от которого Кэтрин упала бы на землю, если бы она его услышала. Мои чувства мало чем отличались от того, что чувствовала она, но сначала я кивнул с выражением глубокого сочувствия. Я не ожидал, что он сегодня начнет действовать сразу, так что это был подходящий момент, чтобы отпустить его.
"большой. Я дам тебе концовку. Однако только после того, как я стану императрицей, я смогу предоставить власть Валуа. «Я не хочу быть дочерью, которая протягивает руки отцу ради мужчины, с которым у нее нет отношений».
Он накрыл мою руку, аккуратно положенную на стол, своей влажной ладонью.
"Спасибо за понимание."
Теплая теплота и влажность, перемещающаяся вокруг, были очень неприятны. Тем более, что другим человеком был этот мужчина, у меня было такое чувство, будто меня затащили в болото.
Я тихо убрал руку и спокойно заговорил.
«Лучше было бы принять решение быстро. — Прежде чем кто-нибудь найдет кольцо и украдет его.
Он с готовностью кивнул. Когда дело было окончено, он взял бывших с ним слуг и ушел. Каким бы тираном он ни был, император все равно остается императором. Перед вами будут дела, которые нужно будет сделать.
Сегодня в своем роскошном заточении я снова проведу время за чтением книг. Мне вдруг пришло в голову, что моя повседневная жизнь мало чем отличалась от тех дней, когда я жил только в Валуа, и я не мог удержаться от смеха. Мне придется позвать сюда Рена, которого я отправил в другую комнату, чтобы избежать встречи с Императором.
Он был моим хорошим другом по чтению. Мы часто можем обмениваться интересными книгами и говорить о них, не нарушая концентрации друг друга. Когда я поднял глаза, чтобы найти кого-нибудь, кто мог бы отдать приказ, я услышал нажимающий звук.
«Пухуп».
Повернув голову на звук, она в конце концов рассмеялась.
«Уххх… … ».
Полурыдающий звук, который он издавал, казалось, прозвучал бы довольно жутко, если бы вы слушали его посреди ночи с закрытыми глазами. Женщина, сидевшая в простом платье, была горничной Ририкой. Поскольку мне неудобно находиться рядом с несколькими людьми, в настоящее время, если не возникает особой ситуации, со мной остается только один человек.
«… … Лирика?
Когда я осторожно позвал ее, она улыбнулась еще громче. Казалось, он изо всех сил старался ответить, но у него ничего не получалось. Мне пришлось довольно долго ждать, чтобы нормально поговорить.
«Что смешного?»
«Ты сумасшедший ублюдок, в этом есть определенная степень… … Хм... … ».
Последующий список слов свел меня с ума. Я неосознанно положила руку на лоб. Я хотел очень многое спросить, но первый вопрос, который возник, был вот этот.
«Лирика, где ты выучила общий язык?»
Лучея была страной, где смешались национальные и официальные языки. Однако, поскольку она обычно живет в основном на своем родном языке, должен был быть кто-то, кто научил ее официальному языку как иностранному.
Какой сумасшедший мог сказать такие резкие слова принцессе страны?
Лирика открыла глаза и посмотрела на меня. Золотые глаза блестели и ярко сверкали.
— Хочешь угадать?
Я мог бы назвать ей нескольких всемирно известных учителей общего языка, но у меня было ощущение, что даже если я назову ей имя, которое знаю, это будет неправильный ответ. Когда я тут же сдаюсь и качаю головой, она дает правильный ответ с угрюмым выражением лица.
«Я учился самостоятельно, чтобы поступить в академию».
Ты говоришь, что тебя зовут принцесса, но ни один учитель не дал тебе такого имени? Я чувствовал себя немного странно.
«Можно сказать, что я научился резким словам от имперских друзей, которых встретил в академии».
Когда я горько улыбнулся, она снова рассмеялась. Когда она объяснила, что у нее не было плохих друзей, я задал ей вопрос.
«Ты выпускница академии, почему ты стала служанкой в ​​императорском дворце?»
У Валуа было достаточно денег, чтобы нанять любое количество учителей, поэтому мы с Мариеттой не удосужились посещать академию.
Место, которое обычно посещают дети дворян или торговцев с сопоставимым богатством. Дело было не в том, что существовали особые положения в зависимости от социального положения или в том, что плата за обучение была высокой, а просто в том, что вступительный экзамен был трудным, и его было трудно сдать, если человек не получил определенного уровня образования с детства.
Если бы вы были талантливым человеком, получившим повышение и четырежды окончившим Императорскую Академию, где повышение и выпуск, как известно, были более трудными, чем поступление, вы могли бы сделать множество вещей в зависимости от отдела, в котором вы работали. Если бы я просто вернулся в свою страну, со мной обращались бы лучше, чем до того, как я пошел в школу.
«Это долго объяснять… ».
Лирика кратко обрисовала ситуацию.
История такова, что она была принцессой, которая впала в немилость в своей родной стране, и из-за особенностей волшебного королевства она не могла войти в волшебную башню империи, и это не позволило ей развить свои магические способности. до такой степени, что на родине к ней хорошо относились.
«Казалось, что меня попытаются выдать замуж, как только я вернусь домой. Итак, я подумала, что лучше получу образование в академии и что смогу найти свое место по-другому, если стану служанкой императорского дворца и обзаведусь социальными связями».
Она сморщила нос и засмеялась.
«Тогда почему это была совершенно другая позиция, чем та, которую я знал?»
Когда я кивнул, показывая, что сосредоточен, Ририка на мгновение остановилась, а затем заговорила.
«Я не могу поверить, что мы находимся лицом к лицу. Такой лжи не существует. «По крайней мере, за те три года, что я провел в императорском дворце, я ни разу не видел, чтобы вы как следует провели ночь вместе».
Даже в те дни, когда по закону спать вместе обязательно, он ускользает и идет в другую спальню с горничной. Несмотря на то, что она была одной из служанок, она радостно шепталась, как будто говорила о ком-то другом. Очень неприятно было слышать эту историю, но... … Ну ладно.
Я чувствовал, что могу выдвинуть еще одну причину.
***
Кэтрин сидела посреди сада-лабиринта и слушала шепот горничной.
— Я имею в виду, что он бросил кольцо.
Я хихикаю и протягиваю руку. Служанка положила подобранное кольцо на ладонь, как будто оно было натуральным. Кэтрин держала кольцо между большим и указательным пальцами, поднесла его к солнечному свету и рассматривала так, как будто никогда раньше не видела, а затем с удовлетворенной улыбкой положила его на стол.
«В любом случае, это весело».
Что касается императора, то у меня на удивление не было никаких чувств. Даже если бы это были поверхностные отношения, пять лет не были бы таким уж коротким сроком. Кэтрин вдруг поняла, что никогда не думала о нем как о своем муже.
На безымянном пальце моей левой руки сверкало кольцо простого дизайна, похожее на то, что каталось по столу, но более изогнутое. Хотя мне часто казалось, что это кандалы... … Для императора это действительно ничего не значило.
— Мне тоже его вынуть?
Порыв стукнул мое сердце. Хотя ничего не было решено сразу, есть даже ожидание, что все стоящие перед нами сложные проблемы будут решены как по волшебству. Но Екатерина кольцо не сняла. Никогда не двигаться импульсивно в такое время было ее сильной стороной. Веская причина заключалась в том, что он твердо контролировал в своем уме ребенка, бегающего босиком.
«Разве не смешно, какое нетерпение я чувствую сейчас?»
Горничная, которая тихо смотрела на нее и бормотала самоуничижительно, ответила.
«Девушка, у которой до дебюта осталась всего одна ночь, более взволнована, чем девушка, у которой до дебюта остался год».
Кэтрин рассмеялась.
«Вы проводите довольно милую аналогию, не так ли?»
Горничная пожала плечами и медленно отступила назад. Идеальная позиция слуги — честно реагировать на слова хозяина, но не быть слишком дружелюбным. Судя по всему, несколько лет назад в этом лабиринтном саду со мной была служанка, которая была со мной с тех пор, как я был ребенком, а также был кто-то, кто знал, как мне польстить.
«Как это случилось… … .'
Кэтрин вспомнила недавние события.
В то время, когда я жила с твердой уверенностью, что естественным образом стану женой Севера, я думала, что, став Великой Княгиней, я подброшу ему на спину крылья. Я свергну этого идиота Доминика и возложу на его голову корону.
Это было не только для Севера. Это произошло потому, что она не могла быть удовлетворена своим положением Великой Княгини. Место настолько высокое, что никто не может посмотреть вниз. Вы должны пойти туда. Это была цель, о которой я думал с детства, когда мне еще не исполнилось десяти лет. В тот самый день, когда он узнал, что как бы усердно он ни работал и ни проявлял мастерство, следующим герцогом может стать маленький Ноэль, который был на шесть лет моложе его.
Вы не можете стать преемником? Тогда я стану более высоким человеком, чем герцог. Кэтрин не собиралась оставлять это решение как просто детское воспоминание. Именно поэтому он не ослушался герцога, который посоветовал Северу стать императрицей, поскольку тот не собирался становиться императором.
— Сестра, с тобой действительно все в порядке?
Все взрослые были счастливы, но беспокоился за нее только Ноэль, которому было всего четырнадцать. Он сел на пол и посмотрел на нее прямыми глазами, не допускавшими ни единой лжи.
Ноэль был похож на ангела, рожденного в болоте и направляющегося в ад. Хотя она завидовала привилегиям, с которыми он родился, Кэтрин клянется, что никогда не ненавидела Ноэля.
Я взял твою белую, мягкую руку и сказал это.
«Я добился того, чего хотел, так почему бы и нет?»
Даже сейчас мои тогдашние чувства не изменились. Сколько бы раз я ни возвращался, я бы сделал один и тот же выбор. Некоторые люди могут счесть ее помешанной на власти и бессердечной женщиной. Такой точной оценки не было.
«Но я никогда не думал, что до этого дойдет до дня национальной свадьбы».
Пока я не открыл для себя Рена, было время, когда я притворялся, казалось бы, приличной супружеской парой. Некоторое время она думала, что для укрепления своего положения ей следует родить внука, даже если ей этого не хочется.
Однако я встретил его осенью, когда в воздухе висел аромат яблок.
— Прошло много времени, Кэтрин.
Ренье, который когда-то был наследным принцем, белоснежно улыбнулся и бессердечно поприветствовал его. В тот момент мне вспомнилось наше детство, когда мы играли вместе. Братья и сестры Артуа, с детства часто бывавшие в императорском дворце, бродили тут и там среди младших членов королевской семьи. Кэтрин была с Севером, а Ноэль был всего на год старше Рена, поэтому они часто бывали вместе. Маленькие дети склонны чувствовать себя ближе к людям своего возраста.
Они выросли как брат и сестра, но теперь Рен совсем не обижался на нее, поскольку она стала женой его врага. На самом деле это выглядело опаснее. Было бы лучше, если бы я резко открыл глаза и впился взглядом. Если бы вы хотя бы попытались убить старого друга, вы бы обиделись. Я бы позволил ему так жить.
Заметно худое лицо. Выступающие костные суставы. Красные глаза. Рожденный, чтобы восседать на троне власти, он, конечно, должен был подняться до этого положения, но теперь он носит рубашки и фартуки, которые слишком широки для его роста. В руке, привыкшей держать ручку и меч, были садовые ножницы.
И все же ты улыбаешься так, как будто тени вообще нет. Что это еще, как не свидетельство того, что мои внутренности разваливаются? Чем больше Кэтрин улыбалась, как солнечный свет и весенний ветерок, тем сильнее ей хотелось плакать. Итак, я принял решение на всю жизнь. Это был мой первый опыт беспомощного потрясения эмоциями.
— Я верну тебе корону.
В то время Екатерина была готова отказаться от обретенной власти.
«Это было хорошо».
Чем ближе мы подходили к истине, тем жестокее становился император. Они сохранили ему жизнь, чтобы посмеяться над ним и использовать как живую игрушку. Когда он сказал, что хочет сделать его садовником Сада-Лабиринта, император ответил искажённым смехом.
— Делай, что хочешь. «Внушение ложной надежды было бы настоящим зрелищем».
Я должен был защищать его, как младшего брата, а также мне нужны были люди, которым я мог доверять. Человек с убеждениями. Человек тихий, не льстит, живет четкой целью. На основании этих критериев одну за другой отбирали новых горничных. Затем он выгнал всех, кто пришел через герцогство и императора.
Это произошло еще и потому, что я вовремя узнал, что дочь барона, которая была со мной как сестра с тех пор, как она была принцессой, на самом деле была связующим звеном, передавшим слова своему отцу. Сколько бы я ни окружал себя противоположным полом, я все равно человек, поэтому мне тогда было немало обидно.
Времени погружаться в депрессию не было. Я решил подумать, что просто слишком рано отрезал кого-то, кого в какой-то момент следовало вырезать. Итак, я сразу почувствовал себя спокойно. Мне по сей день очень нравятся нынешние горничные, не льстивые и чопорные, как куклы. Это были люди, которые оставались непоколебимо верными Кэтрин, пока она давала им справедливую цену.
«Доминик теперь каждый день приносит Аннет букет цветов?»
Служанки переглянулись друг с другом и кивнули, не выказывая особых эмоций. Так было проще, чем неверно истолковывать эмоции и поднимать смешной шум.
— Ты никогда раньше не дарил мне ничего подобного… … "Это позор."
Кэтрин подняла уголки рта.
«Ты не можешь проиграть. Начиная с сегодняшнего дня каждое утро отправляйте в Изумрудный дворец букет роз. Это должно быть раньше, чем приедет Доминик. Чтобы его можно было поставить в ту вазу, которая видна первой. Понимать?"
"Да ваше величество."
Горничные ответили просто. Вскоре Кэтрин поднялась со своего места и большими шагами вышла. Сначала это был сад-лабиринт, из которого я понятия не имел, смогу ли выбраться, войдя, но теперь я мог видеть четкий путь, как если бы я шел, посмотрев на план этажа. Хотя Доминик некоторое время не давал ей выходить из дома, он не велел ей не бродить по дворцу.
«Я хочу встретиться с Ноэлем. «Пожалуйста, выясните, входил ли я сегодня во дворец».
Даже говоря это, она не остановила своего быстрого шага. Я собирался пойти в Изумрудный дворец вот так. Доминик не из тех, кто дает подробные приказы, поэтому иногда лазейки возникают в неожиданных местах.
Хотя самой Екатерине было трудно выходить на улицу, она приглашала в императорский дворец различных дворян и проводила время с ними. Потому что я не говорил тебе никому не звонить. Хотя за ними следят, кто приходит и уходит.
В любом случае Аннет не могла выйти, но была большая вероятность, что ей не помешают войти. Если это невозможно, просто прорвитесь внутрь и все. Хотя говорят, что она не имела такого же статуса, как император, императрица, естественно, имела на это возможность.
«Ваше Величество, минутку… … ».
Горничная хватает Кэтрин за запястье, пока она двигает ногами, погруженная в свои мысли. Это было грубое поведение, которого я бы никогда не совершил при нормальных обстоятельствах. Кэтрин оглянулась, озадаченная своими действиями.
«Маленький герцог и Его Величество Император там вместе».
Это была правда. Они стояли перед пустынным мостом и громко разговаривали. Кэтрин подмигнула горничным, следовавшим за ней. Уже одно это служанки замечали ее приказы и двигались в полном порядке. Остался только один человек, остальные разбежались и спрятались.
Позиция, которую она заняла, была особым местом. Поскольку кусты густые, собеседнику трудно вас заметить, но это также хорошее расстояние для шпионажа.
Я прислушивался к едва слышимому разговору.
"Здесь не о чем беспокоиться. «Мой отец думает, что я бросаю сестру».
«Герцог был таким уже довольно давно. «Это не то, о чем я беспокоюсь».
У императора было обеспокоенное лицо. Кэтрин позабавило слабое выражение лица, которого она никогда не видела перед собой.
«Это женщина с Архимагом и Севером на руках. Не смешнее ли было бы сказать, что ты готов одолжить мне свою силу? — Он, должно быть, что-то задумал.
Не могу поверить, что ношу его на обеих руках. Ну, я не думаю, что это неправильно, но… … Я не думаю, что это произошло потому, что Аннет специально этого хотела.
Я не ожидал, что это вызовет подозрения с самого начала. Это начало. По мере того, как ваше дыхание постепенно становится более напряженным, в какой-то момент вы начнете сомневаться и удерживать его. Перед вами заманчивая гнилая веревка. Кэтрин, спокойно слушавшая очевидную историю, не могла не поверить своим ушам.
— Тогда тебе просто нужно найти слабое место.
Мой младший брат, добрый, как ангел, и слабый, как щенок, сделал выражение, которого я никогда раньше не видел. Это была тайная улыбка, типичная для человека, прячущего лобковые волосы.
"Слабость?"
«Да, слабость Аннет в том, что… … ».
Должны ли мы вернуться в таком виде? Не лучше ли не слушать? Сердце ее, в одно мгновение потерявшее влагу, шумело, но сильный разум все еще держал ее лодыжки. В конце концов, мне ничего не оставалось, как выслушать последнее слово.
«Это ее единственная сестра Мариетта».
Там стоял незнакомый молодой человек. Он не был тем Ноэлем, которого знала Кэтрин.
***
Прочитав последнюю главу толстого учебника истории, я вышел на улицу, чтобы охладить лихорадочное тело. Ощущение освобождения от долгого периода концентрации и ошеломления всегда было одинаково приятным.
Рен, читавший сравнительно тонкую книгу, встал первым, а Ририка, дремавшая, сидя на деревянном стуле возле двери, поспешно последовала за ним. Я сказал ей, когда она вытерла рот рукавом и попыталась притвориться, что не хочет спать.
— Если ты устал, можешь пойти спать.
Было еще не очень поздно, но заснуть было не странно. Звездная пыль, рассеянная по темному небу, скрыта облаками, и ее трудно увидеть. Это было небо, которое казалось несколько унылым.
«Ты не можешь заснуть раньше мастера, за которым следуешь».
Золотые глаза светятся ярче в темноте. Я рассмеялся.
«Вы имеете в виду владельца? «Это неразумно».
Несмотря на то, что теперь она была горничной, принцессе страны было нелегко произнести такие слова. Причина, по которой я могу отдавать ей приказы, отчасти заключается в том, что император предоставил мне власть.
Ририка озорно улыбнулась.
— Ты не знаешь, что ждет нас в будущем, не так ли?
Я подумал, что с ее точки зрения это может показаться таким же. Потому что я наблюдал за тем, как мы с Императором обсуждали позицию Императрицы с близкого расстояния.
«Это в будущем… … ».
Рен, молча слушавший разговор, пробормотал. Его глаза были наполнены туманным небом. Когда я спокойно посмотрел на опасно выглядящее боковое лицо, естественно, последовало короткое молчание. Это естественно, что мы не можем предвидеть будущее, но мне пришло в голову, что здесь собираются только люди, которые не уверены в будущем. Душную тишину нарушила Лирика.
"Я тайно накопил немного хорошего спиртного. Как ты себя чувствуешь?"
Я не мог ничего сказать, когда увидел, как она хвастается приглушенным тоном. Это такой уровень алкоголя, который можно украсть. Я скажу горничным, и они моментально принесут его вам. Я не из тех людей, которые любят выпить, но в такую ​​ночь выпить было бы неплохо. Я послушно кивнул. Затем Рен смущенно поджал губы.
— Принцесса, нет, Ририка.
"да?"
— Если я правильно помню, ты сейчас не взрослый.
Ририка надула губы и ответила.
«Разве восемнадцать — это не возраст совершеннолетия в империи?»
В Лусейе взрослым считается человек с пятнадцати лет. Наблюдая, как она это говорит, я не мог не посчитать в обратном порядке. Если мне сейчас восемнадцать, то, наверное, мне было пятнадцать, когда я стала горничной. Даже если бы вы прогуляли занятия и закончили обучение как можно быстрее, вы бы поступили в академию в тринадцать лет.
… … Разве мы обычно не называем таких талантливых людей гениями?
«Думаю, вы видели во мне молодого человека, потому что встретили меня, когда я был молод. — Я прощу тебя за это.
Лирика ярко улыбнулась и воодушевлённо отправилась на прогулку. Пересекшись на мгновение, мы с Реном решили последовать за ней.
Он помешал Лирике организовать бизнес в его спальне и занял маленькую пустую комнату. Оглянувшись вокруг, Рен мимоходом сказал: «Ах, это место будет использоваться как игровая комната для наследного принца, когда он будет молод». Не могу поверить, что это происходит в комнате, которая изначально должна была принадлежать ребенку. Моя совесть была уколота.
«Что это за игровая комната такая большая? «Моя комната во дворце вдвое меньше этой».
Это была маленькая комната «в Изумрудном дворце», так что в такой оценке не было ничего удивительного. Лирика проворчала и поставила бутылку вина на низкий столик. Я попросил горничных приготовить три стакана и легкие закуски, чтобы можно было сказать, что приготовления завершены. Мы сели на низкие стульчики, подогнанные под рост ребенка, и подняли бокалы.
— Давайте поднимем тост?
Под руководством Лирики звякнули три бокала.
Она немедленно и бодро опорожнила свой стакан. Хотя я видел их только в книгах, они вели себя как развратные парни, пьющие пиво в таверне. На мгновение мне захотелось подражать этому, но я остановился. Рен очень спокойно поднес стакан ко рту.
«То, что я сказал ранее, не было пустым».
— Ты имеешь в виду, что не знаешь, что ждет нас в будущем?
Ририка кивнула и с бульканьем налила напиток в свой стакан. Я впервые видел, как кто-то пьет вино таким образом. Верх жидкости, наполненной до опасной высоты, слегка выступал вперед.
«Ой, я слишком много следил».
Она тихо пробормотала. Затем, вместо того чтобы поднять стакан, он поднес рот ко рту и всосал жидкость, которая вот-вот перельется через край.
«… … ».
На этот раз даже Рен не смог скрыть удивления. В любом случае, она твердо продолжила свой рассказ.
"Это так? «Если она все равно не собирается быть императрицей, то было бы приятнее находиться под властью новой императрицы, чем под императором, который думает, что все под ним - его игрушки».
Загаливая горло алкоголем и усиленно болтая, она быстро опьянела.
«Разве это не смешно? Они из хороших семей и умные дети, но застряли здесь как идиоты, потому что не могут отказаться даже от проблеска надежды. Император не заводит связей для своих служанок, как это делают знатные дамы... … ».
Лирика, которая уже собиралась позволить своему телу обмякнуть, внезапно открыла глаза и схватила меня за руку. Я очень нервничал, опасаясь, что личность магического инструмента, висящего на ее левом запястье, может быть раскрыта, но она даже не посмотрела в ту сторону.
Местом, куда был направлен взгляд, были мои глаза.
«Я слышал, ты невероятно сильный волшебник? «Я слышал, что волшебники в Волшебной Башне не могут даже издать ни звука?»
Я лишь улыбнулся словам, которые сложно было подтвердить или опровергнуть. Как она это приняла? - пробормотала она со вздохом.
"Завидую вам."
Это был отчаянный голос.
«Если бы я достиг такого уровня, у меня было бы место в моей родной стране, верно? Даже если бы мне не пришлось налаживать какие-либо связи, ты бы нашел меня где угодно, верно?»
Внезапно он отпускает мою руку и опускает голову. Мне хотелось кое-что сказать, но я подумал, что лучше сказать это трезвым, а не пьяным, поэтому промолчал.
«Я даже не знаю, с чего начать и что делать… … ».
Ририка пробормотала это и вскоре упала на стол. Судя по звуку его дыхания и регулярному подъему и опусканию спины, казалось, что он слишком много выпил и уснул. Рен тупо посмотрел на нее, а затем встал. Он слегка нахмурился, как будто его длинные, смятые ноги онемели, а затем осторожно поднял Ририку.
Ты собираешься отвести меня в спальню? Я так и подумал.Он грубо расстелил на полу одеяло и уложил на него Лирику. Когда он смотрит мне в глаза, он улыбается и говорит.
«Я чувствую, что оставшийся алкоголь — это пустая трата».
Он передвинул стул, на котором сидеть было довольно неудобно, и сел на пол. По его трудоемкой манере было легко прочитать его намерение. Я чувствовал, что мне есть что сказать. Желательно сегодня.
«Этот вопрос может показаться немного странным, но… … ».
Ну тогда.
— Ты любишь Севера?
Однако вопрос был неожиданным. Я старался не нарушать выражения лица и изучал его намерения. Что именно таится в этих фиолетовых глазах, нежных, как гортензии?
Несмотря на то, что он видел, что я не могу ответить, он, похоже, не собирался прекращать задавать вопросы.Поскольку я еще не научился так говорить, все, что я мог сказать, это мои честные слова.
«Меня ведут. «Это чувство недостаточно сильное, чтобы называться любовью».
Если вы слышали слова девушек вашего возраста, они говорили, что любовь – это то, что заставляет ваше сердце бешено биться. Когда вы видите перед собой кого-то, ваши эмоции обостряются, вам хочется прикоснуться к нему, и вы теряете рассудок, как будто готовы пожертвовать своей жизнью.
Если так, то это было чувство, которого я никогда раньше не испытывал. четко.
Рен на мгновение посмотрел вдаль с задумчивым лицом, затем снова открыл рот.
— Тогда что насчет меня?
Он улыбнулся так же, как в тот день, когда мы впервые встретились. Выражение его лица было таким же мягким, как весенний солнечный свет или облака, висящие в осеннем небе. Как ни странно, на его лице не было и следа страха быть отвергнутым.
— Я тебя совсем не привлекаю?
Это была история, которая легко закончилась бы, если бы вы просто покачали головой. Но это была ложь. Он был человеком, который с удивительной легкостью вошел в мое сердце. Я, человек, который не уступает свое пространство легко, был человеком, с которым мне было комфортно уже со второй встречи. Кого-то, с кем я бы стал ближе, если бы мы не сталкивались с экстремальными ситуациями каждый раз, когда встречались.
«… … "Почему ты спрашиваешь это?"
Я трусливо уклонился от ответа.
«Я не хотел создавать проблемы. извини."
Более того, я даже получил извинения. Бессовестно.
Он вылил в рот остатки вина из бутылки и ухмыльнулся. На ее белой коже, еще недавно начавшей краснеть, не было ни малейшего следа опьянения.
«Я просто хотел хотя бы иметь иллюзию. Потому что ты дал мне возможность представить будущее. «Интересно, что было бы, если бы ты был в моем будущем».
Тень появилась вокруг его глаз, когда он говорил, опустив глаза. Это был несколько грустный и спокойный голос, как будто исповедующийся в грехе священнику.
«Чтобы быть с тобой, мне нужна достойная должность. — Тогда тебе следует стать императором.
Если он решил раскрыть, что жив, даже если это означало рисковать игом, восхождение на трон было естественным шагом. Мы давно решили, что не будем делать этого ради сердца Рена.
«Внезапно мне пришла в голову мысль. «Если ты останешься рядом со мной, это может быть неплохим выбором».
О чем ты говоришь?
Почему сейчас?
Его слова звучали так, как будто он мог отказаться даже от свободы, к которой стремился, чтобы обрести меня.
"нет."
Я срочно схватил его за руку.
«Ты не можешь этого сделать».
Вопреки его спокойному поведению, его сухие руки слегка дрожали. Да, не было никакого способа, чтобы все было в порядке. Я так ясно знала, что его чувства ко мне нелегкие, так почему же я не заметила? Даже если вы боитесь пораниться, вы должны дать четкий ответ.
«Если бы я отдал тебе все свое сердце, я бы не позволил этого. Готовы ли вы терпеть несчастье, просто взглянув на меня? «Я не хочу видеть что-то подобное, даже если умру».
Я вздохнул и ясно произнес:
«Я не хочу, чтобы тебе пришлось от чего-то отказываться из-за меня».
В этот момент меня охватило странное чувство дежавю. Мои уши, которые по какой-то причине были забиты, не могли слышать ни звука. Даже дыхание человека прямо перед вами. Вы чувствуете себя запертым за стеклянной стеной, оторванным от мира.
… … Я думаю, что у меня была такая мысль, по крайней мере, один раз.
— Я верил, что ты это скажешь.
Я не мог сказать, кто был ответившим. Почему?
Это явно был голос Рена.
Я пошевелила затуманенной головой, охваченная чувством дежавю и легким опьянением. Этого было достаточно, чтобы схватить мой дух. Когда я поднял глаза, Рен смотрел на меня темными глазами.
Я не думал, что это было просто так. Катастрофа была не за горами. С того дня многое изменилось, и он был не из тех людей, которые не могли предчувствовать предзнаменование. Думаю, он хотел принять решение, прежде чем пересечь необратимую реку.
«Это достойная должность…?» … ».
Я считаю, что для того, чтобы быть рядом со мной, нужно иметь соответствующий статус. В заключение хочу сказать, что его мысли были ошибочными. Во-первых, я никогда не считал такие вещи важными. Я просто выросла с ожиданием, что буду следовать приказам отца и заключу брак по расчету с кем-то, кто будет полезен семье.
Все эти ожидания оказались ошибочными, и мой отец хочет, чтобы я вышла замуж за человека, которого хочу. Право выбора было дано слишком внезапно. И я был слишком пассивным человеком, чтобы свободно пользоваться правами, которые были в моих руках.
Если кто-то страстно хочет меня, я готов протянуть руку. Если бы Весенний Свет услышал это, он мог бы упасть в обморок, потому что в нем не было романтики, но это был мой роман. Нет ли чувства, которое понимаешь только после того, как взявшись за руки и пройдя? Итак, если бы мы организовали это немного больше, это было бы вот так.
Если бы Рен признался в своих чувствах вместо того, чтобы спрашивать меня о моих чувствах, а затем сказал, что мы должны вместе покинуть империю после того, как все пройдет, я бы кивнул, что сделаю это. К сожалению, он с самого начала рассказал эту историю неправильно. Но, по крайней мере, в этом вопросе я не собирался выступать вперед и давать правильный ответ.
"Это трудно."
Он улыбается, даже когда говорит что-то бессмысленное. Я задал последний вопрос, который пришел в голову, испытывая слабое чувство вины.
«Если бы вам дали власть разрушить город, что бы вы сделали?»
Глаза Рена быстро заморгали от внезапных слов. Он выглядел невинным, как ребенок. Вскоре он задумался над довольно серьезным вопросом, и его лицо ожесточилось. Прежде чем я услышал ответ, прошел небольшой перерыв. Похоже, он серьезно задумался.
«До встречи с тобой я мог подумать, что хочу сжечь столицу и не спеша уйти».
Это был кровавый вывод, который не соответствовал его мягкому лицу. Я не мог не спросить.
— А что насчет тебя после встречи со мной?
Он снова промолчал. Не похоже, что он колебался говорить из-за содержания ответа, который пришел ему в голову. Я задумался об этом, даже издал звук, похожий на хрюканье щенка, и только спустя долгое время ответил.
"Я не знаю. «Если вы будете беспокоиться о том, что делать, не окажется ли в конечном итоге, что вы ничего не сможете сделать?»
Мне было странно слышать эти бессмысленные слова.
Человек и я, встретившиеся здесь после того, как пошли разными путями, имели схожие сущности, как если бы мы смотрели на изображение в зеркале.
Если дана ответственность, выполняйте ее.
Больших желаний у меня нет, но я хочу жить спокойно.
Я не хочу, чтобы меня ненавидел человек, которого я впустил в ограду своего сердца.
Так что я даже не могу правильно сказать то, что мне нужно сказать, и держу рот на замке.
Поскольку мы были так похожи, между нами не было никого, кто мог бы сильно нас вести. После осознания этого очевидного факта мой ум прояснился.
«… … Аннет?
Рен спас меня от моих мыслей очень осторожным голосом. Это было как раз подходящее время. Я слабо улыбнулась ему, а затем сняла фиолетовый браслет с левого запястья. Затем он надел его на запястье. Если функциональность браслета не превзошла мои ожидания, то он был нужен Рену, а не мне.
«Я получил его от Его Величества. Поскольку вы даете его взаймы, вы должны вернуть его позже».
На его лице появилось выражение разочарования, но он ничего не мог с этим поделать. Я не мог позволить им неправильно понять, что я даю им это просто для того, чтобы хоть раз почувствовать себя хорошо.
«Потому что я получил кинжал… … Я подарю тебе настоящий подарок после того, как выйду отсюда. "Ты в порядке?"
Он, который обычно сказал бы, что не собирался отвечать взаимностью, промолчал и кивнул. Насколько злобной женщиной я, должно быть, стала для него за этот короткий промежуток времени. Женщина, надевающая браслет, полученный от жениха, на запястье понравившегося ей мужчины – зрелище, которое трудно найти даже в народных романах.
Но скоро всё наладится, Рен.
Вместо того, чтобы чувствовать, что вы даже не можете об этом говорить, вы сможете обрести свободу.
***
Мрак, который я чувствовал прошлой ночью, не был иллюзией.
«Говорят, перед воротами замка стоят северные солдаты. «Похоже, что он собирается атаковать в любой момент, но, похоже, он не движется».
Ририка прошептала ей на ухо, хотя никто не слушал. Голос был достаточно громким, чтобы его услышал Рен, сидевший передо мной.
«… … Лирика, ты можешь мне это сказать? Но теперь ты человек императора.
«Я слышал, что солдаты под предводительством эрцгерцога Лотарингского зарабатывают по сто в день. — Значит, волосы вашего величества уже наполовину свисают, верно?
Шокирующая лексика до сих пор вызывала у меня головную боль.
«Человек, ведущий солдат, чтобы спасти свою похищенную невесту! Ах, он похож на принца. «Как это может быть так круто?»
Когда я посмотрел на нее со сложенными руками и сверкающими глазами, я рассмеялся.
«У принцессы тоже есть мечта о принце, верно?»
«Ах, ну, твое сердце не забьется, когда ты увидишь своих настоящих братьев, верно?»
Мне было трудно понять, каково это – не иметь брата, но когда я вспомнил, как Бомбит говорил о моем брате, я смог примерно понять. Если бы здесь был весенний свет, я бы с Лирикой подружилась, да? Почему-то мне стало жаль.
В любом случае, я был благодарен за информацию. В Изумрудном дворце, где наблюдение было настолько плотным, что ни одна крыса, не говоря уже о человеке, не могла прийти и уйти, понять, что происходит снаружи, было практически невозможно. Мне повезло, что Лирика, которая посещала императорский дворец пару раз в день, чтобы сообщить об этом, согласилась стать проводником информации.
— И, возможно, скоро Ваше Величество… … ».
Прежде чем Лирика успела закончить говорить, дверь открылась.
"Ты здесь."
Даже вид того, как она спокойно заканчивает предложение, был похож на сцену из комедии. По какой-то причине сегодня утром мне кто-то доставил цветы, поэтому я подумал, что слишком занят, чтобы прийти. Император вошел внутрь большими шагами, излучая зловещую ауру.
«Отправьте Севера обратно».
Первое слово такое. Похоже, у него даже не хватило духу скрыть свое нетерпение.
"Что ты имеешь в виду?"
«Даже не думай отворачиваться. Есть ли у вас контакты? «Иначе мы не сможем сейчас атаковать».
Как, черт возьми, он думает, что я с ним общаюсь? Я не получил особых советов от горничной, которую подбросила Кэтрин. Поскольку я заранее знал детали плана, я ожидал, что такая ситуация произойдет в ближайшее время.
Я выглядел подавленным и тихо вздохнул.
«Похоже, ему все равно, что со мной происходит, когда я тащу солдата вниз. «Ты помнишь, что тебя держат здесь как заложника?»
Император некоторое время наблюдал за мной скептическим взглядом, а затем пнул стул Рена, стоявший напротив него. Рен молча поднялся со своего кресла, и вскоре кресло занял император.
«Тебе следовало быстро бросить такого бессердечного человека и взять его в свои руки».
Мне пришлось сдержать смех, который вот-вот вырвется из меня при моем бесстыдном виде. Я прищурился и заговорил спокойно.
«Тогда вы предложили мне должность императрицы».
— О, тебе не нравится императрица?
"конечно. Знаешь что? «Дочь Валуа на Юге еще называют Принцессой Юга».
Император усмехнулся и указал на Лирику.
«Принцесса, кажется, очень благодарна за эту должность».
Моё настроение мгновенно упало из-за беспощадных оскорблений. Труднее его грубости было вынести лицо Ририки, которое с равнодушным выражением смотрело прямо перед собой, как будто она уже привыкла к таким словам. Скорее лицо Рена, отступившего к стене, покраснело от унижения.
«Возможно, вы не в том же положении, что и я, который вырос, получая образование в качестве преемника».
Эти слова пронзили бы сердце Лирики, как шило, но они были более эффективным оружием для Императора, поэтому она не могла не выплюнуть их. Он напрягся, как человек, которого ударили ножом в жизненно важное место. Вскоре он почернел и уставился на меня глазами, из которых, казалось, капала липкая жидкость.
«Это предмет большой гордости».
"конечно."
Он широко улыбнулся, делая вид, что не замечает враждебности. Хоть он и стиснул коренные зубы, он не мог сказать или сделать что-нибудь, что могло бы меня унизить.
Возможно ли, что это так легко оценить? Забавно, как изменилось его отношение, поскольку он нуждался во мне все больше и больше.
«Пожалуйста, одолжите мне свою силу, прежде чем разразится гражданская война, юная леди».
Он говорил очень вежливым тоном. С нехарактерно добрым выражением лица. Словно он был героем, горящим чувством справедливости, который должен был предотвратить приход хаоса в империю. Конечно, я покачал головой.
— Я должен был сказать тебе, что сначала тебе придется уступить мне место.
Он пытался сохранить самообладание, но не смог удержаться от подергивания одной брови. Император мягко усмехнулся.
«Лучше не думать, что сила твоей семьи будет полезна вечно. Даже если это не Валуа, количество семей, находящихся под моим контролем, значительно, и хотя это может быть сложнее, чем заимствовать силу Валуа, я как-нибудь смогу с этим справиться».
Он поднял правую руку и положил ее мне на плечо. Было очевидно, что намерением было создать ощущение давления, поэтому я не стал его вырезать и оставил в покое.
«Даже после того, как я едва избежал опасности, постараюсь ли я по-прежнему вежливо поприветствовать вас?»
Как будто каждое слово было создано с высокомерием. Это была явная угроза. У меня это даже не сработало.
«Не заставляй меня повторять одно и то же снова и снова. «Ты даже не ребенок, который только начал учиться говорить, верно?»
Я подавил оскорбление в своих вздохнувших словах. Холодный голос, как будто обращаешься к незрелому ребенку или ублюдку. Услышав это с оттенком презрения, император, похоже, подумал, что я сомневаюсь в его утончённости.
Неужели ничего страшного... … .
Император страны не может контролировать свои эмоции во время переговоров.
"Вы будете сожалеть об этом."
Когда я отмахнулся от него, не ответив, он встал. Похоже, он пришел к выводу, что уговаривать меня сегодня было неправильно. Пока я спокойно смотрел, как они выходят на улицу, император внезапно снова заговорил.
«У нас есть мяч. «Это будет возможность выбрать императрицу».
— добавил он с лукавой усмешкой.
«Твой брат, должно быть, уже получил приглашение».
Он сбросил бомбу и ушел без каких-либо сожалений.
***
Солдаты, окружавшие императорский дворец, имели три отличительные особенности.
Первые — это те, кто стоит неподвижно с застывшими лицами и смотрит прямо перед собой. Это были солдаты Лотарингии, долгое время прошедшие подготовку на Севере.
Во-вторых, были некоторые, кто, хотя было очевидно, что их терпение на исходе, посмотрели на свои руки и обновили свою решимость, и это были рядовые, которые потратили много денег, чтобы привезти их из Валуа.
Наконец, кучка разношерстных людей, громко ворчащих. Этих людей раньше втягивали в бой предыдущие два типа солдат, пытаясь причинить вред окрестным жителям, но это были солдаты, которых дворяне, позже передумавшие, спешно выцарапывали, чтобы сохранить лицо. Это были солдаты, но большинство из них представляли собой смешанную группу наемников.
Командир, никогда не выказывавший усталости, посмотрел на солнце. Когда солнце взошло в небе, пришло время прибыть его лейтенанту.
— Ваше Высочество, сейчас вам пора идти отдыхать.
Как и ожидалось, Хлодвиг ни разу не упустил нужный момент.
«Пожалуйста, позаботьтесь о солдатах до ночи».
Чтобы создать ситуацию, причиняющую страдания человеку, которому причинен вред, обязательно должны быть вещи, которые должен пережить и преступник. Чтобы создать ощущение тихого устрашения, солдата нельзя кусать ни на мгновение. Это было шоу, чтобы показать, что он в любой момент может откусить затылок, подобно дикому зверю, который поймал свою добычу и упорно опускает взгляд, пока не поймает ее.
«ха… … ».
Эрцгерцог вздохнул, полный беспокойства.
Думаю, было лучше, когда я катался по полю боя. Мое сердце разочаровалось, когда я увидел, как жители столицы шныряют вокруг, потому что они были настолько обеспокоены, что не могли даже выйти из своих домов. Зная, что его хозяину особенно тяжело переносить подобные вещи, Хлодвиг вызвался взять на себя руководство дневным командованием.
Те, кто не знал подноготной, то есть за исключением солдат Лотарингии, с некоторым подозрением относились к действиям Хлодвига. Со стороны будет только казаться, что адъютант занимает удобный временной интервал. Хлодвиг поймал эрцгерцога, когда тот тащился к временно поставленной палатке.
— Я думаю, тебе стоит пойти в особняк.
Эрцгерцог тут же нахмурился. Он не открыл рта, но выражение его лица заставило меня услышать вопрос «Почему?».
«Лучше остаться здесь, на всякий случай. Даже если это не так уж и далеко, есть время сходить туда-сюда, верно? Даже в местах похуже этого я мог держать глаза открытыми. «Нет необходимости в ненужных размышлениях».
Кловис ответил сердечной улыбкой.
— Я не отправляю вас удобно отдыхать в мягкой постели, Ваше Величество.
"затем?"
«Вы узнаете, когда уйдете. «Доминик прислал в особняк что-то неприятное».
Выслушав окончание саркастических замечаний своего адъютанта в адрес человека, которого не было перед ним, эрцгерцог еще раз глубоко вздохнул и пробормотал.
«Зачем идти туда?»
Ко мне пришло плохое предчувствие. Что же, черт возьми, братья, у которых в глубине души дурной вкус, отправили в особняк Валуа без Аннет? Тот факт, что Хлодвиг не удосужился рассказать нам, что это означало, вероятно, означает, что лучше увидеть это собственными глазами. Эрцгерцог двинулся без колебаний. - крикнул Хлодвиг позади него, он быстро побежал и сел на лошадь.
«Теперь, когда тебя нет, пожалуйста, отдохни на мягкой кровати!»
Эрцгерцог только цокнул языком от бессмысленных слов.
Возможно, это была всего лишь уловка, брошенная в надежде, что он уйдет с должности. Он доверял Хлодвигу, но это ограничивалось его лидерскими качествами на поле боя и его преданностью самому себе. Как бы вы ни дорожили своим лейтенантом, его слабость — это его слабость. Он был честен и имел склонность смотреть только вперед и бежать, но ему не хватало способности читать заговоры тех, кто укрывал в себе змей.
"Привет!"
В любом случае, как дела? Даже если это ловушка, тот факт, что Хлодвиг является подчиненным, обладающим качествами, которым можно доверить власть командира, не меняет. Они говорят вам смешно смотреть на них, нападать на них, а затем уничтожить себя. Север подумал об этом с жестокой улыбкой.
К счастью, человек, о котором я спрашивал, был снаружи. Казалось, он выбежал, услышав стук конских копыт.
"Великий Герцог! Почему ты пришел? "Что-то случилось?"
Когда я увидел тревожный весенний свет, мое сердце расслабилось. Север спустился с лошади, словно тек. Бомбит была поражена таким, казалось бы, рискованным движением, но вздохнула с облегчением, когда увидела, что он стоит прямо, ничуть не спотыкаясь.
— Вот о чем я спрашиваю.
"да? "Ничего не произошло."
Темно-зеленые глаза без всякого беспокойства сверкали. В этот момент у Севера не было другого выбора, кроме как серьезно задуматься, стоит ли ему отказаться от доверия к своему адъютанту.
— Ты солгал, чтобы заставить меня отдохнуть?
Когда мы пришли к правдоподобному предположению, Асил, стоявшая рядом с Бомбитом с угрюмым выражением лица, протянула конверт. Великолепное сусальное золото на чистой белой бумаге. И мое внимание привлек герб королевской семьи, выгравированный на отвалившемся от бумаги сургуче. Эрцгерцог несколько торопливой рукой достал бумагу и развернул ее.
Наступило очень короткое молчание.
«… … Несмотря на то, что я был не в своем уме, я все равно вышел сильным».
Нередко было проводить большое мероприятие по избранию императрицы или императрицы. В частности, в отличие от императрицы, которую выбирали из числа дочерей влиятельных семей, метод отбора на должность императрицы зачастую находился целиком на усмотрении императора. Поэтому не было странным провести бал и выбрать императрицу, как написано в письме.
Однако отправка Мариетте приглашения со странно конкретным критерием «одинокая женщина из семьи графа или выше, проживающая в столице» была умным шагом с очень прозрачными намерениями.
Почему ты решил привести Мариетт именно сейчас?
«Император был не в своем уме около 500 лет».
Бомбит, который на самом деле был этим человеком, непринужденно болтал. Хотя в его словах была вспышка озарения.
Вы не в состоянии понять ситуацию? Эрцгерцог внимательно наблюдал за ней с подозрением и обнаружил одну вещь. Бомбит кусал мягкую плоть у нее во рту. Это был тип привычки, которую легко заметить, когда кто-то встревожен или погружен в свои мысли, но я никогда раньше не видел этого. О чем вы беспокоитесь? До такой степени, что я легко игнорирую то, что находится прямо передо мной.
«Вместо этого нам нужно быстро найти решение!»
Белая рука, казалось, не знавшая ни малейших невзгод, схватила мое бронированное тело. Поскольку большую часть времени он проводил на улице в простых доспехах, было ясно, что его одежда загрязнена. Поэтому Север слегка сделал шаг назад, но Спринглайт не выпустил его руку.
"решать?"
Это был естественный вопрос. Вскоре Асил схватил руку, которую Север оставил в покое, хотя ему удалось полностью стряхнуть ее, и отдернул ее.
«Вот почему молодые».
Последовал саркастический голос.
«Я знаю, что ты обеспокоен, но разве ты не можешь просто игнорировать это? Вы говорите, что все в порядке, если так пойдет, но Мариетт следует отправиться в императорский дворец, прежде чем все пойдет не так и Доминика убьют. «Благодаря тебе нормальная девушка станет женой этого парня».
Опустившая голову Бомбит на этот раз поймала Асиль с полузакрытыми глазами.
«Ничего не могу поделать. Асил переворачивает все с ног на голову! «Теперь это приговор!»
Чем больше Бомбит становился нетерпеливым и выходил из себя, тем спокойнее становился Асил. Температура эмоций медленно падала, как будто она замораживала все вокруг, настолько, что это можно было почувствовать моей кожей. Возможно, действительно было холодно. Потому что он был человеком, способным сделать это возможным. В конце концов он схватил оба плеча рыжеволосой девушки. Этого было недостаточно, чтобы заставить меня жаловаться на боль, но этого было достаточно, чтобы я пришел в себя.
"Будить."
Он твердо прошептал на расстоянии, где, если бы он хоть немного пошевелился, их лбы соприкоснулись бы.
«Вы проделали весь путь сюда, чтобы избежать использования этого метода».
Это было определенное мнение, которое нельзя было отрицать.
"но… … Нет времени тащить такие дела, как выпускной... … ».
Мои плечи опустились, теряя силы. Спринглайт, который выглядел необычно унылым, к счастью, настолько успокоился. Великий князь, выжидавший подходящего момента, открыл рот.
«Это не обязательно будет бессмысленное время».
Он выглядел уверенным.
«Чем раньше мы отсеем предателей, тем меньше будет опасности».
От низкого голоса исходил тяжелый, железный запах. Впервые Спринг испугалась Севера.
***
По коридору бродит женщина в простой белой одежде.
На нее смотрели десятки пар глаз, но говорил только один рот.
«Аннет».
Мои нервные шаги внезапно прекратились. Мужчина, идущий с другой стороны, посмотрел на нее глазами, полными беспокойства. Чисто-белые волосы казались голубыми в ночном небе. Элегантные цвета казались слишком нереалистичными, поэтому она стояла неподвижно с пустым выражением лица.
Мужчина остановился, сделав шаг на расстоянии друг от друга. Затем он протянул правую руку. Аннет неосознанно положила на него руку.
«Я думал, что у меня нет ни одной вредной привычки… … ».
— тихо пробормотал Рен и потер кончики ее рассеченных ногтей большим пальцем. Когда я коснулся ногтя, который перестал кусаться как раз перед тем, как начала сочиться кровь, нежная кожа под ним почувствовала колючую боль.
«Они сказали, что выпускной будет через два дня. «Это сделка, частью которой ты будешь».
«Лирикага».
Раздался плотно сдавленный голос. Аннет на мгновение напряглась, пару раз откашлялась, а затем снова открыла рот.
— Лирика это сказала?
Он молча кивнул. Чтобы не нагнетать атмосферу, Аннет, которая собиралась что-нибудь сказать, промолчала. Мы точно вместе. Одокани Сан Она казалась одинокой и изолированной. Рен, который пристально посмотрел на бледные щеки и некоторое время колебался, открыл рот.
— Могу я подобрать тебе платье?
"да?"
Наверное, это был единственный возможный ответ на несколько неожиданный вопрос.
Рен мягко улыбнулся. Улыбка, которую я видел много раз, казалась немного тайной, возможно, из-за лунного света.
— Возможно, это последний раз, когда я вижу тебя на балу.
Я хотел выбрать один хотя бы один раз. Сколько людей в мире могут решительно покачать головой, в то время как их голос слегка дрожит в конце?
«… … большой."
Проходила странная ночь.
***
«Хотелось бы, чтобы он был полон свежих цветов».
— сказал Рен, возясь с простым дизайном платья. Судя по выражению его беспокойства и внимательному взгляду, казалось, он собирался надеть его на себя. Сколько бы слоев я ни носила, я ничего не чувствовала, когда чья-то рука касалась поверхности платья, которое было на мне. Моя голова была наполнена только одной мыслью.
Нормально ли быть таким спокойным?
«Или мне следует возложить на него корону… … ».
Жесты рук, хватавшие воздух, казались радостными. Во всяком случае, такое белое платье с цветами, я не могла не вспомнить один образ.
«Думаю, ты хочешь одеть меня, как невесту на свадьбу».
Последовал явный смех.
«Ну, немного. «Но я хочу, чтобы это было немного более ярким, чем это».
Его отношение было слишком ярким, чтобы его можно было рассматривать как удовлетворение неисполнимого желания. В его прозрачных глазах невозможно было прочитать знак того, что он что-то скрывает. Он болтал со служанками с десятками кружев и цветов, как будто выбора среди платьев, которые Император упаковал в Изумрудный дворец, было недостаточно. Казалось, они обсуждали украшения, которые можно было бы добавить за один день.
Я не мог естественным образом слиться с мирной атмосферой. Мне было не по себе, как будто мне на грудь положили тяжелый камень. Концентрация тревоги становилась все сильнее, и трудно было вести глубокую беседу при горничных, которые были уверены, что даже малейший странный разговор будет передан Доминику.
Внезапно мой взгляд упал на тиару, которую император прислал мне сегодня утром. Драгоценность, помещенная в спокойный серебряный гроб, настолько маленькая, что не выглядит кричащей. Может быть, его нельзя сравнивать с императрицей, но даже в этом случае графской дочери было нехорошо носить его в общественном месте.
Явно имперский объект.
Если я правильно помню, при жизни Императора им владела одна из принцесс. Она была человеком, сбежавшим в чужую страну, и ее судьба неизвестна.
«У него действительно, постоянно плохой вкус».
Сказав это, Рен, похоже, решил относиться к этому как к чему-то несуществующему. К сожалению, я не смог этого сделать. Это было не потому, что я сочувствовал ей, которая была бы моего возраста, если бы была жива, вышла бы замуж за члена королевской семьи из другой страны или за сына подходящей семьи и наслаждалась бы комфортной жизнью.
Если бы я сказал, что мне это совсем не понравилось, это было бы ложью. На самом деле я не испытываю особых эмоций по отношению к человеку, которого никогда не встречал лично.
Но проблема заключалась в следующем.
"Это опасно."
Если бы это была просто прихоть императора, всё было бы в порядке. Даже если это было просто для того, чтобы расстроить Рена, который был со мной, сейчас все в порядке. Потому что он, человек, вовлеченный в это, кажется, в порядке.
Но если было сообщение, которое вы хотели передать.
Предупреждение о том, что Мариэтта будет возведена в сан императрицы? Или рекомендация завтра притвориться его женой на балу? Если нет, то не намек ли это на то, что вскоре он убьет Екатерину и даст ей обещанную должность?
Их было так много, что сложно было угадать, какой из них будет правильным ответом. Я закрыл глаза, прислушиваясь к тихому звуку слов. Если это проблема, которую вы не можете решить, просто подумав о ней, не было бы хорошей идеей хотя бы один раз довериться своей интуиции?
— Аннет?
Прежде чем я успел это осознать, Рен, закончивший приспосабливаться, подошел ко мне большими шагами и заговорил со мной.
— Если ты устал, может, сделаем перерыв?
Я выбрала все: платье, туфли, аксессуары и прическу, что еще осталось? На мгновение у меня закружилась голова, и я подумал, пытался ли он вообще выбрать для меня чулки. Тем не менее, время было выбрано идеально. Рен был всего в одном шаге, и служанки, закончившие свои дела, выбегали из комнаты.
Теперь, когда я думаю об этом, я не могу видеть Лирику… … Ну, я скоро вернусь. Я взглянул на Рена и сделал жест, и он сразу понял мое намерение и приложил ко мне ухо.
«Кэтрин подвергнется нападению».
Его не удивило внезапное заявление. Он лишь горько улыбнулся.
«Это должно было случиться хотя бы один раз».
«Это правда, но… … ».
Да. Скорее, это было ближе к сути нашего плана. Я знаю это в своей голове, но почему мой взволнованный разум не может успокоиться? Потому что информация находится в контролируемой среде? Если бы это происходило прямо у вас на глазах, легко ли вы восприняли бы это как нечто особенное?
«Я спокоен. Кэтрин, должно быть, хорошо подготовилась.
«… … это верно. «Он был таким человеком».
— спросил он, тупо глядя на меня, как будто ему не очень понравился вялый ответ.
"страшный?"
Всего от четырех букв что-то в моем сердце упало.
«… … да?"
Он наклонился ко мне. Расстояние, которое было не очень большим, внезапно сократилось. Белый длинный палец поймал мой взгляд и тут же коснулся моего рта. Внезапный контакт заставил меня просто тупо посмотреть на него.
«У тебя жесткое лицо».
Я неосознанно коснулась того места, где задели кончики его пальцев. Хотя у меня нет возможности узнать выражение его лица. К счастью или несчастью, там было зеркало, из которого я мог его увидеть, просто повернув голову.
«Ах».
То, что он сказал, было правдой. Привычки, которые я выработал в течение длительного периода времени, были сломаны. Углы рта, которые должны быть слегка приподняты и мягко изогнуты вверх, повернуты вниз. Женщина в зеркале, выглядевшая подавленной и встревоженной, была мне незнакома, как будто она не была мной.
Странный.
Его нужно сделать таким, каким он был изначально. В нормальном состоянии. Как всегда. Мысль эта распространилась, как капля чернил, брошенная в прозрачную воду, но после того, как я уже убедился в ней собственными глазами, сделать так, как хотелось, оказалось непросто.
Пытаться неуклюже подражать самому себе хуже, чем вообще ничего не делать. Я не хочу, чтобы здесь было что-то более странное. Я опустила голову так, чтобы ни мои глаза, ни его глаза не могли видеть моего лица, я чувствовала взгляд, устремленный на мою макушку. Вскоре с шорохом корабль переместился на несколько более низкое место.
Подняв глаза, я увидел Рена, сидящего на полу и смотрящего на меня. Светло-фиолетовые глаза сверкали еще сильнее, чем обычно. Это произошло потому, что в нем содержалась влага, которая, казалось, вытекала наружу, если к нему прикоснуться. Почему? Почему у тебя, еще минуту назад так взволнованного ребенком, теперь грустное выражение лица?
«Если задуматься, это было естественно. Каким бы сильным ни было ваше сердце, вы не можете просто быть в порядке в ситуации, когда ваша собственная безопасность и безопасность близких вам людей так же опасны, как свет на ветру. «Тебе, выросшему, как цветок в теплице, это, должно быть, было незнакомо».
Это цветок в оранжерее. Если говорить конкретнее, то это была теплица, но она росла как сорняк. Я был диким цветком, который намеренно присел в тенистом месте из страха, что, если я прикоснусь к нему, он будет вырван с корнем.
Но он был прав. Каждое слово выявляло чувства, которые были скрыты. Это чувство было настолько глубоким, что даже я не мог его распознать.
Я понимаю Каждый раз, когда я делала выбор и шла дальше, мне было страшно. Меня преследовала мысль, что даже если я упаду и упаду, некому будет протянуть руку и дождаться меня. Потому что я так живу уже давно. Я просто подумал, что если остановлюсь, это будет конец. Потому что я давно отказался от любви. По крайней мере, я не хочу разочаровывать человека... … .
«Я лишь смутно думал о тебе как о сильном человеке, поэтому чувствую себя жалко из-за того, что не могу внимательно на тебя посмотреть».
Его слова пришли ко мне, как загадка, которая сбилась с пути. Раздался несвоевременный смех. Рен быстро моргнул широко раскрытыми глазами. На лице было заметно растерянность. Что ж, вполне понятно, что мне неловко видеть, как женщина, которая еще минуту назад была такой спокойной, вдруг громко рассмеялась.
"Спасибо."
После того, как смех утих, Рен покраснел. — спросил он, притворяясь серьезным.
— Возможно, над тобой сейчас смеются?
Было очевидно, что это шутка, поэтому я подавил вновь подкрадывавшийся ко мне смех.
"Ни за что. "Я серьезно."
Похоже, шипа не хватает. Не было необходимости добавлять эти слова. Именно из-за своей жадности я не хотел оставлять серьезную ситуацию между нами, собиравшимися прощаться.
Благодаря Лирике, которая с гордостью вернулась и сообщила, что была в гостях у Доминика, я смогла выбрать перчатки и шелковые чулки своими руками. Рен выглядел немного разочарованным, как будто он действительно намеревался зайти так далеко… … Это было хорошо.
***
Бомбит озадаченно смотрел на Асила.
«… … «Разве не жарко?»
Асил пожал плечами.
«Тебе просто нужно произнести заклинание, чтобы внутри стало прохладно».
И снова я завидовал Архимагу во всех деталях. Вместо того, чтобы иметь возможность уничтожить мир, я больше завидовал тому факту, что могу носить столько слоев одежды и не чувствовать себя жарко в незимнюю погоду.
Оно не было особенно пушистым или плотным, поэтому не выглядело душным, но Асил была одета в яркий наряд, которого Весенний Свет никогда раньше не видел. Если бы до вчерашнего дня он был персонажем стратегии из отомэ-игры, вы бы сказали, что сейчас он похож на персонажа чернокнижника из ролевой игры?
Такое ощущение, что он не просто колдун, а босс среди них.
"что… … "Ты знаешь."
Спринглайт произнес его имя с торжественным выражением лица.
"почему?
Я спрашиваю его еще раз, и он отвечает равнодушно.
«Ты жаждешь внимания в эти дни?»
Лицо прекрасного архимага тут же сморщилось. Бомбит увидел это и подумал, что это Асил. На самом деле я втайне любовалась острой линией подбородка, обнажившейся благодаря перевязанным лентой волосам, думая, что это нереально красиво.
«О чём ты думаешь своей маленькой головой?»
«Вы, вероятно, думаете очень здраво и общие мысли».
Сегодняшний весенний свет не очень хорошо справлялся с самообъективацией. Волшебник выглядел шокированным, но все объяснил правильно.
— Твой отец, нет, граф не может поехать. То же самое касается и Севера.
Он зловеще улыбнулся, больше похожий на злодея, чем на настоящего злодея. Если мы посмотрим на правду, то это произошло просто потому, что мне хотелось продемонстрировать Спринглайт месту, где нет сильного стража, поэтому я пошел на официальное мероприятие, которое так ненавидел, в официальном наряде, который показался мне чрезвычайно обременительным.
— Я не позволю тебя игнорировать.
Подумал Бомбит, наблюдая за спиной человека, величественно идущего впереди и развевающего свой украшенный золотом плащ.
«Я не думаю, что Мариетт пойдет куда-нибудь и ее проигнорируют, верно?»


    Последний танец для тебя

    «Они хорошо подобранная пара».
Возможно, это будет удивительно слышать, но люди, видевшие Бомбита и Асила, идущих бок о бок, обычно чувствовали то же самое. Сходство заключалось в том, что они обе были чувствительными и проницательными красавицами. В отличие от Мариетты, Бомбите, не привыкшая к высоким каблукам, шла живой походкой в ​​полуботинках, но ее ноги были прикрыты платьем, поднимавшимся, как колокольчики.
На первый взгляд они выглядели как два великих злодея.
Они даже перешептывались, сохраняя между собой как можно большую дистанцию. Некоторые девушки увидели это и предались тайным и опасным фантазиям. Конечно, если бы я подошел поближе и услышал их разговор, эта фантазия была бы разрушена.
«А нельзя ли укоротить плащ? «Я чувствую, что собираюсь наступить на него».
— Хочешь, чтобы я наступил тебе на платье?
«Как и ожидалось, похоже, что именно ты игнорируешь меня больше всего… … ».
Эти двое вели жалкий разговор с самыми серьезными выражениями на свете. Приглашение получил Спринглайт, но поскольку меня сопровождал Архимаг, я был предпоследним, кто смог войти. Это также официально означало, что должность Архимага не была первой в империи.
— Я рассчитывал, что ты примешь приглашение.
Это также означало, что положение императора с высшим статусом сохранится. Бомбит выслушал слова императора и ответил нерешительно, затем перевел взгляд на человека, стоящего рядом с ним. Тогда он тут же подбежал и обнял ее.
"сестра!"
Рука волшебника, не успев вовремя схватить ее, задержалась в воздухе, а затем коснулась ее лба.
— По окрестностям ходит слух, что Аннет была пленницей императора.
На лице Аннет тоже было озадаченное выражение, и она, вероятно, думала о том же. Но вместо того, чтобы оттолкнуть Бомбит, он обнял ее и похлопал по спине. Я довольно долго ждал, чтобы замереть, пока весенний свет, получивший столько тепла, не отступил первым. Аннетт не волновало, что туго висевшие украшения из живых цветов упали одновременно с падением ее тела. На мгновение мне стало жаль горничных, которые усердно трудились всю ночь.
"Как поживаешь?"
Вместо того, чтобы накраситься, он слегка схватил меня за плечо и спросил. Весеннее лицо было смутно искажено.
«… … да."
На бессмысленный ответ: «Почему ты такой слабый?» Времени спросить не было.
"баклажан."
Император, наблюдавший за ними сверкающими глазами, протянул руку. Аннет вздохнула и положила на него руку. Спринглайт тупо смотрела в спину Аннет, когда она уходила.
Высоко стояли два богато украшенных стула. Даже глазами весеннего цвета, имевшими лишь малейшие знания об этом мире, необходимые для романтики, я мог видеть, что это место, приготовленное для императора и императрицы. Император повел туда Аннету, словно проявляя гордость.
«Нет, а что насчет Императрицы, почему там сидит твоя сестра?»
«На Екатерину напали на рассвете, и она была серьезно ранена».
«… … Извините?"
«Это обстановка».
Асил просто смотрел перед собой, не обращая внимания на весенний свет, который так гордо буйствовал, и призывая его объясниться как следует. При этом горько рассмеявшись. Легкое отношение на самом деле было ближе к браваде. Кто же ее так нарядил?Аннет, окруженная всем белым и цветами, выглядела как майская невеста. То, что я покинул Валуа до церемонии помолвки, было напрасным.
«Поскольку спасение члена императорской семьи было серьезным делом, приглашение было непреднамеренно вынужденным, но я надеюсь, что вы воспримете это как обычный бал и насладитесь им с комфортом».
Император притворился щедрым монархом и несколькими словами объявил о начале бала. Не говорить слишком много было добродетелью любимого лидера. Атмосфера, которая на мгновение собиралась успокоиться под веселый смех, к сожалению, снова стала напряженной из-за добавленных им слов.
— Но если у тебя есть желание, лучше поймать взгляд Аннет.
Это были значимые слова. Всем дворянам империи был известен факт, что отношения между императором и императрицей были отчужденными, но Екатерина ни разу не нарушила свои обязанности, по крайней мере, в официальной обстановке. Хотя она ясно знала, что будет унижена, она сидела, как лебедь, подняв подбородок увереннее, чем кто-либо другой. Однако сегодня был день, когда сам император назвал это «большим событием». Ее здесь не было?
Более того, было странно, что полномочия были отданы Аннет. В Империи к статусу Великой Княгини и Императрицы относятся почти одинаково, но право поставить на эту должность кого-либо дается той, кто еще не стал Великой Княгиней. А ее жених, великий князь, ведет своих солдат и стоит перед императорским дворцом, угрожая императору.
Те, у кого зоркие глаза, сразу заметили две вещи. Во-первых, тиара на голове Аннет. Во-вторых, пустой безымянный палец императора.
'Сейчас мы…' … Неужели мы в замешательстве, которое войдет в историю?»
Это было очень правильное рассуждение.
После начала бала, в отличие от свирепствовавшего императора, Аннет с бесстрастным выражением лица сидела на своем месте. В холодном и простом взгляде наблюдателя была явная сила. Например, группа людей, обычно занимающихся развратом и грубым поведением, ведет себя относительно спокойно.
Пока я раздумывал, можно ли подойти к Аннет, в поле зрения весеннего цвета появилась знакомая блондинка.
"Ноэль?"
Человек, подтвердивший свои чувства друг к другу, разговаривал один на один со своим отцом. Потом я вспомнил, что мы расстались, даже не сумев толком объяснить ситуацию. Как герцог Артуа, вы, наверное, точно знали, что произошло, но мне очень хотелось поговорить с ним поближе.
— Возможно, я не смогу скоро увидеть тебя снова… … ».
Именно по этой причине Бомбит, который любит, чтобы все было определенно, не удосужился определить название отношений и просто передал его.
хороший. Давай поговорим. В любом случае, герцог Артуа был к нам дружелюбен, и Ноэль обязательно расскажет нам, что случилось с Кэтрин. Бомбит внезапно впал в замешательство по поводу того, что было настоящим делом, а что было всего лишь оправданием. Вместо того чтобы пошевелить спутанными и спутанными волосами, я передвинула ноги. Действия спешащего человека обязательно будут замечены, и Ноэль, заметивший ее приближение, повернул голову.
Наши глаза встретились.
«весло… … !”
Бомбит, который собирался пробежать оставшуюся дистанцию ​​примерно в десять шагов за один раз, остановился. Это произошло потому, что другой человек равнодушно отвернулся от нее, как будто ничего не видел. Ноэль холодно отвернулся, даже не глядя в глаза. Затем он пошел большими шагами и приблизился к императору. Волшебник, наблюдавший за серией ситуаций, подошел к окоченевшей спине Бомбита.
"Что ты делаешь? «Этот ребенок».
Несмотря на мрачный шепот, весенний свет не откликнулся. Говорят, что люди, сильно потрясенные, на короткое время теряют рассудок, и именно так это и выглядело.
«Вот почему дворяне не могут этого сделать. Он притворялся невиновным, но, в конце концов, жаждал власти, которая перейдет в руки моей сестры. Екатерина ни за что не могла отобрать герцогство у этого парня только потому, что он восседал на троне».
Циничный голос был настолько тихим, что его мог услышать только весенний свет. К сожалению, единственный слушатель был не в состоянии ответить, но ему было все равно, и он продолжал говорить, как ему хотелось.
«Ну, он был парнем, у которого был комплекс неполноценности по отношению к своей сестре. Жалкий парень. «Если это так, не заманивайте невинного ребенка».
Волшебник схватил Бомбита за плечи обеими руками. Громоздкий плащ струился вниз и сразу окутывал весенний свет и Асил. В этот момент весенний свет казался жертвой, съеденной дьяволом. Это было из-за слабо трясущихся глаз и бледного цвета лица.
«Должен ли я убить этого парня прямо сейчас?»
Внезапно. Эти слова пришли мне в голову.
"О чем ты говоришь!"
«Я заставил тебя страдать».
Бомбит угрюмо посмотрел в пол. Что ж, даже в оригинальном произведении Ноэль часто оставался рукой и ногой Императора, за исключением собственного маршрута. все еще… … .
«Наверное, что-то происходит. «Я доверяю Ноэлю».
Что за ситуация? Волшебник фыркнул.
«Если ты не хочешь, я оставлю тебя в живых, но если ты действительно меня предал, то я тебя убью».
«Почему люди такие экстремистские?»
«Парню, который предал доверие моего ученика и его младшего брата. «Какой смысл сохранять им жизнь?»
Бомбит вздохнула и покачала головой, как будто не могла это остановить. На самом деле была причина, по которой волшебник пришел к столь радикальному выводу. Было определенное расстояние, и Бомбит, который был обычным человеком, возможно, и не услышал этого, но для ушей волшебника разговор между Ноэлем и императором был слышен так ясно, как если бы они находились рядом с ним.
"Отличная работа. «Жаль, что жизнь твоей сестры была сохранена, но я надеюсь, что теперь мы сможем перейти к следующему шагу».
Маленький мальчик Артуа говорил, не выказывая ни малейшего намека на вину.
«Ладно, пришло время сначала выманить вторую дочь, используя старшую в качестве предлога».
«Как я уже сказал, Мариетта мало что знает о мире. Если вы их достаточно напугаете, они подумают, что это так, и пойдут дальше. «Скажи ему, что эрцгерцог, расположившийся лагерем за воротами замка, — предатель, поэтому сначала ты можешь наказать его партнершу Аннету».
«Думаю, можно с уверенностью сказать, что если в вашей семье есть член императорской семьи, вы можете получить иммунитет».
"большой. "Достаточно."
Это не стоит слушать. Мой желудок закипел. Я хотел сразу сжечь все это место и взять с собой только сестер, но волшебник не смог этого сделать.
По какой причине вы терпите до сих пор? С силой мага он мог бы в одно мгновение растоптать императора, забрать корону и возложить ее на голову Екатерины. Вообще-то я хотел надеть его на голову Аннет, а не Кэтрин, но она не хотела, так что давай подумаем без него.
Отобрать власть силой очень легко. Неужели можно сказать, что власть, которую отобрали и отдали, принадлежала Екатерине? Разве история не записала бы этих людей как «тех, кто замышлял восстание с Архимагом на спине»?
Асил хотел таким образом избежать, насколько это возможно, стать субъектом власти. По крайней мере, в эту эпоху, когда сестры живы.
— Давай подождем еще немного.
Он поднял голову и посмотрел на Аннет, сидящую в золотом кресле. Вертикальное положение. Уверенные глаза, смотрящие на бесчисленное количество людей и, кажется, не ощущающие ни малейшего дискомфорта. Она знает? Что он подходит для престола и обладает достаточной квалификацией.
— Даже если ты знаешь, они скажут, что в этом нет необходимости.
Асил улыбнулась необычайно дружелюбной улыбкой. Да, это то, что мне понравилось, потому что ты такой человек.
***
Пейзаж, который я увидел, показался мне чуждым. Это как смотреть сцену из спектакля, и я не могу поверить, что это происходит в реальности.
Мое горло горит. Однако мне казалось, что если я положу в рот хоть один глоток жидкости, то выплюну все, что находится внутри.
"после… … ».
Глубоко вздохнув, я посмотрел в глаза герцогу Артуа, который мягко улыбался. После элегантного учтивого приветствия он подошел к нам большими шагами. В одно мгновение внимание сосредоточилось. Люди, которые просто взглянули на меня, смотрели на меня откровенно.
— Давненько я вас не видел, юная леди.
Если бы я использовал более обширный словарный запас, интересно, смог бы я более ясно выразить свои текущие чувства? Я чувствовал себя расстроенным сожалением, но было ясно, что я не чувствовал смысла с ним разговаривать.
— На Императрицу напали на рассвете.
Готовясь пойти на танцы после раннего обеда, я вспомнил, что сказала Лирика. Они сказали, что послали семерых убийц, которые легко могли бы убить даже хорошо обученного человека. Император действительно намеревался убить Екатерину. Мне повезло, что я предусмотрел это заранее.
Не было никакого способа, чтобы император мог произвольно попытаться убить дочь политического коллаборациониста.Человек передо мной был человеком, который мог выйти в такой ситуации, притвориться хорошим человеком и улыбнуться, хотя он явно знал что его дочь чуть не умерла сегодня утром.
Это отвратительно.
Однако не было ничего хорошего в том, чтобы демонстрировать наружу темные и душные эмоции.
«Это стало уважением. — Я еще не Великая Княгиня.
С мягким выражением лица он лишь указывал на факты, которые лежали на поверхности. Герцог ответил естественно.
«Как может человек, являющийся подданным Его Величества, относиться к тому, кто ему дорог, и относиться к нему меньше, чем так?»
Оппортунисты, не шелохнувшиеся, слушая слова герцога, моргнули. Я сказал что-то бессмысленное. Если бы так и продолжалось, как только он закончил разговор и ушел, я ясно видел, что они прибегут и попытаются мне угодить. Было бы здорово, если бы я мог убежать вот так. Слабая мысль выглянула из головы.
Но, как всегда, в конце концов победил разум. Возможно, есть способ использовать тот факт, что герцог первым обратился ко мне, как возможность. Я бродил вокруг в поисках слов, которые могли бы привести к прорыву.
«Кандидат в императрицы. Мариетта, должно быть, была не очень довольна. — Потому что ей нравятся маленькие герцоги.
«хаха».
Герцог засмеялся, как будто услышал все эти милые звуки. Это было явное обращение со мной как с ребенком. Что я могу сказать, такое обращение со мной было настолько приятно, что я упустил момент, чтобы почувствовать себя плохо.
«Любовь детства становится не более чем иллюзией, когда становишься старше. Возможно, мы узнаем это через пять лет. «Это значит, что мои чувства были не такими сильными, как я думал».
"это так… … ».
«Вы еще молоды, поэтому вам может быть трудно это понять. Кроме того, Ноэль тебе вообще не нравился.
Задержка, призванная одержать верх в переговорах, стала помехой. Нет, не было нужды винить себя. Какое бы отношение я ни проявил, выбор герцога, вероятно, не поколебался бы ни разу. Кажется, он не особенно предан императору... … Я внезапно задумался, где же находится корень этой твердой воли.
«Что бы я ни чувствовал, герцогу было бы выгоднее поставить Мариетру рядом с герцогом, чем выдать императору обеих дочерей Валуа».
Лицо герцога на мгновение застыло.
«Вот почему я говорю тебе, что ты молод».
Когда он медленно закрыл и открыл глаза, он увидел слои жадности, накопившиеся в его голубых глазах. Холодок пробежал по моей спине.
«Даже если принцесса юга даст мне силы, ответственность за это будет лежать на моем сыне».
«… … Это какая-то проблема?»
Герцог цокнул языком и проигнорировал меня.
«Я хорошо знаю свою дочь. Эта жадная сука заберет все, что у меня в руках. Я мог бы отдать несколько Ноэлю, но... … ».
Он закатил глаза и уставился в одно место. Ноэль издалека разговаривает с Императором. Взгляд его глаз, в котором чувствовалось не больше, чем тепло ногтя, отражал тот факт, что герцог считал своего сына не более чем фигурой на шахматной доске, как и свою дочь.
«Никакая слава не вернется ко мне».
Моя голова раскалывалась. Итак, он говорит, что, хотя все его дети в безопасности, а у его семьи явно есть путь к процветанию в будущем. Просто потому, что у него не было сил вернуться к своим, он решил принести в жертву свою дочь.
Благодаря этому причина поражения стала ясна. Поскольку план был составлен, думая о ком-то, кто не был похож на человека с человеческой точки зрения, было естественно, что он не сработает.
"хорошо. "Я понимаю что ты имеешь в виду."
По крайней мере, я знал, как еще раз заманить герцога. Заявив о своей позиции преемника Валуа, я мог бы предложить контракт самому себе, независимо от отношений между Мариеттой и Ноэлем. Если вы предложите сумму, большую, чем выгоды, которые вы получите от службы в качестве слуги императора, этого будет достаточно. Но я не делал никаких предложений. Я не хочу ему ничего обещать.
«Думаю, больше не о чем говорить. — Тебе лучше спуститься туда, пока глаза Архимага не прожгли дыру в твоем затылке.
Я говорил так тихо, что отказ нельзя было прочитать, просто услышав мой голос. Герцог удивленно оглянулся. К сожалению, это был не блеф, поэтому я посмотрел прямо в глаза Асилу, у которого было мрачное выражение лица, и он ушел от меня в подавленном настроении.
И действительно, как только герцог покинул меня, я не мог сосчитать на десяти пальцах количество людей, крадущихся ко мне. Я быстро встал, чувствуя, что задыхаюсь.
«Эй, миледи!»
Дворянин, с которым я никогда раньше не разговаривал, заговорил со мной, но он махнул рукой и ушел. К счастью, никто не преследовал меня без предупреждения. Это потому, что вы не хотите, чтобы у человека, которого пытаетесь соблазнить, создалось впечатление, что вы раздражаете.
Мои ноги направились наружу, где я мог чувствовать ветер. Обувь ударилась о деревянный пол и издала ясный и ясный звук. К счастью, на террасе, которую я нашел, было достаточно тихо, чтобы наслаждаться звуком. Было бы неплохо немного отдохнуть. Потому что Асиль с весенним светом. Хотя уговаривать было некого, я мысленно придумывал оправдания. На самом деле, казалось, что я хотел убедить себя.
Когда я глотнула чистый прохладный воздух, в поле зрения появилось испорченное платье. Цветы уже упали здесь и там, но, похоже, большинство оставшихся упало, пока они бежали сюда.
«Мне жаль Рена».
Я даже удалила цветы, которые наполовину упали и неприглядно свисали. Теперь, когда я об этом думаю, единственное, что осталось, это большой цветок, который был относительно прочно закреплен. Я не мог выбросить то, что снял, и держал это в руке, когда в темноте ко мне медленно приблизилась фигура.
«Не о чем сожалеть. «Потому что это была всего лишь моя жадность».
Мое сердце успокоилось от знакомого голоса. Когда моя вертикальная поза, как будто я застряла в фитиле, ослабла, Рен, должно быть, подумал, что я вот-вот рухну от недостатка сил, поэтому он поспешно подошел ко мне и схватил меня за руку.
"ты в порядке?"
Мне казалось совершенно неловким даже подробно объяснять, как все было на самом деле нормально. Я просто кивнул. После того, как Рен подтвердил, что я стою прямо, он посмотрел на мою руку, сжатую в кулак. Вскоре его теплая ладонь обвила мое запястье. Затем, как по волшебству, кулак был выпущен, и лепестки цветов упали на пол.
"Как вы сюда попали?"
Чтобы разрядить неловкую атмосферу, я задавал любые вопросы. После того, как я это выплюнул, мне стало любопытно. Сотрудники Изумрудного дворца, должно быть, держали глаза открытыми и наблюдали. Как мы здесь оказались?
«Императору было приказано следить за тобой, поэтому он настоял на том, что не имеет значения, если я выйду».
"ВОЗ?"
"Кто бы это был?"
Он улыбнулся так ярко, как капли воды, падающие на стеклянную чашу.
«… … «Это Лирика».
"конечно."
Она человек, который по-своему прошел через множество трудностей, поэтому она более зрелая, чем Бомбит, и иногда она показывает более зрелую сторону, чем я, но бывают моменты, когда она так же безрассудна, как Бомбит. .
«Я хотел прийти раньше, но опоздал, потому что заехал к дворцу императрицы. Безопасность была более строгой, чем обычно. Я знаю проход королевской семьи, так что обойти его было несложно... … ».
Он наклонил голову и снова заговорил.
«Они сказали, что убили всех убийц. Поскольку Север заранее присоединил солдат Лотарингии, Кэтрин не пострадала. Вместо этого несколько горничных и солдат получили ранения, но серьезных травм не было».
Слава Богу. Очень жаль пострадавших, но это была ситуация, когда все могли погибнуть, если бы не отреагировали. Слушая историю и кивая, я внезапно понял одну вещь.
Я сказал Рену, для чего нужен браслет?
— Подожди, Рен. Разве император не причинил вам вреда, даже узнав, что вы побывали во дворце императрицы? «Отправьте солдат или что-то в этом роде».
«На удивление, никаких сбоев не произошло. — Доминик, должно быть, тоже была занята выпускным.
Как и ожидалось, я этого не сказал. У меня вырвался вздох.
«Я пошел туда, четко осознавая, что это опасно».
«… … Да, если серьезно задуматься, именно так и происходит».
Если бы проклятие было активировано должным образом, неудивительно, если бы возмездие последовало немедленно. Теперь, когда мы идем по тонкому льду, Император отреагировал бы более чутко, чем обычно, если бы узнал, что Рен связался с Кэтрин. Что бы я делал, если бы у меня не было браслета? От одной только мысли об этом у меня закружилась голова.
«Почему ты совершил такой опасный поступок?»
На вопрос с упреком он отвечал нерешительно.
«… … — Я думал, тебя это может волновать.
Я потерял дар речи.
«Вы волновались, потому что информация не поступала быстро».
Хотя он и был осторожен, произнося первое слово, он сказал это так, как будто это было очевидно из следующего предложения. Я говорил твердо, держась за угасающий дух.
«Прежде всего, спасибо. «Но с этого момента никогда не делай ничего опасного в одиночку».
Как и ожидалось, мы решили не раскрывать предназначение браслета.
«… … — Ничего, если я приглашу тебя потанцевать?
Рен несколько неожиданно протянул руку. Воспроизводимая музыка меняется, как будто рассчитана в нужный момент. От бесконечно яркой песни до спокойной песни, которая вдруг захлебнулась. Атмосфера, создаваемая лирической мелодией скрипки, была грустной. Как будто для него это играли.
Я кивнул и взял его за руку.
«Если бы все не пошло не так и закончилось хорошо, я собирался отправиться в долгое путешествие».
Это было слово с двусмысленным окончанием. Тогда я не мог не спросить.
— Теперь ты думаешь иначе?
"нет. "Не совсем."
Хотя он, должно быть, заржавел после того, как долгое время не с кем было танцевать, его партия была искусной, как будто образование было выгравировано в его душе. Все, что мне нужно было сделать, это устроиться поудобнее. Было такое ощущение, будто меня обнимал ветер или облака.
«Просто его немного сложно опорожнить».
Пряный аромат смешивается с его улыбкой. Я легко мог догадаться, о чем идет речь.
— Ты хочешь отомстить?
«Я бы солгал, если бы сказал, что не хочу».
На его лице не было никаких признаков смирения, поскольку он послушно признал свои негативные эмоции. Я посмотрел в глаза, которые выглядели голубыми, смешанными с лунным светом. Казалось, так и должно быть.
"Ты можешь это сделать."
Безответственное слово прозвучало как одержимое. Увидев, что я поражен тем, что он сказал, Рен тихо рассмеялся.
"Действительно?"
На этот раз я ответил уверенно.
"да."
Я не был последователем, но думал, что готов приложить все усилия, чтобы добиться его желаний. Даже в этом случае это не компенсирует болезненные времена. Было желание максимально сотрудничать. Но Рен остановился и покачал головой.
«Я больше не хочу, чтобы меня преследовали призраки прошлого. «Думаю, мне стоит остановиться здесь».
Это было то, на что я надеялся. Хотя было жаль отпускать его так далеко, мы можем встретиться снова, когда захотим. Возможно, наступит день, когда все шипы, застрявшие в его сердце, растают и исчезнут.
Вместо того, чтобы добавлять тяжелые слова, я рассказал анекдот, который даже не казался шуткой.
«… … «Немного грустно терять хорошего друга-читателя».
— Что ж, вместо этого я пришлю тебе письмо. «Это такое длинное письмо, что мне оно надоело».
«Было бы трудно устать от меня с разумной суммой».
К счастью, он прочитал мои намерения. Я еще раз задумалась о том, почему я чувствовала себя в безопасности, когда была с ним. Наши слова были одинаковой температуры, как зеркальные отражения.
К тому времени, как мы закончили прощаться немного раньше, волнение внутри перекинулось сюда. Что происходит? Я волновался, потому что Бомбит и Асил были в бальном зале. Рен, увидев, что мои глаза продолжают блуждать по дому, с готовностью толкнул меня в спину.
"Пойдем."
"Ты в порядке?"
конечно. Рен, который говорил освежающе уверенно, спрыгнул с перил. Хоть он и на втором этаже, он все равно довольно высокий... … Он ушел, даже не дав мне шанса удержаться.
***
Если вдуматься, то это был действительно деформированный шар. Асил прищурился и оглядел спертый воздух внутри бального зала. Разве не правда, что выпускной — это первый танец с партнером, с которым вы пришли? Однако, поскольку партнерша императора, Аннет, сидела как кукла, все неловко колебались и в итоге собрались группами по двое и трое, чтобы поговорить. На этом этапе название следовало изменить на «чат-вечеринку», а не на «танцевальную вечеринку».
Ну, если бы это было действительно так, возможно, было бы лучше. Выпустив возмутительные высказывания, призывая людей наслаждаться миром, император активно занялся созданием некомфортной атмосферы здесь и там. Здесь все знали. Император разговаривает только с дворянами, которые тайно предоставили эрцгерцогу военные силы.
Они, которые по своей природе были нейтральными, устали пытаться выставить себя дураками.
«Они все просто идиоты».
Волшебник дал беспощадную оценку. Во-первых, есть проблема с сопровождением партнера, как на обычном выпускном вечере. В приглашении не обязательно было указание сделать это, но разве нет такой вещи, как обычай? Все, наверное, думали, что император устроит свой первый танец с императрицей.
Однако на рассвете на императрицу напали, и она не явилась, а госпожа графа Вэня заняла ее место и ушла. Это означает, что мероприятие не соответствует требованиям первого танца, который должен быть оформлен ведущим или самым высокопоставленным лицом мероприятия.
— Не мое дело, неудобно вам, идиотам, или нет.
Волшебник пришел к обнадеживающему выводу, но вскоре ему ничего не оставалось, как отойти от своих мыслей. Это произошло потому, что я мог видеть душевные души, стекающиеся одна за другой к весеннему свету, пересекающие бальный зал слабой походкой, как привидение. Было замечено, что Ноэль, который находился рядом с императором и был его правой рукой, тайно поглядывал в том направлении.
«Если ты собираешься это сделать, почему ты остался с императором?»
Во всяком случае, это проясняет ситуацию. Вероятно, это широко известные последователи Мариетты. Это тоже не очень качественно. Взгляд Асил, который поочередно смотрел на двух людей, пересекается со взглядом Ноэля. В этот момент голубые глаза производили впечатление бледных. Как ребенок, просящий о помощи.
Асил нахмурился, но пошевелился телом.
«Это не для тебя».
Ноэль, должно быть, услышал то, что было сказано мимоходом.
Бомбит тупо смотрела на два пустых стула, а пять или шесть мужчин приближались и разговаривали с ней.
«Мариетта».
Волшебник намеренно использовал свою магическую силу и приблизился, окруженный черной энергией. Бомбит, сознание которого улетело куда-то далеко, не сразу понял его слова. Потому что это было не его имя. Вместо этого собравшиеся мужчины тихо отступили первыми. После этого я смог прийти в себя.
"Вы знаете? «Что это такое, называя это мрачным?»
Асил пожал плечами и отыгрался. Затем он заговорил громким голосом, как будто все в бальном зале могли его услышать.
«Впервые за долгое время я пытаюсь насладиться развлечениями людей, так что должно быть что-то правильное».
"да?!"
Бомбит посмотрел на Асила с выражением вопроса: «Какую ерунду ты несешь, если ты тоже человек?» Но остановить его было уже невозможно. Великий архимаг схватил запястье довольно высокого ягненка и направился к центру бального зала. Прямо под тем местом, где качается самая большая люстра.
«Если я оставлю все как есть, мой выпускной не будет беспорядком?»
Дворяне смотрели на них с широко открытыми ртами. Одним лишь словом волшебник сделал этот бал, изначально служивший местом выбора императрицы, своим. Бомбит стиснула коренные зубы и прошептала полуприглушенным голосом.
"В чем дело. — Тебе вдруг захотелось внимания?
"маленький?"
Волшебник посмотрел на группу сверкающими глазами.
«Мне не нравится музыка».
Внезапно плавное выступление прекращается из-за щелчка пальцев. После того, как на мгновение послышался неприятный визг, заиграла оживленная песня в быстром темпе. Движения артистов скрипели, как у деревянных кукол. Однако звук, который я услышал, был ровным, без каких-либо странностей. Это произошло потому, что волшебник контролировал их всех.
Бомбит закончил оценку ситуации за короткий промежуток времени.
«Фуха».
Когда она собиралась рассмеяться, волшебник отдернул ее руку. Хм?! И без всякого удивления он небрежно предпринял преувеличенные шаги. Бомбит не могла удержать свой разум, поскольку ее тащили и крутили. Удивительным было то, что, хотя движение было рискованным, оно не поскользнулось и не упало.
«Теперь это похоже на вечеринку!»
Император отменил первый танец, который должен был стать началом, и возникла неуютная атмосфера, но никто не мог жаловаться, хотя элегантная атмосфера была испорчена. То же самое касается учителей этикета, когда они видят танцевальные движения, из-за которых они могут схватиться за шею и упасть.
Хотя официальная церемониальная иерархия заключалась в том, что великий волшебник предшествовал императору, общее мнение заключалось в том, что великий волшебник был существом, намного превосходящим категорию людей. Потому что ни один монарх за всю историю не мог относиться к нему незначительно.
— Я говорил тебе, что не позволю, чтобы тебя игнорировали.
Вместо того чтобы отругать хвастливого волшебника, Бомбит расхохотался. Тень, отброшенная на мгновение, внезапно исчезла.
«Ну, больше всего меня игнорирует ты сам».
Неуправляемые танцы были комичными, но веселыми. Это было похоже на детскую игру или на быструю езду. На короткое мгновение я смог забыть, что происходило прямо передо мной. Так продолжалось до тех пор, пока Император, который кивал, слушая шепот Ноэля, не подошел к нам.
"Молодая леди."
В то время, когда император говорил, Асил поднял Бомбита, и его спина была согнута наполовину назад. В отличие от Спринг, которая сидела за столом более восьми часов в день, позвоночник Мариетты был еще цел.
В любом случае, сразу было важно не безопасность позвоночника.
"Да ваше величество."
Асиль с недовольным выражением лица одарила весенний свет. Кружал весенний снег. Отчасти потому, что из-за Асила он крутился волчком, а отчасти потому, что император смотрел на него глазами, полными желтой жадности.
«Разве не было бы скучно, если бы партнер был только один? Даже если я выйду, я станцую одну песню».
Было совсем не скучно. Почему ты отсчитываешь секунды, когда это так весело? К счастью, Бомбит пришла в себя, не произнеся этих мыслей вслух. Волшебник укрепил руку, которую все еще держал. Было передано намерение, что ему позволят избежать этой ситуации настолько, насколько он захочет. Или казалось, что он пытался помешать мне уйти.
Бомбит слегка улыбнулась Асил и вытянула руку. Волшебник плотно закрыл глаза. Казалось, он сдерживался, потому что находился перед императором, но выглядел он так, словно был на грани вздоха.
«Ты как крыса, заходящая в логово тигра».
Вот о чем думал Асил, наблюдая за спиной Бомбита, неуклюжими шагами приближающегося к императору. Хотя Бомбит молод и незрел, он не совсем бездумен. Вероятно, была веская причина, по которой он удосужился подойти к императору, которого так презирал и ненавидел.
'хорошо. Если что-то пойдет не так, просто выбросьте это».
Асил сжал кулаки и отступил назад. Его взгляд связывал лодыжки императора.
***
О, я действительно ненавижу это.
Это было ощущение весны в тот момент, когда моя рука коснулась его.
«Не из-за чего так нервничать».
Казалось, он хотел продемонстрировать свое высокомерие, но не мог, поэтому, глядя на его странно застывшее лицо, у императора, казалось, было странное заблуждение. Бомбит взглянул на высокомерное лицо и лишь утвердительно кивнул.
«Он был довольно хорош, но как он оказался таким?»
Несмотря на то, что передо мной мужчина с красивым лицом и голосом, который мне нравится, я совершенно не чувствую волнения. В каком-то смысле это было печально.
Давайте перестанем думать ни о чем другом. Бомбит решил вести себя в этот момент совершенно так же, как Мариетта.
«Я слышал, вы планируете приветствовать Аннет как императрицу».
Поскольку я называл ее «онни» уже давно и недолго, мне было немного неловко просто называть ее по имени. Император прищурился и с интересом посмотрел на весенний свет.
"Откуда ты это знаешь?"
Я уверен, ты знаешь, что я узнал об этом от Кэтрин. Бомбит тайно улыбнулся императору, который сделал вид, что ничего не знает.
«Есть способ узнать все».
Он заговорил, создав на мгновение пустое пространство намеренным молчанием.
«Поэтому я был немного удивлен, когда получил приглашение».
— Чему тут удивляться?
— Ну, не думаю, что я бы сделал это, если бы я был вашим величеством.
«Угу».
Прямой взгляд нарушен. Спринглайт медленно рассматривала девочек своего возраста в бальном зале одну за другой. Не знаю, но, взглянув на платья, я подумала, что все они дочери влиятельных семей. Интересно, было ли человек десять, получивших приглашения в качестве кандидатов в императрицы? Особенно противно было то, что рядом была девушка, которая выглядела моложе его.
«Интересно, зачем нужны две дочери Валуа».
Это было разумное замечание.
Только тогда император понял, что он был настолько одержим идеей заполучить Аннету, что не смог как следует увидеть причинно-следственную связь. да. Вместо того, чтобы использовать Мариетту, чтобы заполучить Аннет, возможно, быстрее успокоить Мариетт, которая кажется легким противником. Слово весеннего цвета нанесло последний удар по его быстро кружящейся голове.
«Уведите Аннет вместе с предателем. — Тогда я стану единственной дочерью Валуа, верно?
Император, который был гладко вовлечен, вдруг пришел в себя и принял подозрительный вид.
«Ваша сестра говорит, что она преемница Валуа».
«Ну, разве это не применимо и к тому времени, когда ты жив?»
Циничная улыбка очень хорошо шла к лицу Мариетты. На первый взгляд любой мог бы увидеть в ней злодейку. В момент, когда обычный человек почувствовал бы отвращение, император разразился веселым смехом.
«Ноэль сказала, что ее слабое место — это ты. «Ты такая ужасная женщина».
— Так тебе это не нравится?
«Нет, похоже, пазл, который не синхронизировался, наконец-то сложился. «Думаю, мы могли бы составить хорошую пару».
Ух ты. Бомбит притворялся, что его рвет внутри.
— Кстати, ты не был влюблен в Ноэля? Но внезапно она стала жадной до положения, которое я ей дал, и даже довела до смерти свою сестру. «Мне очень интересно, почему».
«Нет никаких оснований это делать. только… … ».
"только?"
«Потому что я не хочу, чтобы у Аннет получилось что-то лучше, чем у меня».
Верно. Император кивнул, легко принимая причину, предложенную Спринглайтом. Как и ожидалось, он тоже увидел вид весны, глядя на стул, расположенный высоко вверху.
— Вам нужна должность императрицы?
Бомбит на мгновение сделал вид, что задумался, а затем ответил.
«Что ж, мне бы хотелось получить высшую должность, но пока меня устроит то, что я императрица. — Тебе нужна причина, чтобы связать Аннет.
"Почему? «Как только вы получите это в свои руки, она больше не будет иметь никакой пользы».
"Нет. Эрцгерцог влюблен в Аннет. «Вы все еще действительный заложник».
Это означало действовать перед Аннет так, как если бы Мариетта была заложницей, как и было первоначальной целью. Судя по тому, что я слышал, это казалось разумным планом. Император кивнул, все больше интересуясь девушкой перед ним.
— Хорошо, что мне теперь делать?
Спринглайт слегка приподнялась и что-то прошептала императору. Выслушав разговор, продолжавшийся довольно долгое время, император молча сделал шаги с выражением лица, которое невозможно было прочесть. Это был тайный разговор, вевшийся тихим голосом.
В глазах других дворян казалось, что император, который некоторое время разговаривал, а затем услышал шепот Спринглайта, внезапно потерял настроение. Естественно, все взгляды были обращены на императора. Потому что казалось, что что-то может случиться в любой момент.
Всего один человек. Только Асиль, слушавшая их разговор от начала до конца, не пропуская ни одного слова, но делая вид, что не замечает, смотрела прямо на весенний свет.
"Что ты пытаешься сделать?"
Никто не услышал слов, полупроглоченных во рту. Вскоре император яростно схватил Бомбита за запястье. Он тащит ее и направляется к главному столу. Асил широко открыл глаза и попытался погнаться за ним, когда его глаза встретились с весенним светом.
Бомбит поджала губы с выражением никакого удивления.
— Спать три дня?
Волшебник, прочитавший форму рта, мог только стоять с беспомощной улыбкой на лице.
Император держал длинный посох, увенчанный резным золотым орлом. Наряду с короной на голове и накидкой на спине он был символом власти.
хлопнуть. хлопнуть.
Раздался звук удара трости об пол. Все прекратили свои дела и поклонились императору.
«Я, Доминик Сиерисский, настоящим заявляю, что возьму Мариетту, вторую дочь Валуа, своей императрицей. Церемония инвеституры состоится через три дня в неформальной обстановке в храме, и собравшимся здесь, а также столичной знати приказано принять в ней участие».
Шок распространился в одно мгновение. Даже простые браки не заключаются таким образом. На этом мероприятии даже не присутствовал граф Валуа. Однако человеком, который говорил, был император, а Мариетта, участвовавшая в этом человеке, уверенно стояла рядом с ним, не выражая никаких жалоб, поэтому никто не мог поднять вопрос.
"ее… … ».
Асил глубоко вздохнула.
— Ты использовал свою голову.
Встреча императрицы была национальной свадьбой, поэтому необходимо было соблюдать строгие процедуры, однако следственная церемония императрицы иногда меняла свою форму по усмотрению императора. И было несколько случаев, когда браки королевских семей, за исключением наследника, заключались на небольших церемониях в храмах.
Хотя за этим стояла историческая подоплека, согласно которой королевская семья должна была подавать пример, не проявляя расточительности из-за повторяющихся в то время неурожаев, было ясно, что указывать на это сейчас не получится.
Должен ли я остановить это?
Однако, прежде чем услышать это из уст императора, весенний свет уже предполагал время в три дня. Я уверен, что-то запланировано... … .
Даже в руке Асила, который услышал содержание шепота, форму не удалось четко уловить. Поколебавшись, император и Мариетта удалились, взмахивая плащами, и в бальном зале начал распространяться запоздалый переполох.
В это время Асил увидела, как Ноэль немного вздохнул и попытался уйти. Затененное лицо выражает беспокойство. Это было абсурдно. Это произошло из-за моей изобретательности, какое я имею право?
"привет."
Ноэль вздрагивает от слов, произнесенных горячим тоном, и останавливается.
«Если ты так волнуешься, почему бы тебе не следовать за мной?»
Глаза, сверкающие, как стекла в прозрачном море, смотрят на Асил. Признаки беспокойства, появившиеся всего минуту назад, исчезли. Когда я посмотрел на его безразличное выражение лица, внутри меня вспыхнуло что-то теплое. Какие-то эмоции, возможно, смесь разочарования и гнева.
«Я не могу в это поверить. Тебе не понравился этот парень? «По крайней мере, четверо парней, которых я знаю, не способны так себя вести».
Это из-за власти. Это даже не смешно.
«Я не удивлюсь, если скажу, что он все планировал и действовал с того момента, как я впервые встретил его. Нет, на самом деле так было бы больше смысла».
Еще более подозрительным было то, что даже в этот момент глаза Ноэля не потеряли блеска. Поскольку волшебник прожил долгое время, он был уверен в чтении сущности людей. Те, кто потворствует жадности и заговорам, не могут иметь этого блеска.
"Он скоро должен вернуться. Ты планируешь переложить это бремя на Мариетт?"
Наконец в спокойных глазах появилась рябь. Ноэль опустил глаза и сказал. Аккуратные ресницы затрепетали.
"Повезло тебе. «Потому что это тот, кто не сможет вернуться, если его оставить вот так».
В тот момент, когда волшебник уже собирался схватить мальчика за воротник с ощущением, что что-то отрезают, маленькая рука в шелковой перчатке схватила его за запястье.
«… … Аннет.
Кипящий котел эмоций опустился, как будто на него вылили холодную воду. Аннет какое-то время осматривала окрестности, словно пытаясь разобраться в ситуации, а затем отпустила Ноэля. Когда он сказал мне идти домой, не было той теплоты, как когда он обращался с моим младшим братом, но и особо холодным он не был.
"Что случилось?"
Волшебник впал в небольшую депрессию.
Причина, по которой она покинула Спринглайт, вероятно, заключалась в том, что она доверяла волшебнику. Даже несмотря на то, что весенний свет требовал этого, разве это не то же самое, что просто смотреть, как император крадет весенний свет с открытыми глазами?
Когда он кратко объяснил увиденное, я почувствовал себя верующим, идущим на исповедь.
— Мне тоже его выбросить?
Аннет решительно покачала головой, глядя на волшебника, который тревожно умолял ее, чтобы она могла все решить сразу.
"что… … «Мне действительно следует оставить это как последнее средство».
«Как далеко нам нужно пройти, чтобы достичь конца?»
— Что ж, я расскажу тебе об этом, когда придет время.
Было бы лучше, если бы ты не приходил. Аннет тихо пробормотала и посмотрела на горничных, одетых в модные одежды. Сюда приближались восемь служанок. Они были сотрудниками Изумрудного Дворца.
"Ты прекрасно справляешься. Так что просто делай то, что ты делал до сих пор».
Аннет на мгновение поколебалась, а затем постучала его по плечу. Казалось, это прикосновение должно было воодушевить. Глядя на спину человека, уходящего без каких-либо сожалений, волшебник улыбнулся.
«Ты относишься к своему учителю как к ребенку. "Испорченный."
Это была оценка, которую можно было бы считать освежающей, если бы вы услышали ее сами.
***
— Архимага держат в плену в волшебной башне?
Эрцгерцог нахмурился, выслушав доклад адъютанта.
«Разве Магическая Башня изначально не была его местом?»
«Ну, я не знаю обстоятельств волшебников. Это не настоящая волшебная башня, но для удобства ее называют волшебной башней. «Они сказали, что это другое место, чем то, где изначально находился великий волшебник».
Вы говорите о фальшивой волшебной башне? Я слышал, что это место рухнуло и остались только руины. Однако, если бы высокопоставленные волшебники объединили свои усилия, неудивительно, если бы в одночасье оно снова появилось.
Скорее проблема была в Асиле.
«С какой стати пойман человек, который отправился туда для защиты и наблюдения?»
«Это именно то, что я говорю».
Кловис хихикнул и вспомнил, что сказал Бомбит в прошлом.
'Как вы знаете... … В важные моменты это не очень полезно... … .'
Настал день, когда эти слова стали убедительными.
Хотя он не смог присутствовать на балу лично, глаза и уши, находящиеся в императорском дворце, полностью передавали информацию. Два человека разобрались в ситуации, отбросив догадки и просмотрев четкие факты в пакете информации.
Самым большим вопросом было поведение Бомбита.
— Ходят даже слухи, что именно леди Мариетта посоветовала императору поймать архимага.
Если мы только посмотрим на факты, обнаруженные на поверхности, окажется, что Бомбит предал Аннет. Если бы мы пришли к такому выводу, нам пришлось бы принять соответствующие меры, но между ними повисло лишь двусмысленное молчание.
Потому что не было никакой возможности сомневаться в весеннем цвете.
В этот момент сила Асила была несколько недооценена. Это было в далеком прошлом, когда великий волшебник использовал всю свою силу в полную силу. Задолго до того, как они пришли в этот мир. Им, не являвшимся волшебниками, было трудно осознавать, что даже если все волшебники Волшебной Башни нападут одновременно, они не смогут победить хотя бы одного человека. Настолько закрыто было маленькое общество волшебников, и по нему была разбросана информация, о которой посторонние не могли знать.
Эти двое даже не могли себе представить, что Асиль специально схватили.
«Думаю, у нас нет другого выбора, кроме как предполагать худшее и готовиться к нему. Во-первых, план реализуется без изменений. «Пожалуйста, успокойте менеджера портала, чтобы граф мог безопасно войти в столицу».
***
Спринглайт сидела на кровати Одокани. Комната, которая, казалось, использовалась исключительно как спальня, была заполнена чрезмерно богато украшенной огромной кроватью и украшениями. Если бы я хотел что-то сделать, лучше было бы переехать в другую комнату, но я не чувствовал, что смогу собрать мотивацию сделать это прямо сейчас.
'неудобный.'
Рабочие стояли на расстоянии, как будто измеренном линейкой, прямо и слегка опустив головы. В них не было никакого чувства человечности, так как ноги у них не болели и они вообще не двигались. Как я могу естественно вести себя как благородный ребенок? В особняке Валуа команды, которые давались легко, даже не задумываясь, лишь задерживались у меня во рту. Если бы я продолжил в том же духе, мне бы показалось, что я просто буду сидеть в своем платье, пока не придет император.
«Почему оно не выходит?»
Будь то усадьба или городской дом, комната Мариетты была довольно просторной, и хотя людей там было не так много, людей там было много. Почему я не чувствовал себя таким потерянным, как сейчас? Если бы мы посмотрели на стоимость каждого предмета, то в комнате Мариетты, вероятно, было бы больше дорогих вещей, чем в этой. Там царило ощущение жизни, и можно было почувствовать, что по крайней мере девочка ее возраста пользуется предметами, которые там находились.
И что было важнее всего остального.
— В этом особняке нет ничего невозможного, Мариетт.
Возможно, это произошло потому, что кто-то это сказал.
В комнате, в которой явно поддерживалась соответствующая температура, было особенно холодно. Три дня максимум. Просто потерпи три дня и все пройдет. Повторив это бесчисленное количество раз, Бомбит подняла голову и направилась к полу.
«Я хочу познакомиться с Аннет».
Ответил рабочий, стоявший крайний слева.
— Это сложно, леди.
«… … все в порядке. Тогда помоги мне умыться и переодеться.
Люди здесь не на стороне весеннего цвета. Бомбит не был настолько глуп, чтобы этого не знать. Поэтому я сказал это холодно, делая вид, что это ничего не значит, но, честно говоря, я чувствовал себя опустошенным. У меня уже осталось мало времени, но мне придется остаться здесь на три дня, даже не увидев Аннет. Это было крайне несправедливо. Я подавил вздох и закрыл рот.
Когда волнение улеглось, платье, которое выглядело просто громоздким, начало спадать с моего тела, кусок за куском. Когда тонкое платье, надетое под ним, было обнажено, Бомбит слегка подняла руку.
"Я хочу побыть одна."
Рабочие со смущенными лицами обменялись взглядами. Казалось, он никогда не уйдет, если с ним будут обращаться бережно. Бомбит, который был полностью обезумел, отчаянно нуждался в одиночестве. Что я должен делать? Подумав некоторое время, я нашел простой ответ.
"Убирайся."
— многозначительно сказал он, грубо проводя одной рукой по своим ярко-рыжим волосам.
То, на что надеялись, сбылось. Бомбит сидела в ванне, высвободив все силы своего тела. Что бы я ни пробовал, температура теплой воды, снимавшей мою усталость, не снижалась. Я цинично бормочу, глядя на лепестки роз, плавающие в воде.
«Ах, холодно… … ».
В обычной ситуации я бы поднял шумиху из-за того, что это романтично, но поскольку именно император принес сюда весенний свет, драгоценные лепестки цветов в конечном итоге потеряли свою ценность.
Беспокоиться было не о чем.
Я никогда не предполагал, что все пойдет таким путем, но я знал, как все пойдет. Не может быть никакого провала. потому что… … .
[…] … трескаться.]
Теперь, когда я думаю об этом, я надеюсь, что у Асила все хорошо. У меня не было времени объяснять, поэтому я просто швырнул его в волшебную башню. Я принял эту меру, потому что думал, что все пойдет не так, если я отпущу его на свободу и позволю ему делать все по своей воле, но меня это беспокоило, когда я думал о стрессе, который я испытаю, находясь рядом с волшебниками Волшебная Башня, которую я так ненавидел. Именно Бомбит попросил императора заключить его в тюрьму. Асил тоже это знает.
[Мариетта!]
В этот момент знакомый голос прорвался сквозь мои мысли и пронзил голову.
"О вы знаете?"
[Ты меня слышишь? Положите руку на ожерелье. Сказано в 21-й раз.]
Бомбит поспешно положила руку на ожерелье, которое по привычке не сняла даже во время стирки. Затем из ожерелья исходит слабый свет.
"что!"
[Что? Вот что я скажу.]
Это было мудрое заявление. Бомбит раздумывал, с чего начать и объяснить, но, не дожидаясь, волшебник заговорил первым. Похоже, он вообще не собирался слышать ответ.
[Ты слышал мой голос, хотя и не прикасался к ожерелью?]
"это верно. «Я даже не думал об этом, потому что у меня еще не было возможности об этом написать».
[хм… … .]
Волшебник говорил немного спокойным тоном.
[Сказка развивается довольно быстро.]
«Сколько осталось?»
[Наверное, их можно пересчитать по пальцам.]
"Ах!"
Бомбит рефлекторно вскрикнула и закрыла рот обеими руками. После ухода сотрудников мой взгляд сосредоточен на плотно закрытой двери. К счастью, не было никаких признаков того, что кто-то пытался войти.
«Э-э, что мне делать? «Мне нужно продержаться три дня».
[Я уверен, что это выдержит. Этого достаточно?]
Я не знаю, каков был план, но это был вопрос, который подразумевал, что можно просто продержаться, пока все не закончится. Ничего, если ты не пойдешь и не удовлетворишь свою жадность?
Бомбит не смог сразу ответить «да». Осталось много вещей, которые я хотел сделать. С того дня, как мы с Ноэлем подтвердили свои чувства друг к другу, у нас не было времени как следует поговорить, не говоря уже о том, чтобы побыть вместе, и я хочу, чтобы Аннет стала счастлива с правильным человеком.
Было так много вещей, которые я не смог бы сделать, если бы не остался в этом мире.
«Ты не можешь не вернуться».
В итоге я дал неоднозначный ответ. Волшебник на мгновение замолчал. Не из-за моего ли настроения молчание кажется выражением сожаления по поводу человека, с которым я за короткий период времени обменялся поверхностной привязанностью?
[И что же мне делать?]
Волшебник задал вопрос, вырванный из контекста.
«Оставайся смирно. «Ничего не делай».
Он рассмеялся, услышав твердый ответ.
[Вы сообщите мне, когда придет время?]
вы тоже? Вместо того, чтобы спросить в ответ, Бомбит кивнул. Вскоре он понял, что собеседник слышит его голос, но не может наблюдать за его действиями. Было бы здорово, если бы вы могли это посмотреть. Я снял все и погрузился в воду.
"это так. — Я дам тебе знать, когда придет время.
Когда я сказал это в шутку, он вздохнул и произнес последние слова.
[Быть безопасным.]
***
— Могу ли я встретиться с Мариеттой?
— Ты сказал нет.
— Тогда я хотел бы встретиться с Вашим Величеством.
— Ты сказал, что придешь, если у тебя будет время… … ».
Лирика, ответившая искренне, слабо улыбнулась.
— Это значит, что я вообще-то не приду.
«Это тоже так?»
Я устроился на мягком стуле и обнял книгу. Книга толщиной почти в пядь тяжелее новорожденного ребенка. Было такое ощущение, будто камень давил мне на сердце. Это чувство отражало то, что я чувствовал сейчас.
Таким образом прошло два дня. Меня переполняла тревога, что, если я позволю сегодняшнему вечеру пройти вот так, я могу потерять шанс изменить что-то своими руками. Внезапно Лирика открыла рот.
«В конце концов, сестры — это люди, которым приходится драться с собаками, чтобы защитить свою миску с едой».
К сожалению, это было то, чему я не мог сочувствовать. Когда я не смог найти слов, чтобы ответить, и просто моргнул, она сделала озорное выражение лица.
«Обычно это означает «да». — Я не думаю, что она твоя сестра.
«… … Вы рассказали Его Величеству о своих взглядах?
— О, ни в коем случае.
У меня естественно вырвался вздох облегчения. Возможно, это произошло потому, что мои напряжённые нервы немного успокоились, но слова, которые мне следовало держать в себе, вырвались наружу.
«Дело не в том, что я ей не доверяю. «Я верю, что ты никогда меня не предашь».
— Тогда почему ты так волнуешься?
"Я просто…" … ».
Мне показалось, что я сплетничаю без всякой причины, поэтому я замолчал. Но Ририка смотрит сюда сияющими глазами. Я думал, что будет трудно отказаться от того, что я сказал, как только сказал это.
«Что, если я принял решение без решения, потому что был смущен внезапным кризисом?»
Лирика рассмеялась.
«Я думала, что они действительно странные сестры, но они не такие уж разные. Мои сестры тоже всегда были такими. Вы беспокоитесь, потому что не знаете, где окажетесь. А что, если случится что-то плохое?»
Мой рот открылся, когда я услышал ее слова, отражающие даже мои невысказанные мысли. Выражение его лица, должно быть, было забавным, и он снова рассмеялся.
«Но вы знаете, это правда, что я сделал несколько необычных выборов для члена королевской семьи, но мои сестры тоже не сделали особенно образцового выбора. «Я часто задавался вопросом, зачем мне идти по каменной дорожке, когда есть дорожка, застеленная ковром».
В отличие от всех остальных, он настоящий член королевской семьи. Лирика пробормотала про себя.
«Но когда я посмотрел на это позже, это каким-то образом выяснилось. Это также приносит хорошие результаты, которых я не ожидал. Я этого не знал, но в то время мои сестры выбрали путь, который был для них лучшим. «Просто у него была другая точка зрения, чем у меня, но этот путь он выбрал после тщательного обдумывания».
Она целых два дня выхватывала у меня из рук книгу, которой было меньше двадцати страниц.
«Пожалуйста, доверься моему брату. «Теперь никто ей не поверит, даже ты».
Она меня уже полностью убедила.
«… … это так."
Лирика удовлетворенно кивнула.
***
Этот день настал.
Император пришел рано утром, сказал слово и исчез.
— Если хочешь, я позволю тебе выйти и посмотреть церемонию посвящения.
В его руке больше не было букета лилий, который он дарил мне каждое утро, и в его голосе не было той искусственной теплоты, которая была раньше, когда он пытался меня уговорить. Это был совершенно саркастический тон.
На тот момент мое решение принять участие уже было принято. Однако я не мог решить, какую одежду мне надеть, и просто задерживался. Горничная, которая внезапно вошла и сказала, что уберет комнату, дала мне небольшую записку.
«Выходи одетой самой красивой. Как будто это ты получал награду.
Лицо горничной было знакомым. Это было сообщение, которое пришло от Кэтрин, даже не задумавшись об этом. — спросил я у Лирики в ошеломленном настроении.
«Как его лучше всего украсить?»
На какое-то время она стала теплой вешалкой, как того и хотели Спринглайт и другие. Человек, выбравший ее, сказал, что она хороша, поэтому я подумал, что она должна быть хорошей, но на самом деле, если бы меня попросили выбрать что-нибудь красивое, я бы выбрал ту одежду, которую носил раньше.
Одевайтесь аккуратно и сдержанно. Мне до сих пор так нравится.
«Пожалуйста, оставьте это мне».
Лирика, говорившая уверенно, без колебаний выбирала одежду. Поразмыслив некоторое время, я выбрала великолепное платье с большим количеством золотой нити, красный плащ и тиару, подаренную мне императором. Мне нужно было сказать, чтобы я сделал выбор, как если бы я был назначен на прием, но даже в этом случае это была слишком сложная комбинация.
Можете ли вы сказать, что у нее такое ощущение, будто она получает титул наследной принцессы, а не императрицы?
Я не хотел открыто критиковать Лирику, которая так старалась ее выбрать, поэтому решил говорить мягче.
«Разве не сложно назвать это красивым? Хм, мне кажется, ты выглядишь испуганным.
"Это страшно. Это хорошо? «Ты выглядишь сильным».
Самая прекрасная вещь в мире – это власть. Она ярко выплюнула. Это я спрашивал совета. Времени выбрать и надеть новую одежду не хватило.
Подумав немного, я снял плащ.
«Позвольте мне оставить это в покое. «Я не знаю, что произойдет, но это так неудобно».
«Ну, если ты говоришь о том, что тебе неудобно, тебе не следует носить платье».
Хоть она и отругала его, она не удосужилась снова предложить ему плащ.
Возможно, потому, что они ожидали моего присутствия, к Изумрудному дворцу подъехала императорская карета. В карете, которая, казалось, вмещала десять человек, ехали три человека. Это были я, Лирика и Рен. Рен сидел молча, его волосы были полностью покрыты просторной мантией с капюшоном, а гладкая черная маска полностью закрывала губы.
Разговаривали только я и Лирика.
Мы приехали в храм ни поздно, ни рано. Затем он, естественно, вошел и повернул за угол. Это было идеальное место для зрителей.
Все взгляды были сосредоточены на мне. Особенно тиара, сверкающая на ее макушке.
"Смотреть. Говорят, власть самая красивая. «Все так завидуют, что переглядываются».
Лирика рассказала своевременный анекдот. Рефлекторно раздался небольшой смешок. В то же время я почувствовал, как мое тело, которое было напряженным, расслабилось.
Церемония началась в комично-священной атмосфере. Перед выстроившимися в ряд священниками можно увидеть статую из золота. Оно выглядело как громоздкий мужчина, стоявший на одном колене и поддерживающий над собой огромную чашу.
При этом была видна форма церемонии инвеституры, которая состоится сегодня. Священник произносит традиционные поздравительные слова и наливает в чашу очищенную воду. А человек из самой высокопоставленной семьи, еще не вступивший в брак, с уважением наливает вино, восхваляя женщину, которая станет императрицей и императором. И женщина читает длинное-длинное заявление, держа обе руки в миске. Содержание представляет собой список достоинств, которые следует поддерживать женщине королевской семьи. Это были предложения, которые любой благородный ребенок, посещавший уроки этикета, хотя бы раз выучил бы наизусть.
После произнесения длинного заявления, которое могло бы занять десять больших листов бумаги, императору самому пришлось вытереть свои испачканные кровью руки. Существует кровавая легенда, согласно которой, если женщина не подходит для этой должности или лжет, на нее прилетит стая ворон и съест ее, но никаких записей о том, что это происходило на самом деле, нет.
В любом случае, после прохождения этого курса вы будете признаны членом императорской семьи. Это была краткая форма краткой формы.
«Ну, я думаю, у меня не было больше времени на подготовку, чем это».
— тихо пробормотал я, и Лирика саркастически усмехнулась.
«Было бы хорошо, если бы прилетела стая ворон и съела императора».
«Есть ли подобная легенда в Лусейе?»
«Нет, если честно, мы склонны относиться к воронам как к священным животным».
Она сказала, что, поскольку должность, к которой она стремилась, была должностью, она, естественно, узнала о ней. Да, вы сказали, что стали служанкой с намерением стать императрицей. По сравнению с этим на ее лице не было ни следа сожаления.
Когда я перевел взгляд вперед, я увидел Ноэля, держащего бутылку вина.Поскольку единственный эрцгерцог разбил лагерь, готовя восстание, было естественно выбрать подходящего человека из герцогской семьи, но это также намекало на то, что он будет угощать Артуа, как лучший среди герцогских родов, так и сделал.
Дверь открывается, и сквозь нее проникает весенний свет, когда вы ступаете на ковер, проходящий через центр. На мгновение на его лице появилось напряжение. Спринглайт подошел к статуе и пересекся глазами с Ноэлем, прежде чем подняться по низкой лестнице.
«… … хм?"
Ноэль улыбался. Ярко, как мальчик, получивший полевые цветы.
Пока я в растерянности закатывал глаза туда и сюда, мимо прошла красноречивая поздравительная речь первосвященника. бредем дальше. Шаги мальчика, идущего к статуе, особенно громко пронзили мои уши.
«Я ждал наступления этого дня».
Это был теплый и застенчивый голос.
Я никогда не мог думать об этом как о поведении человека, который предал свою сестру и затолкал девушку, которая ему небезразлична, в рот могущественному человеку. Его улыбка, словно пропитанная солнечным светом, казалась священнее, чем смотревшие на него священники.
«Уважаемый Первосвященник, я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы сделать смелое исповедание».
хлопнуть!
Как только церемония началась, закрытая дверь храма открылась.
Это была внешность Кэтрин.
Комната, наполненная изумлением, замирает. Вместо яркого платья, которое она обычно носила, на ней было простое серое платье, которое носила бы женщина из корейско-американской семьи. Нет ни короны, ни плаща, ни жезла. Ее лицо без макияжа было бледным.
Однако его прямой взгляд и каждый уверенный шаг, который он делал, были наполнены великой гордостью. Лицо герцога, счастливо смотрящего на сына, наконец исказилось.
Одна из сопровождающих Кэтрин горничных протягивает Ноэлю толстую пачку бумаги. Он протянул вино, которое держал в руках, служанке, как будто это был обмен.
«В течение длительного времени герцог Артуа совершил бесчисленные грехи, вступив в сговор с императорской семьей».
Ноэль бросил пачку бумаг на пол.
«Это все записи дворян, купивших свои должности за счет взяток».
А потом он снова швырнул пачку бумаги.
«Это запись дворян, которые были обвинены в несправедливых преступлениях и умерли или у которых отобрали вотчины».
Один из священников, стоящих позади первосвященника, заметно приближается к нему и хватает листок бумаги. Верховный жрец не стал проверять содержимое, а просто спокойно посмотрел на Ноэля. Это произошло потому, что в руке Ноэля все еще оставалась бумага.
«Дело не только в этом. Убийц посылали убивать тех, у кого не было семьи, чтобы передать свой статус или имущество, и вымогали их имущество. Кроме того, пираты были отправлены для захвата имущества невинных людей других стран, в том числе принадлежащего Сиерису».
Его лицо становится ужасно искаженным.
«Это люди, которые не знают расточительства, поэтому они похищали сирот и детей из бедных семей и отправляли их на борт отходящих кораблей. «Я уверен, что вы поймете и без моего объяснения того, что я с ними сделал».
На этот раз он обеими руками протянул первосвященнику все оставшиеся бумаги. Вопреки его спокойному тону, руки Ноэля дрожали.
«Чем император империи отличается от варварского захватчика? «Разве можно называть императором человека, который вместо того, чтобы заботиться о людях, эксплуатирует даже тех, кто живет в самых низких местах?»
В комнате было мертвенно тихо. Взгляды многих дворян были сосредоточены на бумаге, которую держал священник. Многие из присутствующих здесь людей, вероятно, так или иначе были в этом списке. Взгляд в их глазах выражал желание немедленно выбежать и украсть эту вещь.
Верховный жрец был подавлен, а император уставился на Ноэля потемневшими глазами.
«Герцог Артуа активно помогал во всех делах, используя свои широкие связи и личные связи».
"нет!"
Герцог издал отчаянный крик. Однако первосвященник взглянул на него с усталым лицом, поднял руку и попросил молчания. Затем он посмотрел Ноэлю в глаза, как бы прося его продолжить говорить.
«… … Соответственно, Ноэль де Артуа, герцог Артуа и младший брат императрицы Екатерины, настоящим требует свержения императора Доминика и герцога Артуа».
Волнения быстро распространились. Независимо от того, были ли они императорами или нет, большинство людей, казалось, были шокированы тем, что их дети предали своих родителей. Если бы герцога таким способом свергли с престола, было бы ясно, что его собственное имя будет запятнано до конца. Ноэль освежающе добавил.
«Надеюсь, вы привлечете меня к ответственности за то, что я наблюдал за этим и сочувствовал этому».
Стоящий на коленях мальчик выглядел бесконечно хорошо. Спринг Лайт, стоявший как ледяная кукла, внезапно оглянулся на меня. Я мог видеть, что он хотел сказать, по его ясному выражению лица.
'Посмотри на это. — Я знал все!
Не знаю, когда у меня появилась такая возможность, но мне было приятно думать, что все это было делом рук моих милых младших братьев и сестер.
Но радость недолговечна.
соответствовать. соответствовать. соответствовать.
Издевательские аплодисменты заглушили суматоху.
«Маленький герцог, ты знаешь, как ты называешь то, что делаешь сейчас?»
Император говорил тихим голосом. Он наклонился с доброй улыбкой, схватил Ноэля за подбородок правой рукой и поднял его.
«Это называется бунт».
хлопнуть. Он ударил тростью по полу.
«Смотри, отведи этого парня в темницу прямо сейчас!»
Это был момент, когда ворвались солдаты и попытались окружить Ноэля. Кэтрин, неподвижно наблюдавшая за происходящим, преградила ему путь, словно защищая.
«Ты не сможешь этого сделать».
Император рассмеялся над решительными словами.
Но это было не более чем высокомерие.
При абсолютной императорской власти власть храма была слабой. Первосвященник имел право отдать приказ солдатам, пытавшимся утащить Ноэля, но император имел право отменить его. Так что это место, вероятно, не было предназначено для получения помощи от храма.
Два человека смотрели друг на друга в напряженном потоке воздуха, как будто собирались съесть друг друга. Противостояние императора и Екатерины было подобно двум диким зверям, столкнувшимся с одной добычей. Было видно, что он никогда не сделает ни шагу назад, пока не укусит жизненно важную точку и не превратит противника в тряпки.
Толпа вздохнула. И я был уверен.
Только если кто-то выиграет корону, этот день может закончиться. Император, одетый более экстравагантно, чем когда-либо, и Екатерина, одетая в наряд, который легко можно было увидеть на улице, выглядели контрастом с головы до ног.
«Он сказал мне прийти одетым».
В нужный момент раздался неуместный смех.
Должно быть, это была именно та картина, которую она хотела. Брат и сестра, опьяненные роскошью и удовольствиями, послушали предателя, выгнали семьи с многовековой историей и предстали перед императором, который эксплуатировал народ для сбора денег. Это очень значило, что люди, обвинявшие тирана и даже раскрывавшие грехи своего отца, были членами герцога Артуа, второй по законности семьи в империи после королевской семьи.
В углу писец деловито водил пером.
Каждое слово, сказанное о здешних пейзажах, записывалось и передавалось. Неважно, какой будет финал. Чтобы люди, которые позже оглянутся на историю, могли увидеть, где что-то пошло не так. Пусть вина ляжет на тех, кто этого заслуживает.
«Он убедил невесту своего брата стать императрицей и подослал ко мне, императрице, убийц. «Когда человек, которого он пытался заманить, не подошел, он попытался завидовать своему младшему брату».
Кроме того, император оборвал ее длинные слова.
"так?"
Кружка тоже толстая. Он уставился на Кэтрин с таким выражением лица, как будто не понимал, что случилось.
«Императрица, вы действительно нелояльны. Мало того, что у тебя не родился королевский сын, ты еще и обвиняешь меня в том, что у меня есть убийца, которого ты даже не посылал. Да, я слышал о нападении. Но есть ли какие-либо доказательства того, что это я послал?
Я слышал, что их всех убили... … Кэтрин подмигнула горничным. Словно уже догадавшись, что сказать, из здания вышел один человек.
Вскоре прибыли двое солдат и тащили разорванного мужчину. Черная одежда, которую он, вероятно, выбрал, чтобы хорошо гармонировать с темнотой, была покрыта белой пылью, подчеркивающей изодранные и порванные поверхности. Даже в момент встречи с посланным им убийцей Император совсем не был потрясен, и его глаза ярко сияли.
Вскоре стало ясно, почему он так себя вел.
Даже после того, как солдат ударил его ногой, мужчина не издал ни единого крика, если не считать странного звука, будто катилось колесо несмазанной телеги. По какой-то причине он, казалось, не мог говорить. Дворяне, которые могли видеть лицо мужчины, закрыли рты и подавили его крики, так что казалось, что это произошло не просто из-за инвалидности.
«После пыток, когда он попытался сказать правду, поднялся темно-красный дым».
Кэтрин говорила достаточно тихо, чтобы казаться дружелюбной.
«Тогда язык становится коротким, словно курчавым, и во рту выгравированы неведомые узоры?»
Лица жрецов нахмурились. Вероятно, это потому, что я очень хорошо знаю, что означает описанная ею серия потоков. Екатерина наконец сказала решающее слово.
«Я слышал, что вы поддерживаете тесные отношения с Волшебной Башней».
Она ярко улыбнулась.
«Единственное, что ты мог сделать со своими драгоценными талантами, — это черная магия?»
Император медленно спустился по лестнице, волоча за собой плащ.
Екатерина была немаленькая, а император не был необычайно высоким, но когда он глубоко вздохнул, они оказались так близко, что их груди соприкасались, так что Екатерина не могла долго смотреть ему в глаза, не поднимая глаз.
"привет."
Повышала ли она голос устрашающим тоном или нет, Кэтрин не смягчила своих глаз, которые были подняты так высоко, что лоб ее сморщился.
«Подумайте о врагах, которых вы нажили до сих пор. Является ли это надлежащим доказательством? «Сколько людей выиграет, если твоя голова отвалится?»
Это не было ошибкой. Сколько людей обогащаются, полагаясь на престиж императора? Если бы была длинная очередь, впереди был бы никто иной, как ее отец. Кэтрин спокойно переспросила, не моргнув.
— Ты же не думаешь, что я бы зашел так далеко только ради этого, Доминик?
После недолгого молчания,
стук. стук.
Звук копыт и шагов лошадей становился все ближе.
Все оглянулись на плотно закрытую дверь. Несмотря на это, вы не сможете увидеть внешний пейзаж. Император быстро двинулся и схватил Бомбита за запястье. Ноэль протянул руку, чтобы поймать весенний свет, но разница между телом, тренированным в боевых искусствах, и телом, не тренированным в боевых искусствах, была очевидна.
Он вытащил свой церемониальный меч и прижал его к горлу ребенка.
Это был меч, который не предназначался для использования в реальном бою и имел тупое лезвие, но мог нанести серьезные травмы в зависимости от того, как его использовали.
Вздох.
Дверь открылась с жутким звуком.
Толпа была в замешательстве, когда увидела группу, идущую внутрь. Так и должно было быть. Все, наверное, подумали, что сюда прибыли солдаты во главе с эрцгерцогом, пока Екатерина теряла время.
Поскольку я тоже был таким, я слегка приоткрыл рот.
«… … Дебора?"
— пробормотала Лирика полурастерянным голосом. Графиня оказалась одетой совсем не так, как тогда, когда она была в Валуа. В отличие от тех, кто демонстрировал свое богатство элегантным дизайном и богато украшенными украшениями, она носила платье с пышной юбкой сзади, популярное в Луксее, и имела длинные украшения на голове, доходящие до пола.
Ее золотые глаза дрогнули, когда они на мгновение посмотрели на Мариетту. Однако вскоре он возвращается к своему спокойному лицу, как будто никогда раньше его не видел. Кажется, он не мог удержать сжатый кулак от дрожания.
За ней стояли посланники других зависимых стран. В этот момент движения секретаря стали еще более оживленными.
«Мадам, как вы посмели явиться посреди церемонии без разрешения?»
— мрачно сказал император, поднося тупое лезвие ближе к нежной шее. Это была угроза, что, если вы не отступите, жизнь вашей дочери сразу же окажется в опасности. Графиня пошла еще дальше, не сдаваясь.
«Дебора Линдгрен, третья дочь семьи Линдгрен, передает приветствия Его Величеству Императору в качестве посланника Луктеи».
Это было заявление о том, что она представилась здесь не как графиня Валуа, а как знатная дворянка Луксеи и глава делегации. Император мрачно повернул голову. Фактически, это было близко к последней оставшейся браваде.
Она еще раз, одно за другим, указала на преступления, о которых уже упоминал Ноэль. Несколько дворян нахмурились, когда эти слова добавили более подробные обстоятельства с точки зрения пострадавшей страны. Боль, которую, должно быть, чувствовали жертвы, тронула их сердца, пусть даже и поверхностно.
Она также рассказала о жизни детей, которых похитили и продали в другие страны. Если бы им повезло, они могли бы стать приемными детьми дворянина и увеличить свое состояние, но большинство из них этого не сделали, поэтому их принуждали к высокоинтенсивному труду или видам труда, которые детям не следует предлагать, и они падали. в болото отчаяния. Особенно потрясло сердца дворян то, что в их число часто включались дети из павших дворянских семей.
«… … Соответственно, Луксея и шесть других королевств требуют свержения императора Сиериса, нарушившего мирное соглашение».
Когда ее слова закончились, сотни глаз обратились к императору.
«А что, если я не смогу это принять?»
«Поскольку мы не можем служить такому императору, нам придется потребовать независимости от империи».
В одно мгновение в комнате стало шумно. Это было понятно, ведь богатство, которым пользовалась имперская знать, во многом объяснялось тем, что она могла занимать выгодное положение в торговле с зависимыми странами.
Ради национальной мощи было правильно немедленно свергнуть императора.
Однако причина, по которой никто не хотел выйти вперед, заключалась в том, что они не могли отказаться от льгот, которые они получили при императоре, и потому, что даже если бы они потеряли все свои подчиненные страны и были вынуждены уйти с позиции империи, богатство и военная мощь Сиериса не исчезнут в одно мгновение.
Но так уж получилось, что женщина, воюющая против императора, оказывается женой графа Валуа, которого по праву можно назвать центром богатства. В ситуации, когда они не могли видеть ни на дюйм перед собой, они крепко закрывали глаза.
"хорошо? В таком случае в жилах этой девушки, должно быть, течет кровь вражеской нации. Даже если я сразу его срублю, это не причинит мне вреда».
Сладкий. Сладкий. Лезвие продолжало задевать изумрудный кулон на ожерелье. Глядя на это, я почувствовал позывы, подкрадывающиеся к моему желудку. Теперь действительно. Возможно, было бы лучше принять меры, даже если это означает уничтожение всего.
Но во мне осталось одно колебание. Теперь я вижу только человека, которого мне нужно защитить, если я ворвусь и все испорчу. Десятки, которые вернутся ко мне. Вы уверены, что сможете справиться с негодованием сотен людей? Чрезмерная осторожность – вот что вас сдерживает. Поскольку в отчаянный момент я не могу сразу принять решение, было бы лучше, если бы мне не предоставили такой возможности.
Это было тогда.
«Думаю, я опоздал».
Я медленно повернул голову на знакомый голос. Южные дворяне, никто из которых не присутствовал при этом, последовали за графом и вошли один за другим. Их лица были полны уверенности и гордости. Как будто ты уже победил, даже не сражаясь.
«Что за кучка жалких маленьких ублюдков».
Один из них слегка усмехнулся. Однако в этом чрезвычайно тихом месте его слова должны были достичь каждого уголка и закоулка. Граф бросает на него быстрый взгляд. Это был пассивный способ привлечь внимание.
«Валуа был важной частью Сиериса со времен королевства. Однако большой властью в столице он не пользовался. Я слышал, что было время, когда мне это нравилось, но… … По сей день не найдено даже следов. Что я должен делать? «Слишком независим, чтобы клясться в абсолютной преданности».
Его слова были как холодный нож.
«Насколько менее достойно такого обращения... ‥».
Граф спокойно посмеялся над императором.
"Я застенчив. — Ты можешь мне помочь?
Последовал громкий смех. Смеялись только южные дворяне и иностранные послы. И даже Лирика рядом со мной.
… … Не слишком ли много сказать «только»?
«Южане, как минимум, обладают темпераментом, который не может терпеть, чтобы их имя было запятнано, а их соотечественники были запятнаны. Поэтому, пожалуйста, не чувствуйте себя несправедливо. «Именно Ваше Величество первым дало мне повод отвернуться от вас».
Был ли он таким хорошим собеседником? Я не мог сказать, было ли чувство таяния внутри вызвано удивлением или облегчением.
«Поэтому 26 южных семей провозглашают независимость от Сиериса и требуют от императора Доминика возвращения двух принцесс королевства Валуа, которому с сегодняшнего дня дано новое имя».
Я посмотрел ему в спину, когда он вручал богато украшенный документ, чтобы показать свое достоинство. Потом я понял. Шипы, пронзившие мое сердце на протяжении многих лет, растаяли. Возможно, я не смогу дать ему любовь, потому что раны так и не зажили, но теперь я наконец могу назвать его своим отцом.
Но теряться в сентиментальности было рано.
Глаза императора ярко светились безумием.


    Активный выбор пассивной героини

    Яркий свет озарил мое когда-то белое, весеннее лицо.
На мгновение я подумал: если бы Мариетта была здесь, сделала бы она такое выражение лица? В конце концов я подумал об этом. Теперь знакомое выражение. Но на самом деле у этого ребенка было выражение лица, которого он не делал уже давно.
Это нормально — не показывать ту яркую улыбку, которую ты даже не знаешь, как показать, потому что она стала для тебя незнакомой. Я просто думаю, что это было бы небольшим утешением для того ребенка, который, как и я, наверняка был одинок по ночам.
Такое сожаление естественным образом сформировалось в моем сердце.
«Мариетта… … ».
Я пробормотал имя моего единственного младшего брата. Затем мужчина, стоявший рядом со мной, похлопал меня по спине.
Я прочитал это как разрешение двигаться вперед. Один шаг. Два шага. Задний край ее маскарадного платья волочился по полу. Я наконец понял, почему Кэтрин посоветовала мне одеться. Потому что так много глаз было сосредоточено на тиаре на ее макушке.
Это было идеальное проявление победы.
"под."
Признав поражение, мужчина опустил голову, и из его рта вырвался ветреный свистящий звук. Но никто не обратил на него внимания. Он был человеком, который оказался в ситуации, когда он больше не мог смеяться и использовать свою силу, чтобы кого-то подавить. Даже путь отхода был наглухо перекрыт.
«хаха… … ха-ха-ха… … Ха-ха-ха-ха!»
Мужчина, который собирался положить свою корону, согнул спину и преувеличенно рассмеялся.
— Думаешь, это так закончится?
Император смотрел прямо перед собой, крепко обняв Спринглайт одной рукой. Ребенок смотрел на его лицо с очень напряженным выражением.
«Если он все равно упадет, это оставит неизгладимый след в вашем будущем. «Я заставлю каждого человека жить в аду!»
Пока все были в шоке, мужчина посмотрел прямо на меня. Понятно. Выражение его глаз было настолько ясным, что он словно мог услышать эту мысль.
«… … — По крайней мере, я могу причинить ему вред.
Удовлетворенная улыбка тронула его губы. Я не мог не сразу понять, о ком он говорит. Север. Человек, который уже стал твоим мечом и живет, обвиняя себя за дни своих грехов. Я снова причиню ему боль.
«Идите сюда, юная леди. «Разве твоя драгоценная сестра не находится в плену у сумасшедшего императора?»
Я посмотрел в глаза графу. Он слегка покачал головой. Он выражал намерение, что в данном случае лучше не поступать так, как он хочет, даже если для этого придется пожертвовать Мариеттой.
Я знаю. Даже если я уйду, число жертв увеличится только с одной до двух. Если это произойдет, Валуа добьется лишь полупобеды.
"нет."
Путь был с самого начала. Я просто не мог этого сделать, потому что боялся того, что подумают другие, или потому, что боялся, что что-то пойдет не так.
Но я верю теперь. Мы уже разыграли все карты, которые могли разыграть, и я уверен, что мои намерения не будут поняты неправильно, по крайней мере, моими драгоценными людьми.
«… … крапивник."
— Да, Аннет.
— Ты носишь браслет, который я тебе дал?
"Конечно."
Сделав глубокий вдох, я решился.
«Выходите на улицу и бегите прямо сейчас. — Тебе нужно уйти как можно дальше отсюда.
Он казался взволнованным. Конечно. Назначение браслета так и не было объяснено. Похоже, целью было предотвратить разлет искр.
«… … все в порядке."
Рен выбежал с несчастным выражением лица. Этого достаточно? Женские руки легли мне на оба плеча, когда я попытался протянуть руку.
— Ты собираешься использовать магию?
— прошептала Лирика уверенным тоном. Я честно кивнул.
«Я помогу тебе это контролировать. «Просто чувствуйте себя в безопасности и делайте все, что хотите».
Вы никогда не потерпите неудачу. Теплое чувство подступило к моему горлу от твердой поддержки. Я знаю, что я могу сделать. Я знаю тебя несколько дней.
Император, возможно, почувствовав что-то странное, попытался принять еще более решительные меры. Я посмотрела на руку, которая пыталась схватить мои огненно-рыжие волосы.
ты можешь это сделать.
Прямо сейчас представьте, что вы хотите сделать с этой рукой, император.
«Избегайте всех!»
Я плотно закрыл глаза и вытянул руки. Я чувствовал, как волшебная энергия покидает кончики моих пальцев. Колючие лозы толщиной с человеческое предплечье агрессивно двинулись к императору. Не давая ему возможности сопротивляться, они связывают ему руки и шею.
Корона упала с головы и с громким шумом покатилась.
Вскоре десятки лоз поднялись по кругу, словно вихрь. Он образует форму цветочного бутона и невидимо ловит его. Отраженный весенний свет покатился по полу, но можно сказать, что кризис на данный момент предотвращен.
"Отлично… … ».
Когда я уже собирался протянуть руку, впереди меня бежала женщина и кричала.
«Мариетта!»
Спокойствие, которое выражалось на заплаканном лице графини, исчезло бесследно. Она обняла единственную дочь и зарыдала. Когда Бомбит пришла в себя, она похлопала себя по спине со смущенным выражением лица.
«Аннетт использует магию так же, как и выглядит. Сама форма милая и красивая. «Хотя размер магической силы не тот».
На лбу Лирики выступил пот, когда она отпустила шутку, которая не была шуткой. Это слишком много? Мне было жаль, но я был взволнован магией, которая была сделана именно так, как я ожидал, и без излишеств.
«Немного прискорбно, что это практически бесполезная сила, если не будет войны».
"хм? это так?"
Я оставляю позади женщину, говорящую озадаченным тоном, и иду вперед.
Император, запертый на огромной вершине, молчал, как будто наконец отказался от всего. Волшебная лоза, и хотя она довольно толстая, по сути своей мало чем отличается от других растений. Если бы я воспользовался стянутым вместе церемониальным мечом, я бы смог хотя бы поцарапать его. Нет такого знака.
Хотя мне нелегко питать злобу по отношению к другим, я, естественно, становлюсь саркастичным.
«Ты выглядишь нелепо».
Император не отреагировал на эти слова. Лозы сломали ему шею, пока его тащили?
— Ты собираешься отомстить?
— спросила Лирика.
Я никогда не думал об этом так далеко. Я просто подумал, что ему придется спуститься ради всех, а теперь мне нужно спасти своего младшего брата. У меня не было желания топтать того, кто уже упал, чтобы выместить свой гнев.
Было бы обидно использовать его только для того, чтобы поднять тост, так зачем?
Более того, если бы мне пришлось отомстить, то нашлось бы множество людей, подходящих лучше меня. Я решил передать им рукоять. Тем не менее, было бы нормально сделать так много.
"хорошо… … «Он не такой уж великий человек, на которого мне больше следует тратить свое время».
Внезапно внутри вершины послышался скрежет зубов. Ририка улыбнулась и обняла меня.
Хаотический шум длился недолго. Кэтрин подняла корону, висевшую посреди лестницы. Она поднялась на самую высокую позицию. Без каких-либо колебаний, как будто это было подходящее место.
«Трон пуст».
Каждое письмо было тяжелым.
Ее взгляд на мгновение сосредоточился на том, где находились я, Ририка и Рен. Это была корона, о которой он мечтал, но казалось, что он отказался бы от нее, если бы сказал, что хочет ее даже сейчас. Здесь не у кого спросить врача. Кэтрин закрыла глаза.
«Ну, разве здесь не Его Высочество эрцгерцог? Давайте пошлем кого-нибудь сюда, чтобы позвонить Его Величеству. «Если император Доминик будет свергнут, разве он не должен взойти на трон?»
Человек, который говорил, был одним из дворян, принадлежащих к фракции императора. Возможно, эрцгерцог привел солдат потому, что хотел трон, но, казалось, он говорил это с мыслью, что им это будет удобнее, чем Екатерине.
Может быть, потому, что они боятся немедленного наказания. Вся знать имперской фракции подняла свой голос, заявив, что это правильно.
И дверь снова открылась. Кэтрин, со скучающим выражением лица, открыла глаза и спросила, как будто знала, кто этот входящий человек, даже не глядя.
— Ты тоже так думаешь?
Я медленно перевел взгляд с Кэтрин на дверь. В тот момент, когда я узнал другого человека, необъяснимое чувство восторга мгновенно наполнило мое сердце, как будто я только что вылил в него бутылку чернил.
"нет."
Было приятно услышать простой голос.
«Преступление сочувствия и пренебрежения злыми делами императора Доминика. «Правильно заплатить цену».
"Величие!"
Имперская фракция вскрикнула. Конечно, он даже не сделал вид, что услышал.
«Я откажусь от своего права наследовать трон. Но нет никого, кто мог бы взять на себя ответственность за землю Лотарингии от моего имени, поэтому я надеюсь, что эта позиция продлится».
Независимо от ситуации, все, что он говорил, казалось, было принято. Эрцгерцог заговорил после паузы. Самым убедительным тоном, который я когда-либо слышал.
«Теперь единственный член королевской семьи, носящий корону, — это Ее Величество Императрица».
Кэтрин улыбнулась.
"Я не понимаю!"
Среди дворян, выразивших нейтралитет, высказался тот, кто наполовину был склонен к имперской фракции.
«Если бы герцог Артуа совершил преступление, сочувствуя императору, ее величество императрица, являющаяся членом герцогства, не могла бы не знать об этом. Даже если вы не знали, можете ли вы с уверенностью сказать, что вам это не помогло?»
Проблема, которую необходимо решить, правильная. Я посмотрел на нее с беспокойством, но она говорила спокойно, как будто ожидала такого вопроса.
«Это правда, что я получил пользу».
Лица дворян, которые были на ее стороне, синеют.
«Так было до тех пор, пока я не стала императрицей. Однако сегодня мне снилось это место с тех пор, как я узнал правду одну за другой, и годы сознательного молчания, чтобы собрать доказательства, были довольно долгими».
Было бесчисленное множество людей, которые не смогли пережить те годы и были сломлены. Спокойное признание сделало это место несколько торжественным.
«Я жена грешника, дочь грешника. И он соучастник, который соглашается с нами молчанием. Я признаю это. Но он также человек, который изо всех сил пытался найти правильный путь, даже если это означало уничтожение его отца и мужа».
Она выплюнула сильным голосом.
«Я думаю, нам нужен кто-то, кто возьмет на себя ответственность за все эти грехи».
Взгляд Екатерины обратился прямо к эрцгерцогу.
«Вместо того, чтобы отказываться от своей позиции, я хочу предложить более реалистичное решение. Я уверен, что смогу это сделать. Вместо славы престола напомните мне о великой ответственности, связанной с ним. «То, что наши предшественники игнорировали это, не означает ли это, что я сделаю то же самое?»
Она закрыла рот. Похоже, он хочет дать всем здесь время прийти к выводу. Только после искреннего зрительного контакта с каждым человеком он снова открывает рот.
«Начиная с сегодняшнего дня мы отпустим чиновников для расследования всех семей. Я не собираюсь стряхивать с себя ни единой пылинки. «Это день, когда многое изменилось, поэтому соответственно потребуется новая система».
Я увидел ободряющую улыбку Кэтрин.
«Исходя из моих исследований, я возьму в мужья ребенка из самой честной семьи. И ребенок, который у меня от него, станет моим следующим императором».
И я увидел, как губы эрцгерцога смягчились. Даже после того, как он однажды увидел ужасный финал, вопрос о том, можно ли снова жениться силой, вероятно, был у него на устах.
«Даже после всего этого, остался ли кто-нибудь, кто не узнает меня?»
Голубые глаза Кэтрин сверкали гордостью.
Что важнее, какого супруга она выберет? Теперь мы знаем и не сомневаемся.
Слова утешения в данный момент не нужны.
Глядя на тихую публику, она наконец подняла корону обеими руками и возложила ее себе на голову. Простая одежда и корона были совершенно несовместимой комбинацией, но в данный момент они не выглядели ни капельки нелепо.
Так Екатерина стала императором.
***
В огромной библиотеке девушка с рыжими волосами стоит посреди первого этажа и смотрит на книгу, парящую в воздухе. В книге, где страницы переворачиваются без дрожания, хотя ее никто не держит, ручка, записывающая слова, движется резко, хотя ее никто не держит.
Изображение женщины в короне показано на маленьком экране, парящем над ним.
«Вот так Екатерина стала императором».
Ручка, закончившая предложение, остановилась.
Мариетта смотрела на точку, не двигаясь и не дыша. Это было двусмысленное выражение. Простые и ясные слова, такие как радость или печаль, не могут выразить всего.
— Тебе понравился финал?
Рядом со мной внезапно приближается невысокая девушка с кремовыми волосами. С движением, которое выглядело как попытка украсть книгу, расстояние в одно мгновение сократилось. Мариетта почувствовала отвращение и с громким звуком закрыла книгу.
«… … История».
— Да, Мариетта.
Независимо от того, проявляла ли она признаки дискомфорта или нет, библиотекарь всегда относился к Мариетте с выражением невежества.
— Я же говорил тебе не появляться внезапно сзади.
«Хм, но ты специально пришел сюда стучать ботинками? Но той, кто не заметил этого, была Мариетта.
Мариетта, не находя слов, чтобы опровергнуть это, надула губы. Ей хотелось сменить тему, которую она уже потеряла, и в то же время ответить на любые вопросы о библиотекаре.
"Это еще не конец. Почему ты называешь это финалом?»
Хистория ответила без колебаний.
«Такую реакцию обычно испытывают люди, когда видят конец истории».
«Если ты останешься здесь один, откуда тебе знать, каковы другие люди?»
«Я много читаю в книгах».
Не могу поверить, что через книгу я узнал реакцию людей, дочитавших книгу до конца. Это была крайне странная тенденция. Однако, поскольку разговоры с библиотекарем всегда были такими, Мариетта не удосужилась задавать вопросы.
«Сцена, которую Мариэтта считает концом, и есть финал».
Библиотекарь снова добавил что-то неразборчивое.
У меня было странное чувство. Хотя она и не была полностью согласна с тем, что сказала, Мариетта, которая до этого момента наблюдала за развитием истории, знала, что скоро наступит конец.
Скоро настанет день, когда сюда придет девочка по имени «Весенний Свет».
Если да, то вы вернетесь в мир, из которого пришли.
— Разве ты не хочешь вернуться?
Хистория мгновенно разглядела ее истинные намерения. В обычной ситуации Мариетта резко бы это отрицала, советуя ей не говорить чепухи, но сейчас ей не хотелось лгать.
"это верно."
Вскоре он глубоко вздохнул.
«Было бы хорошо сжечь такие книги и избавиться от них».
На тихо пробормотанные слова Хистория чутко отреагировала, необычно подпрыгнув.
«Ты собираешься причинить вред моим драгоценным детям?!»
"нет. Вот что это значит. Ты не опустишь руку? Ты меня тоже планируешь заковать в цепи?
Хистория прижалась к груди и глубоко вздохнула. Через некоторое время она успокаивает бьющееся сердце и говорит с обеспокоенным лицом.
«Но Мариетт, если бы ты сделала что-то подобное, твой мир сгорел бы дотла?»
«… … — Это означает, что исчезает не только проход.
Тогда это не сработает. — пробормотала Мариэтта приглушенным голосом и села, полусвернувшись, на диване в углу. Падающие волосы закрывают лицо. Однако сердце не так-то легко спрятать.
Было бы ложью, если бы я сказал, что никогда не думал о желании вернуться. Аннет, которая понемногу изменила свою присевшую позу и стала делать шаг вперед благодаря весеннему свету, всегда сверкала. В отличие от прошлого, когда люди куда-то прятались, избегая чужих взглядов, как тень с затененным лицом. Точно так же, как в детстве, когда я был еще недалеко, когда это казалось просто потрясающим.
Я рад, что ты больше не выглядишь несчастным. Мариэтта действительно так думала, но в то же время возникали детские и незрелые чувства.
Я тоже мог бы это сделать.
В этом случае вся эта привязанность была бы моей.
О боже мой, Мариетт. Нормально ли завидовать своему объекту?
Едва справившись с острыми эмоциями, ко мне пришел сильный упрек самому себе. Он был одной из причин несчастья Аннет, и даже если бы он сейчас извинился, беспокоившее ее прошлое не исчезло бы.
А потом он хочет вернуться к ней и снова быть любимым.
Как ты смеешь питать такие чувства?
Как ты смеешь… … .
«Мне лучше не возвращаться».
Мариэтт плохой человек.
«Было бы лучше, если бы весенний свет продолжал быть рядом с моей сестрой».
Мариетта не имеет права плакать.
В конце предложения к девочке приближается библиотекарь, которая до этого тупо смотрела на ее слегка дрожащую спину. Хистория села на пол перед диваном и посмотрела на Мариетт. И я спросил очень осторожно.
— Твоя сестра тоже этого бы хотела?
Мариетта медленно подняла голову.
«… … нет."
Ведь ты был таким милым человеком.
***
Не было ни аплодисментов, ни криков. Тихая и торжественная атмосфера исчезла после того, как Екатерина повернулась спиной и исчезла вместе со священниками. Все дворяне имели разные выражения лиц и перешептывались.
«Как может император империи так внезапно измениться!»
Те, кто с опозданием начал принимать постигший их кризис, выразили свое недовольство. Однако высказать свое недовольство было уже поздно, и я не смог ничего добиться.Среди них ко мне подошел человек с красной шеей, который произносил страстную речь.
«Пожалуйста, немедленно освободите Ваше Величество!»
Лирика отреагировала быстрее, чем я, который задавался вопросом, как ответить. Она обняла меня и открыто посмеялась над другим человеком.
«О боже мой, независимо от того, насколько некомпетентной была репутация императора… … «Думаю, дворяне империи даже не знают, как обращаться с королевской семьей?»
Он подносит ладонь ко рту, как будто шепчет, но его голос достаточно чист, чтобы его мог услышать любой. Ее поведение было настолько забавным, что я невольно рассмеялся, но другой человек, похоже, подумал, что я тоже участвую в насмешках.
что… … Особого недоразумения нет.
«Сейчас не время. «Давайте быстрее соберемся и составим план!»
Человек, который вмешался, был человеком, которого всегда можно было найти рядом с герцогом Артуа, и предположительно он находился в том же положении, что и руки и ноги герцога. Издалека было видно, как герцог кивал головой в знак согласия с его словами.
Однако моя слабая надежда длилась недолго, поскольку мужчина, подошедший ко мне сзади, нечаянно открыл рот.
«Это было бы невозможно».
Тяжелый бас щекочет мои уши. Даже не оборачиваясь, я мог сказать, кто был этот человек. На этот раз он прошептал тихим голосом, чтобы другие не услышали.
"Можно мне тебя обнять?"
Все запутанные нити были распутаны. Наше договорное обязательство почти закончилось, и больше не было причин проявлять поверхностную привязанность перед другими дворянами.
Учитывая все обстоятельства, нам было неуместно иметь такой контакт в таком месте, даже когда у нас не было никаких отношений.
По крайней мере, так говорит рациональное суждение.
«… … да."
Мое сердце просто было не таким.
Он обнял меня сзади. Тот факт, что меня держали в объятиях, был хорош сам по себе. Однако меня расстраивало то, что броня не пропускала тепло, место, к которому я прикасался, было твердым и что я не мог обнять его лицом к лицу. Если бы мы все равно не собирались использовать солдат, было бы лучше, если бы они сняли броню.
«Я сопротивлялся желанию немедленно пойти и убить Доминика».
- пробормотал он. Слабый голос звучал как жалоба или жалоба.
— Но теперь, когда все закончилось, я думаю, ты был прав.
«… … ».
— Хорошо, что я тебе поверил.
Абсолютная поддержка вызвала у меня теплоту в сердце, но в то же время мне показалось, что это была чрезмерная оценка. Что, если бы у меня не было отца, который правил бы Югом? Что, если у вас нет сильной магической силы и Лирики, которая поможет вам ее использовать? Мог ли я добиться чего-то, будучи никем?
«Все, что я сделал, — это волшебство. «По крайней мере, мне кто-то помог».
В конце концов я сказал это, потому что чувствовал, что присваиваю себе заслугу, которая должна была принадлежать другим. Эрцгерцог замолчал и, лишь немного подумав, заговорил.
«Благодаря вам Ренье смог сбросить нежелательное иго, а Екатерина смогла занять желанный трон. «Без тебя этого бы не произошло».
Я только что послушал историю. Затем, когда я понял, чего хочет человек, я просто выразил свое мнение.
«Даже если ты их уберешь, по крайней мере, я заставлю тебя двигаться».
Он добавил так, как будто мог читать мои мысли.
У меня вырвался странный смех. Да, у меня тоже было немного. Появилась озорная мысль.
«… … «Так почему же вы привели солдат, которых не собирались использовать?»
Возможно, из-за того, что напряжение спало, внезапно всплыли вопросы о вещах, которыми я был недоволен. Там, где он коснулся, послышался шорох. Он как будто наклонил голову.
«Это тоже была подготовка на всякий случай».
Он поднимает руку и указывает на дверь.
«Сейчас его так используют».
Солдаты, блокирующие дверь, осматривали дворян одного за другим. Мои глаза встретились с Кловисом, который держал толстую пачку бумаги. Он махнул рукой и показал приветствие, но затем снова перевел взгляд на газету со строгим выражением лица.
«Мы решили сначала посадить в тюрьму людей, перечисленных в списке, который принес Ноэль».
"Ага."
«Я боюсь, что даже если мы отодвинем его до конца, места не останется».
Я был глубоко согласен с этим.
Это действительно конец. Мне казалось, что истина, которую я осознавал в своей голове, наконец-то достигла моего сердца. Когда я вижу что-то, что я хотел спросить у него хотя бы один раз, мне приходит на ум. Я постучал по его руке, которая обнимала его за плечо. Он отпустил меня только после минуты сожаления.
Я сделал шаг вперед и затем обернулся. Он смотрел на меня темными глазами.
— Могу я задать один вопрос?
«… … конечно."
Это был немного жесткий ответ.
«Если бы вам дали власть разрушить город, что бы вы сделали?»
Он озадаченно посмотрел на мой вопрос.
— Почему ты это спрашиваешь?
— Не спрашивай почему, просто.
«Прежде всего, позвольте мне отметить, что Лорен уже обладает таким уровнем силы. «Они просто этого не делают».
… … конечно.
Это был бессмысленный ответ, но это была правда.
«Мне надоела война. «Больше нет никого, кто будет требовать завоевательной войны, поэтому я не хочу этого делать».
История заключалась в том, что он буквально хотел сохранить свое положение «хранителя», реагируя только на возникающие на его пути драки. Я не знаю, что думает Кэтрин, но не думаю, что она сейчас обратится к войне для решения внутренних проблем.
«Есть ли город, который хочет быть завоеванным?»
Он говорил так, как будто отдал бы мне город, если бы я этого захотел, даже если бы мне пришлось пережить то, что мне не нравилось.
"Ни за что. Точно нет."
Конечно, я ответил твердо.
Слава Богу. Он тихо бормочет и смотрит мне в глаза, не говоря ни слова. Итак, о чем вы думали, когда задавали этот вопрос, как будто там был написан ответ?
«Если у него есть сила захватить город, его можно использовать с пользой, даже если это не обязательно такое место. «Если бы мне дали еще одну подобную силу, я бы хотел постепенно вместе с вами подумать о том, как ее использовать».
«… … "Со мной?"
— Потому что я верю, что ты дашь мне мудрый совет.
Мое сердце колотилось от этого уверенного тона. Я должен был признать, что его слова были ответом моему сердцу, которого даже я никогда не мог найти. Ощущение, которое поднялось до пальцев ног и заполнило все мое тело, было радостью, которую было трудно вынести.
Я тоже пришел к выводу.
Что ты пришел мне на ум,
Это должен был быть ты.
***
Асил прибыл в храм только после того, как толпы людей ушли. Он как-то странно тянул тележку. Старая тележка полна старых металлических деталей, которые невозможно использовать в реальной жизни, если их не отремонтировать. Существовал не один тип, а большое разнообразие мечей, копий, топоров и т. д. На самом верху располагался посох архимага, с которым явно не следует обращаться так, и он был водружен как флаг. Если бы весенний свет увидел его, он бы расхохотался.
"ее."
Я вхожу в пустой зал с потрясенным выражением лица. Да, я понимаю, что вы не хотели максимально заимствовать силу Архимага. В любом случае, если все закончилось хорошо, разве мы не должны хотя бы так сказать?
Абсурдно было то, что солдаты Лотарингии в сопровождении посланников Луксеи ворвались в Волшебную Башню и только тогда поняли, что ситуация подошла к правильному концу.
"Что это?"
Он вытащил свой посох из тележки и постучал по лозе, проходящей через центр. Кто мог бы использовать магическую силу такого масштаба и оставить ее, даже не вернув? Среди посланников Лючеи не было никого, достаточно сильного, чтобы сделать это.
Я двинулся вперед, используя лозы как ориентир. На самом деле, был один человек, который сразу пришел на ум, даже не задумываясь об этом с самого начала. Когда он, наконец, подошел к огромной вершине, волшебник приоткрыл рот и долго смотрел на нее.
«Когда оно так возросло?»
Волшебник, который видел только результаты, не зная процесса, гордо улыбнулся. Я сосредоточил свое внимание и посмотрел прямо перед собой, чтобы увидеть внутри Доминика. Так оставляли в живых человека, которого могли растерзать. Это было не очень понятное поведение, но я пришел к выводу, что Аннет определенно могла бы это сделать.
«Хочешь жить?»
— спросил волшебник падшего императора. Это был саркастический тон.
«… … — Ты знаешь Архимага.
Доминик говорил как смертельно раненое дикое животное. В резком, металлическом звуке голоса все еще оставался яд.
Да, если бы ты раскаялся, ты бы этого не сделал.
"мой… … Сообщник… … ».
Казалось, он все еще не избавился от своей привязанности к власти. Настолько, что он попытался в последний раз протянуть руку волшебнику, который уже давно перешел на сторону врага. Что ж, если мне каким-то образом удастся привлечь Архимага на свою сторону, ситуация снова изменится. К сожалению, у Асила не осталось причин влюбляться в него.
«Это правда, что я согрешил, сочувствуя тебе».
Асил спокойно признала правду.
«Но я собираюсь покончить со всем этим сейчас. «Потому что мой ученик этого захочет».
Какую боль мне следует причинить ему, чтобы он страдал больше всего? Звук медленных, размеренных шагов достиг ушей задумчивого волшебника. Другой человек подходил всё ближе и ближе с неприятным ощущением давления.
Мужчина посмотрел на Асила и медленно снял капюшон, который был на нем. На ее запястье, обнажённом естественными струящимися рукавами, был фиолетовый браслет.
Вскоре показались чисто белые волосы.
«… … ».
«… … ».
Оба долго молча смотрели друг на друга.
Мне пришлось извиниться. Хотя это был всего лишь миг в жизни волшебника, это была значительная часть его жизни как обычного человека, и он был виновником, заставившим его жить в боли и отчаянии.
Однако упрямое упрямство заблокировало губы Асиль.
— Ты будешь винить меня.
В конце концов, слова, которые убежали, были чрезвычайно жестокими.
«… … «Вы спрашиваете об очевидном».
Рен нахмурился и опустил взгляд. Последовал глубокий вздох.
— Но я больше не хочу мести.
Это заявление усилило агонию волшебника.
Асил, которому было неловко продолжать смотреть на него лицом, вместо этого сосредоточил взгляд в том направлении, где был Доминик.
"Я. Я считаю, что называть месть жестокой – это не что иное, как самооборона со стороны преступника. «Как бы вы ни мстили, никто не должен привлекать вас к ответственности».
По крайней мере, до тех пор, пока это не причинит вреда кому-либо, кроме самого вовлеченного в это человека. Волшебник, который это добавил, тупо смотрит на тележку.
«Я также заслуживаю того, чтобы твой меч пронзил мое сердце, но, к сожалению, я не могу этого сделать. Еще есть над чем поработать. Вместо этого, если кто-то укажет на меня пальцем в целях мести автору, я с радостью заставлю его замолчать. И все же ты не отомстишь?
«… … да."
Воля Рена была сильна. хорошо. Волшебник беспомощно ответил и вдруг взял с тележки старое оружие и положил его на пол.
«Тогда проклятие скоро будет снято, так что просто наблюдайте издалека».
Жестокая сцена началась сразу.
Там было много-много оружия, и все оно предназначалось для проникновения на вершину. Тупое лезвие врезалось бы в плоть, в отличие от хорошо заточенного ножа. Доминик, который держал рот на замке, чтобы защитить свою гордость, в какой-то момент в конце концов начал кричать, но к концу номера даже звуки стихли.
Волшебнику было совсем не весело. С холодным лицом он стиснул зубы и очень искренне использовал свое оружие. Когда телега окончательно опустела, пик принял форму ежа.
Кровь, заливавшая пол, пропитала туфли волшебника. Асил выбросил последний меч, который держал в руках. Хотя я уже знал, что он мертв.
«… … ».
В серебряных глазах появилась небольшая трещинка.
Потому что эта сцена показалась мне смутно знакомой.
Я знаю причину. Интересно, убило бы Доминика его второе «я», блуждающее по бесчисленным мирам, один или два раза? Возможно, это было одно из тех воспоминаний, которые иногда просачивались в мои сны. Не обращая внимания на стук в голову, волшебник повернулся спиной.
«Это потому, что ты принес бесполезные магические инструменты, поэтому ты не можешь правильно использовать магию».
Даже слова, сказанные им в шутку, не затронули другого человека легкомысленно. Рен не мог отвести взгляд от вершины со сложным лицом.
"Будить."
Волшебник застенчиво опустил поднятую руку, чтобы прикоснуться к нему, как он это сделал со своими учениками. К счастью, одного голоса оказалось достаточно, и Рен посмотрел на него более ясными глазами.
«Давайте решим это здесь».
Асил нарисовала на полу магический круг кровью Доминика. — спрашивает Рен из-за спины волшебника, который без колебаний рисует сложную картину.
«Разве волшебнику не было сложно использовать магические инструменты?»
«Да, было бы лучше оставить это Аннет».
Это похоже на то, что я создал и перешел на новый уровень, поэтому мне нелегко его сломать. Это был волшебник, который бормотал объяснения.
При этих словах Рен решил что-то сделать.
— Все в порядке, если ты не снимешь проклятие.
«… … что?"
«Пожалуйста, заберите бусы, которые есть у Доминика. У вас должно быть и то, и другое».
Волшебник потрясенно покачал головой.
«Кажется, этот браслет способен нейтрализовать вашу магию. Это верно?"
"Да все верно."
«Я не знаю обстоятельств, но если ты станешь сильнее человека, создавшего браслет, он станет менее полезным».
«Это тоже правда».
Рен на мгновение задумался, а затем сделал четкое заявление.
«Я понимаю, что силой проклятия может управлять тот, кто держит бусину. Сейчас у тебя нет причин причинять мне боль. «Я не знаю, сколько времени тебе понадобится, чтобы стать сильнее, но я не думаю, что магия больше причинит мне вред после того, как этот период закончится».
«… … так?"
«Я не могу тебе доверять».
Отношения между нами, наполненные неприятными чувствами, стали еще крепче.
— На какое-то время мне придется взять на себя твои бразды правления.
Тон был настолько тверд и властен, что опровергнуть его было невозможно. Я думаю, кто-то является наследным принцем. Волшебник рассмеялся над предложением, которое внезапно пришло ему на ум.
"хорошо. "Делай что хочешь."
Молодой человек кивнул и без колебаний вышел на улицу. Волшебник не мог не спросить.
"Куда ты идешь?"
«Мы останемся в столице на некоторое время, а затем отправимся в путь, как только будем уверены, что вы вне опасности. «Пожалуйста, скажите другим, что я уже ушел».
Надев капюшон, мужчина ушел. Поскольку противник был противником, выражение его лица все время было жестким, но со спины он выглядел облегченным и веселым.
***
Мы не могли сразу вернуться в Валуа.
Хотя говорили, что время в пути было не таким уж долгим из-за наличия портала, это произошло потому, что графиню, утомленную слезами сразу после входа в городской дом, нельзя было заставить передвигаться в карете. У графа было много дел, поэтому ему ничего не оставалось, как вернуться одному, поэтому эрцгерцог и его солдаты решили на всякий случай остаться в особняке Валуа еще немного.
На самом деле, даже если бы это было не из-за графини, я бы не смог вернуться. Осталось решить еще одну проблему. Насладившись расслабляющей ванной впервые за долгое время, я вошел в спальню. Я сел на кровать и посмотрел на свои босые ноги. Я не мог спать.
умный. В этот момент кто-то постучал в дверь.
"Войдите."
Я этого ожидал, но ко мне пришел человек цвета весны.
Ребенок вошел в комнату, обнимая подушку. В день, который сейчас кажется таким далеким, я вспомнил, как мы впервые вместе пришли в таунхаус, и не смог удержаться от смеха. Но хоть на мгновение мой взгляд обратился к уголкам опухших глаз ребенка.
«… … "Ты плакал?"
Спринглайт мягко улыбнулась.
«Потому что я тот человек, который плачет, когда рядом со мной плачет кто-то другой».
Это было похоже на то, как будто ко мне подбежал маленький щенок и гордо занял одну сторону кровати. Он больше меня. Вместо того чтобы ругать его, я выключил свет и сел рядом с ним.
"отличная работа. — Она даже не твоя мать.
— Но все было в порядке, потому что я понимал, что ты чувствуешь.
Теплые слова растопили мое обеспокоенное сердце. В темноте я нежно погладил ребенка по голове и посмотрел вниз. Тебе не было страшно сегодня? Ты в порядке? Я колебалась, потому что мне так много хотелось сказать, что Бомбит первой открыла рот.
"сестра."
"хм?"
«Я должен вернуться сейчас. «Даже завтра».
Я должен был сказать да.
«… … «Неужели нам действительно нужно так торопиться?»
Но получилось нечто совершенно иное. В этот момент маленький хихикающий ребенок почувствовал себя взрослее меня.
«Вы должны привести с собой Мариетт. Ты слышал? Моя душа постепенно вселяется в это тело. «Если мы не поторопимся, Мариетта никогда не вернется».
Конечно, я не хотел, чтобы это произошло.
«Сестра, подумай, что ты скажешь, когда встретишь Мариетту».
- игриво сказал Бомбит.
Теперь, когда я думаю об этом, я никогда об этом не думал. Это особенно верно, потому что с тех пор, как я достиг определенного возраста, было довольно много раз, когда я действительно говорил этому ребенку что-то кроме извинений. Я даже не был уверен, будет ли она рада увидеть меня снова.
"Достаточно. Просто вернись, вернись... … ».
Я вдруг понял одну вещь. Ситуации перед ней сильно изменились и стали намного лучше, но самая фундаментальная проблема, беспокоившая Мариетт, до сих пор не решена.
— Завтра мне придется сначала поговорить с графиней.
— осторожно спросил Бомбит.
«Разве нет проблемы, которую должны решить вовлеченные стороны?»
То, что сказал ребенок, было правдой. Я хотел решить проблему, которая неизбежно останется, даже если ее решит третья сторона. Однако, поскольку я давно наблюдаю за Мариеттой, это мое мнение.
«Он никогда не сможет резко говорить перед своей матерью. «Потому что я слишком долго был послушным».
И главное, в отличие от отношений между мной и графом, между Мариэттой и графиней существовала своя сильная привязанность, хотя форма ее и была искажена.
Некоторые привязанности заставляют людей молчать и быть неспособными сказать то, что им нужно сказать. Я хорошо знал такую ​​привязанность.
***
Асил пришла еще до того, как высохла роса на цветах в саду. Со странно запавшими глазами.
Это было похоже на сигнал, возвещающий конец.
«Ограничение — до сегодняшнего вечера».
Сказал он, положив руку на весенний лоб.
«Я подумал, что так и будет, поэтому принес это».
Это Ноэль последовал за ним в особняк. Увидев улыбающегося мальчика с лица, которое, казалось, отбросило слой тени, Бомбит ярко улыбнулся, затем опустился на землю и быстро взглянул на меня.
«Мы можем остаться вместе».
«… … Я тоже хочу быть со своей сестрой... … ».
«То же самое и со мной, но нельзя же включать второстепенного герцога в семейную историю, верно?»
Бомбит выглядел недовольным, но кивнул.
Ноэль тоже колеблется, хочет ли он что-нибудь сказать, но затем закрывает рот. Вместо этого он слегка склонил мне голову и поздоровался. Проведя их в сад, я вернулся в особняк.
Это люди, посетившие таунхаус несколько раз. Даже если бы это было не так, поскольку весенний свет теперь знает о структуре, мое руководство не было бы необходимым.
Это был всего лишь вопрос настроения. У меня было желание выполнить свой долг, и мне нужно было время, чтобы укрепить свою решимость встретиться лицом к лицу с человеком, от которого я долгое время отворачивался. Ступеньки по лестнице были тяжелыми. Мне казалось, что я сделал всего несколько шагов, но через мгновение я оказался перед ее спальней.
«ха… … ».
Сделав глубокий вдох, я дважды постучал в дверь.
"Кто это?"
Ответ пришел немедленно изнутри. Я не смог сразу ответить и просто уставился на дверь. Мне так хотелось избегать его, что я уже давно с ним не разговаривал, не говоря уже о полноценном разговоре. Наверное, было трудно сказать первое слово.
Самый подходящий титул, который я мог бы использовать, когда звонил ей, — это просто плавать у меня во рту и не выходить в виде звука. В конце концов, я не мог дождаться, пока услышу ее движения и смогу открыть рот.
«Это Аннет».
Шорох прекратился. Казалось, что в конце тишины послышался тихий вздох.
«… … хорошо."
Скрип. Я открыл дверь, которая показалась мне тяжелее камня.
Образа надменной, великолепной и совершенной дворянки здесь не было. На ее без макияжа лице, растрепанных волосах и красных опухших глазах были отчетливо видны следы вчерашнего дня. Громоздкое платье казалось ей броней, а ее достойная манера поведения исчезла повсюду.
В конце концов осталась обычная женщина примерно возраста моей матери.
Полноценный мужчина.
Но, возможно, это не так уж отличается от меня.
«Почему бы тебе не сесть?»
Она указала на стул сбоку. Перед маленьким столом стоит один стул. Возможно, это преувеличение, но она не была готова поговорить лицом к лицу с кем-то в ее самом личном пространстве. У меня было такое чувство, будто я ступил на территорию, куда никогда не вторгались ни граф, ни Мариетта.
Я подтащил стул к кровати, на которой она сидела. Тем временем она поднесла руку к ручному зеркальцу на тумбочке, но отдернула руку, не подняв ее, вероятно, потому, что решила, что если она не сможет его починить сразу, то лучше на него не смотреть.
О чем мне следует поговорить в первую очередь? Не лучше ли сказать, что дух Мариетты уже некоторое время находился вне ее тела и что мы собираемся забрать ее сегодня вечером? Было бы лучше, если бы ты, мать, знала? нет. Если говорить об этом сейчас, это только добавит еще одного беспокойства. Во-первых, я сомневался, поверит ли кто-нибудь в такую ​​абсурдную историю.
затем.
«Прежде всего, я хочу, чтобы вы знали, что у меня нет намерения нападать на вас».
Она послушно кивнула.
Время выражать негодование давно прошло. Недостаточно не спать всю ночь, чтобы подробно рассказать вам, какой ущерб я понес из-за ваших действий. Итак, было ясно, что ты уйдешь прежде, чем я смогу поднять самую важную тему, о которой хотел поговорить сегодня.
"Я понял тебя."
Помимо обиды, слова были спрятаны глубоко внутри.
«В чужой стране бесчувственный муж, возможно, не был бы тем, на кого можно было бы положиться. Даже если дети мужа от бывшей жены, которую, по его словам, он так любил, находятся под одной крышей. «Это естественно — беспокоиться о потере того, что у вас должно быть».
Ее лицо исказилось от язвительных слов. Я знаю, что это будет больно слышать, но эту историю больше нельзя было игнорировать.
«По мере того, как я рос, я становился все более похожим на свою мать, так что можно было подумать, что однажды я украду сердце своего отца и выгоню тебя, мать и дочь, из Валуа».
Мысли, которые я не мог произнести вслух, потому что не хотел навлекать на себя гнев, лились сильным потоком.
«Начнем с вывода… … Я никогда не думал об этом раньше. «По сравнению с твоей, моя жизнь вдвое меньше, но Мариетта была единственным человеком, которого я считал семьей в своей жизни».
Что, если бы я рассказал эту историю раньше?
Это был глупый вопрос. Причина, по которой она сидела неподвижно и слушала мою историю, вероятно, заключалась в том, что сегодня условия наконец были выполнены.
Потому что мой голос, как преемника, обрел силу. И потому что она лично видела, как он вышел вперед, чтобы спасти Мариетт. Если бы не один из них, она бы уже ушла.
«Я планирую предоставить ему должность преемника, если он не откажется».
Она подняла взгляд от пола. В его широко открытых глазах читалось удивление.
«Это позиция, которую я не хочу, и она не имеет никакого значения».
Если бы я сказал это перед большим количеством людей, меня бы раскритиковали за глупость. Вы действительно хотите быть хорошим, если не можете позаботиться даже о своих интересах? Вы просто опьянены своим хорошим «я».
Это нормально слышать такие вещи.
У меня был шанс стать императором. Передо мной была лестница, по которой я мог подняться, отпустив мораль, которую выстраивал за многие годы, неся Архимага на своей спине и получая поддержку членов королевской семьи с правом наследования.
Я, который даже не хотел трона, сказал бы, что я жаждал трона.
У вас должны быть качества. Со Дня Дебютантки я понял немало вещей. Например, образование, которое я получил, было ближе к образованию преемника, я намного умнее, чем я думаю, у меня есть терпение, чтобы переносить скуку, и у меня есть смелость не дрожать, когда выхожу на улицу перед другими. Я уже мог представить себе перед глазами, каким королем я буду. Корона не слишком большая. Скорее, это его вполне устраивало.
Но Мариетта,
Теперь я решил выбрать то, чего я хочу больше всего, а не то, что мне подходит лучше всего.
Надеюсь, ты сделаешь то же самое.
— Ты испытываешь меня?
Дебора посмотрела на меня подозрительными глазами.
"Да все верно."
Она переводит дыхание.
«Надеюсь, Мариетт подумает сама и сделает свой выбор. Если вы имеете какое-то влияние на ее выбор, мне лучше просто надеть корону».
— сказал я, глядя ей прямо в глаза.
— Ты знаешь, что все это время поступал неправильно.
Она была полностью заморожена. Было неприятно видеть, как Дебора застыла, не двигаясь и даже не моргая.
Потому что мать и дочь похожи друг на друга.
«… … Моя история заканчивается здесь. — Если тебе нечего сказать, я просто уйду.
Я медленно сосчитал в уме до десяти. Она не открывала рта, пока не досчитала последнее число. Я встал, понимая, что более осмысленного разговора здесь не произойдет.
В тот момент, когда я поставил стул на место и положил руку на дверную ручку, я услышал позади себя слабый голос.
«Все, что вы сказали, верно».
Дрожащие слова были водянистыми.
«Я был глуп».
ты отвратителен
«Потому что я был глуп… … «Я сделал вас всех несчастными».
В чем-то он хуже Графа.
"Мне жаль."
Отправной точкой, где все нити начали запутываться, стал Граф. Я знаю, что ты тоже жертва, по крайней мере, перед ним.
Однако, по крайней мере, граф не заплакал при мне. Я прислонился лбом к холодной двери, услышав рыдания. Тепло, распространившееся по месту, которого я коснулся, оставило во мне проблеск разума.
"Не плачь."
У меня никогда не хватало смелости оглянуться назад.
"Я прощаю тебя… … ».
Последовали хныканье и сдерживаемые звуки. Я поспешно открыла дверь, чувствуя, что больше не могу этого терпеть. Сейчас не время увлекаться эмоциями. Сегодня был день, когда я в последний раз прощался с моим драгоценным ребенком. Прежде чем я успел убежать, она вскрикнула почти отчаянным голосом.
«Спасибо, что спасли Мариетт!»
Должно быть, он был смущен своим дрожащим голосом, поэтому вздохнул и добавил.
«На самом деле, я действительно хотел это сказать вчера».
Я сделал это не для тебя. Я же говорил тебе, что считаю Мариетт только своей семьей. На ум пришли острые слова, состоящие только из правды, но я не смог заставить себя их произнести и кивнул.
«… … «Не плачь одна».
Я необдуманно ответил на слово и ушел от нее.
***
«Вообще-то я больше не второстепенный герцог».
Мальчик признался, аккуратно разрезав пирог вилкой и положив его в рот. Бомбит чуть не выплюнула весь вишневый сок, который был у нее во рту.
К счастью, мне удалось проглотить это и спросить обратно.
"Извините?"
«Семью Артуа лишили титула. «Вся земля и имущество были изъяты».
Тем не менее, мальчик объяснил, что имущество, которое не было передано герцогу, а было оставлено каждым в отдельности, было одинаковым, поэтому не все члены семьи были изгнаны на улицу. Он также сказал, что у него есть скопленные деньги в столице и он планирует пока жить на эти деньги.
«Даже если это касается меня, то совсем скоро мои родственники, привыкшие к роскоши, будут вытеснены на улицу».
— Так вот как ты отреагировал, когда сестра назвала тебя герцогом?
— Да, но мне кажется странным отрицать это на месте... … ».
Мальчик опустил глаза и застенчиво улыбнулся.
В ситуации, когда семья практически полностью рухнула, Ноэль, который выглядел ярким и незатронутым, немного беспокоился о весенних красках. Нет, ребенок, который родился дворянином и вырос дворянином. Можно ли заработать на жизнь, имея лишь немного денег?
— Ты уверен, что с тобой все в порядке?
«Эм, да. «Я знаю, как смотреть на вещи, поэтому было бы неплохо попасть на вершину».
Что, если меня обманут? … .
Он абсолютно доверял мне в самых критических ситуациях, а когда все стало немного спокойнее, я смотрел на Ноэля, как на новорожденного цыпленка.
Мы болтали о будущем как будто из ниоткуда. Поскольку мы были в том возрасте, когда нам хотелось сделать так много всего, мы были заняты спорами друг с другом о том, хорошо ли это или то.
Первое, что надоело от этого разговора, был весенний свет. Сколько мы ни смеялись и ни разговаривали, мне становилось все больнее чувствовать, что друг друга нет в нашем будущем.
"Ноэль."
"да?"
Мальчик заметил мягко брошенную тень, но ответил легко, делая вид, что не заметил. Поскольку другой человек был таким, Бомбит не мог сделать серьезное и мрачное выражение лица. Однако не весенний цвет поглотил то, что я хотел сказать.
«Если мы продолжим в том же духе, у нас даже не будет времени попрощаться».
***
Волшебник парил в воздухе, скрестив руки, и оглядывался по сторонам. Поскольку оно находилось довольно высоко, на него были устремлены взгляды людей, проходивших возле резиденции графа. Ужас, страх, удивление... … Сталкиваются многочисленные необузданные эмоции. У них была слишком откровенная мимика. Они, наверное, думают, что на такой высоте даже мимику их не узнать.
К сожалению, Асил видел каждую морщинку на их лицах в деталях, но не обращал на это особого внимания. Я просто подумал: «Вот почему базовую магию нужно изучать, независимо от таланта». Если бы это было так, они, по крайней мере, знали бы, что звук их разговоров между собой может быть слышен ушами Архимага.
Он следил, не приближаются ли остатки волшебной башни, но не чувствовал никаких признаков волнения, и волшебник, уставший наблюдать за людьми, перевел взгляд на двух болтающих детей.
«Думаю, я думал, что если я не попрощаюсь, конец не наступит. — Мне очень жаль, Мари.
"О чем ты говоришь! На самом деле, мне больше жаль. «Ты решил вернуться, даже не посоветовавшись со мной!»
«Я не думаю, что это то, что нужно обсуждать. И потому что Мари уже знала, что она чувствует… … ».
"Да неужели!"
Что ты делаешь на Земле?
Когда я увидел, как они спорят и извиняются друг перед другом, у меня заболела голова. Волшебник понятия не имел, сражаются они или ругаются. Первое, что оставило повторяющийся, как беговая дорожка, разговор — весенний свет. — спрашивает Ноэль, который смотрел на нее с улыбкой, пока она переводила дыхание.
«Теперь, когда ты думаешь об этом, почему ты вообще решил, что тебе нужно вернуться? Есть старшая сестра, которой так нравится это место... … ».
У меня тоже есть. Края его ушей покраснели, когда он бормотал слова. Волшебнику тоже было любопытно, но, поскольку этот вопрос он не собирался задавать напрямую, он слушал с выражением интереса. Была ожидаемая причина. Возможно, это произошло потому, что он думал, что ему придется уступить свое место Мариетте, первоначальной владелице тела.
— Ну, об этом.
Спринглайт широко улыбнулась и расслабилась.
«Потому что я там настоящий я!»
Это был ответ, выходящий за рамки ожидаемого волшебником.
«Конечно, она хорошенькая, дочь из богатой семьи… … Ах, теперь она была принцессой! В любом случае, я не завидую Мариетт, у которой еще есть ангельская старшая сестра. — Но я не Мариетт, верно?
В его уверенном тоне не было ни малейшего колебания.
«Я не хочу отказываться от всего, чего добился в жизни».
Мне казалось, что я смутно это знаю. Речь шла не о каком-то великом достижении или чем-то осязаемом, чему все могли бы позавидовать.
Отношения, большие и малые, строятся естественным образом, привычки, вкусы и обязанности даются в соответствии с положением. Чтобы жить как Мариетта, нужно было что-то потерять и чем-то пойти на компромисс.
Ноэль, покачивавший головой, сжал кулаки и сказал:
«Я не забуду этого, даже когда вернусь».
— Меня это тоже касается!
«… … «Я больше ни с кем не встречусь».
"Эм-м-м… … ».
«В любом случае, на мне больше нет ответственности за передачу поколениям… … ».
«Честно говоря, я в этом не уверен… … ».
Спринглайт был несколько излишне честен.
Мальчик был в шоке с открытым ртом и выглядел так, будто бы расплакался, если бы к нему прикоснулись. Не потому, что мне грустно прощаться, а потому, что звенит свет весны.
«О нет, вы ничего не знаете о людях! «Мне всего лишь семнадцать!»
Хотя это правда.
Пока волшебник раздумывал, с чего начать и стоит ли ему спуститься и присоединиться к разговору, в поле его зрения появился вид Аннет, направляющейся в сад. Каким-то образом боль, казалось, сочилась из его холодного, застывшего лица. Элегантные и аккуратные шаги на мгновение останавливаются на таком расстоянии, что они оба не могут заметить появление Аннет.
"Я был неправ! Не плачь!"
Увидев шумную сцену, она тихо рассмеялась.
"сестра?!"
Ноэль, с весенним светом и готовыми политься слезами, приветствует Аннет. Волшебник, который все это время наблюдал, наконец спустился и поставил ноги на землю. Аннет обернулась, не удивившись фигуре, внезапно появившейся позади нее.
"баклажан?"
Волшебник говорил прямо и без причины. Это был момент, когда упала последняя крупинка песочных часов.
***
Карета направилась к башням-близнецам, где находился магический круг, связанный с «библиотекой». Причина, по которой Асил, умеющая рисовать довольно сложные магические круги за один раз, сказала, что нам нужно туда пойти, вероятно, чтобы дать нам больше времени.
Ноэль последовал за нами, чтобы проводить Бомбита, а эрцгерцог и Хлодвиг последовали за нами, сказав, что доступ будет ограничен из-за риска, что остатки все еще останутся. Они предпочли лошадей карете, которая была достаточно большой, чтобы в ней могли ехать шесть человек.
— Ты дал им время побыть наедине?
— Хм, я думаю, да, да?
На самом деле, в таких размышлениях не было необходимости, поскольку вчера вечером мы говорили о разных вещах до рассвета. Когда ты вернешься, ты должен поступить хорошо. Вам тоже нужно хорошо ладить. У меня уже был такой стереотипный разговор несколько раз. Слова, которые я сказал, чтобы не пропустить последний час, оказались неожиданно искренними.
— Честно говоря, я этого не чувствую.
Время, которое мы были вынуждены разлучиться из-за Доминика, было довольно долгим, поэтому трудно сказать, что мы с Бомбитом были вместе на самом деле так долго. Это похоже на длительный отпуск, который занимает целый сезон. Однако этого времени было также достаточно, чтобы глубоко запечатлеть воспоминания.
«Мне одиноко без тебя».
Когда я произнес это вслух, мне показалось, что я повел себя глупо.
Может быть, я причинил ненужное разочарование ребенку, который собирается уйти? Взглянув на него, я увидел, что Бомбит ярко улыбается и счастлив.
«Особняк снова потеряет свою жизнеспособность, верно? «Мариетта не такой активный ребенок, как ты».
Бомбит касается подбородка и комично притворяется, что испытывает агонию.
«Определенно нелегко быть таким активным, как я».
Властный тон голоса был довольно милым. Настолько, что у меня не было другого выбора, кроме как покачать головой и сказать «да». Спринглайт говорит, что сейчас всего лишь момент, чтобы проявить гордость.
«Но все равно все будет иначе, чем раньше. — Ты тоже так думаешь, да?
Я не смог сразу кивнуть. Это произошло потому, что я понятия не имел, что подумает обо мне Мариетта, когда вернется.
"Да я надеюсь, что так."
После невнятного разговора мы выглянули в окно. Следуя за Асиль, карета двинулась вперед сквозь туманный туман. Мы почти добрались до башен-близнецов. Когда пришло время выходить, весенний свет резко схватил меня за запястье.
«Даже когда я вернусь, я буду думать о тебе как о своей настоящей сестре».
Ребенок говорил с широко открытыми глазами, как будто изо всех сил старался не заплакать. Прежде чем ответить, я раскрыл руки и обнял весенний свет.
"я тоже. «Я всегда буду думать о тебе как о своем младшем брате».
Дверь кареты открылась с довольно недружелюбным шумом, и Асил, человек, который издал этот шум, посмотрел на нас с таким выражением, как будто он все видел. Я не мог отругать его, спросив, обнял ли он меня в присутствии эрцгерцога, поэтому сделал вид, что не заметил, и на мгновение почувствовал тепло в его объятиях, прежде чем отпустить весенний свет.
Асил колючим тоном протянул руку. Пока я смотрел на его протянутую руку, Бомбит первым слез с классиков, а затем протянул руку мне. Мне стало его жаль, но я, не раздумывая, взял Бомбита за руку и слез. Когда я увидел, как весенний свет высунул ему язык, я задумался, было ли это без причины.
«… … «Это все еще неприятная башня».
Словно я стер прошлое, которое разрушил лично, башни-близнецы хвастались своим величием, выглядя точно так же, как и раньше. Она по-прежнему выглядела так, словно это была копия настоящей волшебной башни.
Солдаты, охранявшие переднюю часть, увидели лицо эрцгерцога и уступили дорогу.
«Ребята, вы сделали свою полезную работу, так что оставайтесь здесь».
Асил посмотрел на эрцгерцога и Хлодвига и сказал.
Это было не совсем неправильно, но эрцгерцог выразил свое недовольство невыразительным выражением лица, а Хлодвиг уставился на него взглядом, грозившим укусить его. Вместо того, чтобы провоцировать дальше, Асил почесал затылок и цокнул языком.
«Проход, ведущий под землю, сложен, поэтому становится сложнее, если туда пойдет несколько человек. Возможно, волшебники установили странные устройства. «Не мое дело, упадешь ты или сломаешься, но что, если они пострадают из-за тебя?»
Эрцгерцог наморщил нос и ответил.
«Давайте возьмем на себя инициативу».
Обеспокоенный на мгновение, он поспешно шагнул в темноту. Тем не менее, звук шагов, спускающихся по лестнице, постоянно слышен без каких-либо признаков тряски. Это была быстрая, быстрая прогулка без колебаний.
Вскоре Хлодвиг побежал за ним.
«Эти невежественные вещи».
Асил пробормотала почти презрительным тоном. Сренг. козырек! козырек! Когда меч вынимается и взмахивается, начинает слышен звук удара о что-то. Асил взял на себя инициативу с лицом, которое, казалось, говорило: «Правильно».
"Подписывайтесь на меня."
Спринглайт прищуривается и спрашивает.
"Все хорошо?"
Асиль ответила равнодушно.
«Думаю, он еще жив, потому что все еще шумит».
Вот и все! И с весёлым звуком всё под моими ногами стало ярким. Внизу по лестнице, которая была настолько искривлена ​​и беспорядочно разделена на секции, что я задавался вопросом, с какой стати они это сделали, мое внимание привлек большой магический круг внизу.
Вы могли бы сделать его таким ярким, но просто позволили бы ему прыгнуть в опасное место. Я еще раз понимаю, что его щедрость ограничена только мной и весенним светом.
Я быстро перевел взгляд на двух человек впереди меня.
«… … ».
Противником, с которым они сражались, был большой плюшевый мишка. Однако он был настолько большим, что модификатор «большой» казался слишком пассивным выражением, и единственная разница заключалась в том, что поверхность была сделана из металла.
Красные детали здесь и там... … Он ржавый?
"Привет."
Уголок рта Асила приподнялся, когда он издал этот звук.
… … Я уверена, что это не кукла, которую Асиль сделала только потому, что хотела ее побаловать.
«Вот почему говорят, что если атаковать только одним мечом, то получишь серьезную травму».
Сомнение быстро сменилось уверенностью.
«Можно ли ударить мечом по чему-то, что можно разобрать только с помощью магии?»
Эрцгерцог, казалось, услышавший его слова даже из значительного расстояния, взглянул на него и поднял меч. Синий свет закружился над телом меча. Я впервые видел, как кто-то использует энергию меча непосредственно в мече.
Внезапно.
Он напрасно отрезал голову железной кукле.
"Что это такое! "Жестокий!"
Вопреки словам, которые он выплюнул, Бомбит рассмеялся. Я не мог не услышать смех, но эрцгерцог посмотрел на меня с застывшим лицом. Ну, у меня нет способности читать мысли, но то, что он хотел сказать, было передано четко.
«Вы показали перед детьми слишком жестокую сцену?»
Примерно так. Было очевидно, что он искренне смущен, и я рассмеялся, увидев отчаянный взгляд в его глазах. Асил какое-то время смотрел на меня затуманенными глазами, затем надулся и замахал руками в воздухе.
Плюшевых мишек разделяли по одному и складывали в угол. Первоначальную форму уже невозможно было узнать. Было вполне естественно, что двое мужчин, шедших впереди, озадаченно посмотрели на Асила. Однако тратить время на мелкие споры было некогда, поэтому мы молча спустились по лестнице, не имевшей даже перил.
Вскоре мы стояли перед огромным магическим кругом.
«Запомни это».
Асил спокойно выдвинула необоснованные требования. Во-первых, Асиль никогда подробно не рассказывала мне о магическом круге. Возможно, после накопления определенного количества знаний магический круг передо мной не был легко выгравирован в моем уме, который знал только основы основ. Если вы уделите этому достаточно времени, вы никогда не узнаете. Разве это не невозможно? Асил изогнул брови, вероятно, прочитав его нервное выражение.
«Почему ты не можешь этого сделать?»
"да."
"Хм. «Ученик архимага Асила не может даже запомнить что-то подобное?»
Он щелкнул языком, создал ручку и бумагу из воздуха и быстро скопировал магический круг. Как можно нарисовать такой ровный круг, даже если ты рисовал его не с помощью инструмента? Во-первых, я отнесся к этому скептически.
«Это можно использовать временно».
Подумал я, глядя на идеально скопированный магический круг. В конце концов, не было необходимости заходить так далеко, верно? Я принял это без каких-либо сомнений. Тот факт, что я держал его неуклюже, не имея возможности сложить или свернуть, потому что боялся, что он помнется, Асил сразу заметил.
«Даже если вы его сложите, все будет в порядке, когда вы его развернете, поэтому держите его подальше».
«… … да."
В магический круг, вызывавший несколько тревожное чувство, Асил прошла вперед первой и поставила шкатулку с драгоценностями в центр. Оно было у Спринглайта, так почему же оно было у него в руке? Было ясно, что Бомбит дал ему это сам, так как он не проявил никакой реакции.
Хотя я даже не прикоснулась к шкатулке с драгоценностями, мой рот открылся спонтанно. Свет начинает проникать во все линии, составляющие магический круг. Ветер не мог проникнуть в закрытое пространство, но длинные волосы Асил развевались.
«Только вы двое, входите!»
он крикнул. Мы с Бомбитом переглянулись и прыгнули на свет. Похоже на использование портала, но ощущение более интенсивное. Мой разум затуманился иллюзией, что я отдаюсь волнам.
Это была темная битва.
***
Сколько времени прошло? Едва я открыла глаза, как знакомый запах щекотал мой нос. Запах напоминает ухоженный кабинет в особняке Валуа. Так это «библиотека»?
«… … ».
Круглое пространство. Если вы посмотрите вверх, вы увидите книги, выстроенные в ряд друг на друге, достигая высоты, которая кажется далекой.
Место больше, чем кабинет Валуа или императорская библиотека. Огромная библиотека, в которой, кажется, собраны все знания мира. В обычной ситуации я бы подумал о том, чтобы посмотреть сияющими глазами, но не сейчас. Не было никаких признаков двух людей, которые должны были прийти вместе. Здесь что-то не так?
Мысль о том, чтобы подниматься по лестнице одного за другим и искать их, была пугающей.
Что мы делаем? Подождем еще немного?
Пока я размышлял, в поле моего зрения появилась высокая платформа, которая, казалось, идеально подходила для того, чтобы на ней мог стоять один человек. То, что привлекло мое внимание, это, если быть точным, книга сверху. Толстая книга, и никто не держит ее и не переворачивает страницы, но страницы переворачиваются, зависая в пролете от подиума.
Я подошел к трибуне как одержимый. Потом книга остановилась и спокойно опустилась на подиум, словно дети, играющие в игры с привидениями. Мое внимание привлекает обложка закрытой книги.
Я какое-то время смотрел на длинное имя, а затем перевернул страницу. Я был полностью готов. Потому что я слышал кое-что от Бомбита. Она сказала, что я главный герой книги, и объяснила, что содержание не очень яркое.
«Почему ты в таком месте? «Граф Валуа спросил с удивлением, увидев свою дочь в полуобморочном состоянии, связанную на старом, неиспользуемом складе».
Тем не менее, поначалу у меня случился шок, от которого у меня замерло сердце.
«Его Величество Император спросил, почему его старшая дочь еще не дебютировала. До императорского бала осталось всего три дня. «Если нет особой причины, хотели бы вы присутствовать?»
Но вскоре мне удалось восстановить самообладание.
«Это была скорее просьба, чем вопрос. Аннет кивнула с бледным лицом. Она ни разу не покачала головой на слова графа. «Граф без колебаний принял ответ, которого он явно ожидал, и отвернулся».
Это произошло потому, что история, развернувшаяся передо мной, была слишком незнакома, чтобы я мог думать о ней как о своей.
«Возможность будет не за горами. Так что всегда смотри на свои ноги, Аннет.
Вернее, у меня было странное ощущение, как будто я крал чужой дневник. Теперь я понимаю, что имеет в виду граф. Хотя я чувствую, что объяснения недостаточно, это было приглашение выйти из глубокой среды, похожей на колодец, которая была передо мной в то время.
Даже не думая о том, чтобы протянуть руку и забрать его.
Проблема была в том, что до знакомства со Springlight я воспринимал это немного иначе. Теперь, когда пришло время выставить тебя на брачный рынок, тебе лучше вести себя прилично. Я думаю, он воспринял это как давление, чтобы спросить нужного человека.
Я читала книгу, понимая и сочувствуя себе в книге, которая ощущалась вымышленным персонажем. Потом в какой-то момент я почувствовал, что все прочитанные мной ситуации постепенно накапливаются глубоко в моем сознании.
Тогда все начинает казаться реалистичным, как будто ты сам это испытал. В нахлынувших воспоминаниях я был человеком, не знавшим отвержения.
«Вы можете запереть меня в клетке. Я в порядке, просто смотрю на тебя. «Если хочешь, сделай это».
«Если Ноэль этого хочет, меня это устраивает. Но ты же не забыл, зачем вообще сюда пришел, верно?
«Все в порядке, если ты меня не любишь. «Это были отношения, основанные на необходимости».
Что так хорошо и ладно... … .
Однако предсказуемо было то, что, по крайней мере в тот момент, эти слова были совершенно искренними. Это был не блеф. Речь шла не о подавлении или терпении чего-то.
Благодарность человеку, который выбрал меня.
И его беспокойство о темноте.
Вся моя привязанность, запечатленная здесь, была именно такой. Если бы я мог зажечь маленький свет в его сердце, отдав что-то, что у меня было, этого было бы достаточно.
Страницы продолжали переворачиваться.
Мне приходилось косвенно переживать смерть десятки раз. Когда я прочитал одну строку предложения, это стало фактом в моей голове. Это также означало, что даже ощущение смерти было слишком реалистичным.
Около 70% доли в смерти принадлежало Императору и Волшебной Башне, а оставшиеся 30% были поделены между разными людьми. Среди них была Мариетта.
"хм… … ».
Но можно ли говорить, что это было сделано со злым умыслом?
「 «Вы хотите жить в такой сельской местности? забавный. Как вы думаете, как долго вы сможете продержаться? До сих пор я комфортно жил в Валуа. То же самое и с этим маленьким герцогом. «Ты не сможешь пережить и одной ночи и спустишься с горы в слезах, когда увидишь крысу, забравшуюся к тебе в кровать?»
Мой ответ разделился на три части.
「▶“… … — Тебе не о чем беспокоиться, Мариетта.
▶ «Я уверен, что это может быть так. «Я никогда не жил в лесу».
▶Не отвечай».
При выборе оставшихся двух ответов возникла ситуация, когда императорская армия нападет, если не будет получена защита Екатерины. В то время я не знал, как использовать магию, а Ноэль изучил фехтование только на продвинутом уровне, поэтому, конечно, он не смог их одолеть и умер.
Однако из контента, следующего за первым ответом, была удалена сцена, где он противостоит Кэтрин. Вместо этого из-за поджога Мариетты сгорает вся гора, где они с Ноэлем прятались.
Случайно не пришли за день до нападения, рано ложиться спать, подожгли и убежали?
Как сказала Мариетта, мы с Ноэлем, выросшие благородными детьми, не знали, как поступать в подобных ситуациях. Если бы я просто вырвался и побежал, я бы, по крайней мере, спас себе жизнь, но я был не из тех людей, которые могли сделать вид, что не заметили в одно мгновение распространяющееся по горе пламя, и убежать.
Кажется очевидным, что это бесполезно, но они пытаются набрать воды из колодца и в итоге упускают время выбраться. Это был невероятно тщетный конец.
— Думаю, я хотел сообщить тебе об этом.
Думаю, я не смог бы напрямую дать ему совет сбежать.
Конечно, акция была чрезмерной. Возможно, ему не приходило в голову, что гора, высохшая после того, как давно не шел дождь, могла ярко вспыхнуть от малейшей искры. Думали ли мы, что если мы сожжем дом, у нас не останется другого выбора, кроме как вернуться туда, откуда мы пришли?
«Это не то…» … .»」
Действия Мариетты всегда заканчивались такой фразой.
— Ты тоже дурак.
Пока я горько смеялся, страница приближалась к концу. Я понятия не имел, что он предсказывает, но читать предложения становилось все труднее. У меня было такое чувство, будто мне на грудь положили камень, и казалось, что настал момент, когда мне придется столкнуться с чем-то, с чем я не хотел сталкиваться.
Перед моими глазами развернулся финал, которого я избежал.
«Ранье решил терпеть боль за Аннет».
Это одно сухое предложение показалось мне жестоким.
""Ты сейчас счастлив?""
Теплый вопрос был как лезвие,
「«Потому что в этом моё счастье».」
Альтруистический вывод посыпал соль на рану.
В конце концов, почему они напоминают что-то настолько глупое? Рен был уверен, что его выбор правильный. Даже несмотря на то, что я не могу изгнать тьму внутри себя, пока меня это устраивает, это нормально.
Личность того, что я игнорировал в книге, пережившей 47 концовок, была здесь.
Это не выбор другого человека.
Когда вы внезапно осознаете тень человека, стоящего рядом с вами, и когда вы поймете, что эта тень возникла от жертвы, сколько людей подумают, что счастлив только я?
Когда я отдышался и уже собирался перевернуть оставшиеся страницы, я услышал зов. Я убрал руку с книги и поднял глаза. За колонной неподалеку кто-то прятался, прижав спины друг к другу. Слова это скрывали, но была отчетливо видна пышная юбка, торчащая с обеих сторон.
Я подполз ближе к столбу. Потом мне в глаза с первого взгляда бросились рыжие волосы, и я побежала, не думая скрыть свои шаги.
«… … !”
Я посмотрел в глаза ребенку, который от удивления обернулся. Глаза полны смущения. Рот дрожит. Резкое выражение лица вызвало ностальгию. Теперь я сразу понял.
Ты настоящая Мариетта.
"Почему ты пришел сюда?"
Это было резкое первое слово.
Но в моем сердце не было ни царапины. Мариетта выглядела так, словно отчаянно пыталась подобрать слова. Внешне было очевидно, что он нервничает и хочет скрыть свои чувства.
"Ты меня ненавидишь."
«количество животных… … ».
Ребенок пополз обратно с испуганным лицом, словно встретил дикого зверя. Возможно, вы этого не знали, когда она была очень маленькой, но Мариетта всегда читала книги, поэтому она была сильнее меня, серьезного человека.
«Вы видели эту книгу? Это не заставило бы тебя злиться на меня еще больше. Посмотри на это. Как будто у тебя нет такой сестры, тебе просто нужно хорошо с ней ладить. «Этот ребенок не ушел бы, если бы ты умолял его не делать этого?»
— Мариетта, подожди минутку.
"Еще не поздно. Быстро возьмитесь за руки с этой девушкой и идите обратно. — Даже не думай приходить сюда снова.
Желание Мариетты никогда не возвращаться было твердым. Я хотела вернуться вместе, а не насильно утаскивать этого ребенка.
Вы должны изменить свое мнение. Это было на первом месте.
Но как? Из-за напряжения молчание стало довольно долгим. Я не хотела заманивать его шепотом сладких слов. Если так, то я мог бы сказать бесчисленное множество вещей.
"это верно. — Я обиделся на тебя.
Лицо Мариетты бледнеет от слов, которые появляются после долгих раздумий.
«Были дни, когда было трудно понять, как бы я ни старался. «Особенно когда мне было больно или тяжело из-за тебя, я думал о том, будет ли легче вынести, если я отпущу свою привязанность».
Правда, долгое время скрывавшаяся, не приняла столь мягкую и красивую форму. Эмоциональная поверхность неровная, на ней остаются царапины и следы от сколов. И все же, глубже всего внутри была чистая привязанность, в которой нельзя было сомневаться.
"Я все еще люблю вас. «Когда я был маленьким, ты следовал за мной повсюду, ты стоял и уходил, даже не постучавшись, когда я подошел к моей двери, ты закрывал глаза и отворачивался всякий раз, когда слышал резкие слова от своей матери, я не мог поверить что ты просто ненавидел меня.
Можно сказать, что я, который не мог тебя ненавидеть, просто защищал тебя, как хотел. Даже если мысль о том, что это могло быть действием с целью защитить меня в какой-то степени, была просто расширенной интерпретацией намерения.
«Давайте вернемся вместе. — Вернись и улыбнись, как раньше, Мариетта.
Если в твоем сердце есть хоть немного желания держать меня за руку.
— Тогда я прощаю тебя.
Ребенок тупо посмотрел на мою руку и, словно зачарованный, поднял руку и положил ее поверх нее. Прежде чем меня охватывает облегчение, я падаю на землю, не отпуская крепкой хватки.
Мне казалось, что мое напряжение и ноги исчезли.
Не колеблясь, я сел рядом с Мариеттой и посмотрел на нее. Я обнял ребенка, который тихо рыдал, уткнувшись лицом в мои колени.
Затем раздался громкий крик. Я не понимаю значения тех лет, которые этот ребенок провел здесь. Тяжесть вины, которая, должно быть, возросла после прочтения «Абсента». Все, что я мог сделать, это похлопать себя по спине, пока слезы не утихли.
"извини. Извини."
- отчаянно сказал ребенок.
«Я не такой умный, как ты, поэтому не знаю, что сказать, кроме этого… … ».
В словах, смешанных со слезами, была прозрачная искренность.
«Все в порядке, этого достаточно».
Вы осознаете это только после того, как выплюнете. Прошло много времени с тех пор, как я по-настоящему использовал слово «Все в порядке», ничего не скрывая.
Возможно, это впервые.
Как ни странно, только тогда горячий комок, крутившийся внутри, подступил к моему горлу. Кончик моего носа дернулся, а в уголках глаз образовались слезы, которые не могли выйти, какими бы резкими ни были слова.
«… … Ты возвращаешься?
— спросил я слабым, дрожащим голосом.
"хм."
Ответ был тот же. Мы с Мариеттой нерешительно подняли головы и долго смотрели друг на друга слезящимися глазами. Как будто я пытался четко запечатлеть эту сцену в своей памяти.
Потом мы одновременно рассмеялись. Это был момент, словно возвращение в детство.
«Хочешь вырастить птицу, когда вернешься?»
Когда ее спросили легким тоном, Мариетта на мгновение задумалась, а затем покачала головой.
«Все в порядке, птицы самые красивые, когда они просто летают сами по себе».
«… … «Тогда, если ты увидишь раненую птицу, давай о ней позаботимся».
«… … хм."
Период желаний был слишком долгим. Прошло много лет с тех пор, как мы в последний раз нормально разговаривали. Разговоры, которые казались довольно неловкими, продолжались редко. Было бы хорошо, если бы эта неловкость поскорее исчезла. Пока я думал об этом, маленькая дверь в углу открылась.
«Теперь все кончено?»
— сердито спросила Асил, которая взяла на себя инициативу и пошла вперед. Мариетта вздрогнула и вытерла мокрое лицо рукавом.
«Чтобы прийти в себя, нужно содрать всю кожу».
Асил усмехнулся, как будто разговаривал с Бомбитом. Вместо того, чтобы сопротивляться, как весенний свет, Мариетта тайно схватила меня за руку и притворилась, что прячется.
Позади него шла маленькая девочка с весенне-кремовыми волосами, которая все еще была похожа на Мариетт. Девушка издала милый шум и подбежала поздороваться.
«Здравствуй, пионер, дошедший до конца. «Я — Хистория, библиотекарь, писец или проводник великой библиотеки».
Хистория слегка приподняла юбку и опустила голову, закатив глаза.
«Думаю, другие слова были бы для тебя бесполезны. «Здесь больше нечего получить».
Это было непонятное слово, но я кивнул. Прежде чем я успел ответить на приветствие, вмешался Бомбит и спросил, что меня интересует.
«Но почему ты все еще здесь такая же, как Мариетта?»
«Это потому, что оболочка находится в оригинальном мире, верно?»
«шелуха… … ».
Как вы смеете открыто использовать такое выражение перед лицом, вовлеченным в это? Хотя она была маленькой и милой девочкой, похожей на куклу, она казалась грозным противником.
Как бы то ни было, после решения вопроса мой взгляд проследил за новым вопросом и остановился на руке весеннего света. Шкатулка для драгоценностей была закрыта и находилась в руках Бомбита. Бомбит, заметив взгляд, сразу объясняет.
«Это частная вещь… … Нет, я могу просто оставить это себе!»
Затем я открыл шкатулку с драгоценностями. Внутри аккуратно были разложены большие драгоценности в форме гранатовых яиц. Бомбит достал один из них и протянул мне.
— Это тебе понадобится, когда ты вернешься.
Асил слегка пощипывает и отпускает щеку красиво говорящего ребенка.
— Что ты хвастаешься?
«Нет, теперь мы все время ссоримся!»
Асил фыркнула и широкими шагами подошла к передней части подиума. Туда, где находится книга. Почувствовав, что конец действительно наступил, я встал первым и протянул руку Мариетте.
Мариетта послушно поднялась, держа меня за руку, взглянула на весенний свет и спряталась за моей спиной. Проблема заключалась в том, что я был намного меньше, поэтому это вообще не было скрыто.
«Сестра, он смотрит на меня».
Весенний свет шептал, словно открывая тайну. Расстояние между ними было настолько близким, что казалось, что тайна не сохранена.
«Убирайся отсюда на этот раз!»
… … Мариетта, должно быть, сказала что-то ртом.
«Не ссорьтесь… … ».
Я даже чувствовал, что забочусь о двух семилетних, а не о семнадцатилетних. Асиль, рисовавшая на полу магический круг, смотрит на нас с жалостью. Кажется, им обоим было все равно, и мне было стыдно.
"Идите сюда."
Завершив магический круг, он взял «Абсент» в одну руку и поманил Бомбита. Ребенок, должно быть, с опозданием понял, что они потратили последний час на борьбу, и посмотрел на меня и Мариетту с сожалением.
"Быстро идти."
Мариэтта, казалось, до самого конца делала резкие замечания.
"Как вы. «До такой степени, что я даже не думаю о своей сестре».
Услышав добавленные слова двусмысленным тоном, Бомбит расхохотался.
"Что это такое. Береги себя. И ты сказал, что я тоже твоя сестра?
Это иллюзия — чувствовать странную связь между этими двумя людьми, которые, должно быть, разговаривают сегодня впервые? Мариетта смеялась, хотя и неловко.
Весенний Свет вошел в магический круг, который начал светиться. Спринг Лайт повернулась, чтобы посмотреть в эту сторону, и закричала, махнув рукой на свету.
"сестра! «Вы, должно быть, счастливы с эрцгерцогом!»
При этом внешний вид Асила и Бомбита стал размытым и начали удаляться. Это было доказательством того, что магический круг работает правильно.
поглотил весь оставленный ими свет, стер даже следы магического круга и вернулся в исходное положение, как будто ничего не ведая.
Я понял это слишком поздно.
«… … Кажется, я не говорил вам, что это было соглашение по контракту... … ».
Но имеет ли это значение, ведь в конце концов иллюзия весеннего цвета станет реальностью?
На мгновение я почувствовал затянувшееся чувство, глядя на пустое пространство. Ты действительно ушел. Вы вернулись на свое место. Было бы ложью, если бы я сказал, что не был разочарован, но я также искренне чувствовал себя удачливым.
"Спасибо."
Он прошептал что-то, чего ребенок уже не мог услышать.
Затем он достал из кармана бумагу, которую получил от Асила. Он ушел, даже не сказав нам, как его активировать, поэтому после долгих раздумий мы придумали один метод.
В любом случае, человек, вошедший в магический круг, также может перемещать предметы, которые он держит, верно? Мы с Мариеттой делили драгоценности и книги и держали друг друга за руки. Вот так я наступаю на магический круг и вселяю в него магическую энергию.
К счастью, магический круг сработал правильно. Окруженный чистым белым светом, я посмотрел в глаза Мариетте, у которой было встревоженное лицо. Почему? Я просто хотел снять напряжение, но выскочил озорной вопрос.
«О, теперь, когда я думаю об этом, я хотел кое-что спросить».
"хм?"
«Вы не планируете стать преемником?»
«… … что?"
Меня поглотил магический круг, когда я посмотрел на свое лицо, наполненное удивлением.
Действительно, пришло время вернуться в строй.
***
Как только Мариетта вернулась в таунхаус, она упала в обморок от истощения. Я случайно столкнулся с Лирикой, которая пришла ко мне в гости и собиралась уйти, заметив мое отсутствие, поэтому она осторожно сняла шапку и перчатки и проверила состояние ребенка.
"Я заснул."
Простой диагноз заставил меня пасть духом.
«Хм, мне кажется, ты не спал всю ночь около трёх дней? Думаю, в этом состоянии его перенесли по магическому кругу. «Конечно, я устал».
Услышав ее слова, я понял, что тоже довольно устал. Доказательством тому было то, что его правая рука дрожала.
"Открой рот."
Она послушно кладет что-то в открытый рот. Это был шоколад.
«Когда ты чувствуешь слабость, тебе следует съесть что-нибудь сладкое».
То, что сказала Лирика, было правдой. С кусочком шоколада размером с ноготь, мой затуманенный разум вернулся ко мне. Именно тогда я заметил, что одежда Лирики отличается от той, которую я обычно вижу. Горничная не должна выделяться больше, чем ее хозяин. Благодаря своему благородному статусу они обычно имели свободу выбора одежды, но им приходилось выбирать более темные цвета и более простой дизайн, чем их владельцам.
Что ж, нет причин делать это за пределами императорского дворца. Все, что я видела, это подобную одежду, поэтому было приятно увидеть Лирику в бело-лиловом платье.
— Ты теперь похожа на принцессу?
Лирика хихикнула и спросила, не слишком ли долго она наблюдала. Я знал, что это шутка, но ответил честно.
«Ты всегда выглядела как принцесса».
Ририка покраснела и откашлялась.
Одежда может быть тем, что определяет первое впечатление человека, но именно отношение человека может поколебать или сохранить это первое впечатление. Она всегда проявляла твердую волю и уверенность.
«Я перестала быть служанкой в ​​императорском дворце. Теперь императрице некуда будет стремиться, и ситуация будет нестабильной. Однако, поскольку я получил большое выходное пособие, я пытаюсь на досуге найти новую работу».
"это так. «Вы можете преуспеть где угодно».
— спросила она, улыбаясь, как будто была довольна тем, что я сказал.
"Ой. «Я пришел, потому что у меня был вопрос, могу ли я задать вам?»
"Да, конечно."
«О чем была эта история раньше? Вы сказали, что магия бесполезна без войны? "Вот и все."
Ах, когда я услышал эту историю, я сразу вспомнил озадаченное выражение лица Лирики.
«Я специализируюсь на наступательной магии, и хотя моя магическая сила сильна, она не поддается контролю. «Они говорят, что у меня такое ощущение, что я родился не в ту эпоху, потому что специализируюсь на войне».
"Кто это сделал?"
"Ты знаешь."
Она вздохнула, нахмурив брови. Почему? Я просто тупо смотрел на Лирику.
«Я не знаю, как это метафоризировать… … ».
Лишь после некоторого простона Ририка снова открыла рот.
«Прежде всего, подведем итог: самый сильный волшебник и лучший учитель разные. Это правда, что Аннет - наступательный волшебник, и ходили слухи, что архимаг Асил также пишет обучающие книги... … ».
Слух оказался правдой. Прочитав «Абсент», я теперь знаю, что человек, написавший книгу в моей библиотеке, — Асил.
«Вы не только гений, но и не научили многих учеников, верно? Конечно, обычные люди не знают, как справляться с препятствиями в своем развитии. «Я не говорю, что Аннет — обычный случай».
«Тогда что мне делать?»
Ририка без причины сделала паузу, прежде чем заговорить.
«Как насчет того, чтобы я еще раз повторю основы и научу вас тому, что нужно улучшить? Было немало случаев, когда я преподавал студентам, отстающим в академии. Я уверен. О, конечно, с вас будет взиматься плата за обучение. Если ты все еще не можешь найти способ, то найми меня помощником волшебника».
Слушая эту историю, я почувствовал что-то странное, но в итоге рассмеялся.
— Так ты приехал сюда искать работу?
"конечно."
Было приятно видеть его уверенный вид, как всегда. Несмотря на то, что она мне нравилась и ценилась, это было неплохое предложение. Если вы сможете более умело использовать магию, количество мест, где вы сможете ее использовать, увеличится. Когда я подумал о точности магии, которая значительно возросла, когда она помогла, я не мог не пожелать этого.
"большой."
Лицо Лирики мгновенно просветлело. О деталях контракта мы решили договориться не спеша, и прежде всего решили прикрепить к женщине, которая хотела принести сюда свой багаж, оставленный ею в квартире, несколько слуг.
Я вдруг выглянул в окно. Эрцгерцога видели бродящим в одиночестве перед садом, мимо которого никто не проходил.
«Я провожу вас. Давай выйдем вместе».
Я пристально посмотрел на него и заговорил, а Ририка спросила снова.
«Я собираюсь вернуться сюда, так зачем меня провожать?»
— Потому что мне приходится отдавать приказы слугам.
Оправдание тоже было очень хорошим.
Переодев Мариетту во что-нибудь более удобное, мы вместе вышли на улицу. Ей сказали, что ее багаж не такой тяжелый, как ожидалось, поэтому предоставили ей карету и слуг.
"Вернись."
Проведя ее с улыбкой и поздоровавшись, я направился прямо в сад.Солнце медленно садилось, и настало время заката. Небо становится алым, как будто оно никогда не было ясно-голубым.
Прошло некоторое время, а он все еще был на том же месте, где я его видел. Глаза, которые смотрели на небо, как будто потеряв сантименты, окрасились красным от заката. величество. В тот момент, когда я собирался позвать его тихим голосом, первым заговорил эрцгерцог.
«Пришло время расторгнуть контракт».
Я был поражен, но быстро восстановил самообладание. Когда я подумал об этом, он не мог не заметить моего приближения.
«Если бы я извинился и сказал, что хочу отложить срок, вы бы мне поверили?»
Еще больше меня удивили неожиданные и слабые слова.
Я допустил ошибку. Пока он был здесь один, он обдумывал то, что хотел мне сказать. Напротив, я не был готов ничего сказать.
Мне не следовало так долго тянуть молчание со смущенным лицом. Я не должен был заставлять вас думать, что я искал чему-то, чему можно было бы отказать из-за окольного признания. Но я лишь поджал губы и ничего не мог сказать.
Он только смотрел на мои губы запавшими глазами и в конце концов открыл рот первым.
«Я думал об этом».
Я мог слышать боль, содержащуюся в каждом слоге.
«Я, отказавшийся от своего права на престол, не могу придумать хорошего предложения тебе, который станет королем».
Он осторожно взял меня за руку. Это было очень осторожное обращение, как будто обращались с чем-то, что могло сломаться, если к нему неправильно прикоснуться. Я мог бы легко стряхнуть эту руку, но я держал ее с силой. Ощущалось тепло, которое, казалось, могло обжечь меня.
— Но я все еще жажду тебя.
Он говорил с жалким лицом, как бы исповедуясь в грехе.
"Что я должен делать?"
Мужчина был твердым, как скала, но сейчас он выглядел хрупким, как замок из песка, который вот-вот снесет волной. Меня беспощадно потрясло его волнение, и я наконец сумел прийти в себя. Чуть не забыл из-за серьёзной атмосферы... … Разве этот мужчина не то же самое, что давать советы по поводу отношений своему партнеру?
Конечно, кое-что из того, что он сказал, было правдой.
Ему, отказавшемуся от права наследовать трон Сиериса, нехорошо было жениться на человеке, который станет вторым королем недавно возникшего королевства. Некоторые могли бы воспринять это как угрозу Кэтрин. Военная мощь, которой он обладает, отнюдь не мала.
Но это было только тогда, когда я был преемником Валуа.
«Королевская семья — это королевская семья».
"Что ты имеешь в виду?"
«Это все равно, что поставить перед своим сердцем множество интересов, связанных в браке».
«… … ».
Я понимаю его осторожность. Было безответственным поступком забыть о своей позиции и просто бежать от всего сердца. Если бы я был на его месте, я бы в первую очередь подумал об этих вещах. И все же я хотел это услышать. Прежде чем я скажу вам, что все ваши опасения будут напрасны, я совершенно искренен.
«величество».
Он кивает. Ну, чего-то не хватало.
«Север».
Простое трехбуквенное имя превратилось в предохранитель, и его лицо покраснело. Когда я посмотрел на покрасневшие уши и глаза, которые пытались избежать зрительного контакта, мое сердце странно приподнялось.
— Ты это хотел сказать?
«… … нет."
«Тогда, пожалуйста, оставь все такие вещи, как позиции, и расскажи мне о своих истинных чувствах».
Он не смог найти способа не смотреть на меня, когда я подошел ближе, поэтому в итоге крепко закрыл глаза.
"поэтому… … ».
стук. стук. Сильное сердцебиение достигло и сюда. Мое сердце билось быстрее обычного, но я даже не мог его как следует почувствовать, потому что его заглушали его звуки.
— Ты мне нравишься, Аннет.
Это было безвкусное признание.
Это слово могли выбрать только дети.
Но мне понравились эти грубые слова.
"Почему вы улыбаетесь?"
О, кажется, я случайно издал смех, который пытался подавить. Теперь он смотрел на меня, его шея покраснела. Взгляд его глаз, который даже казался несправедливым, был, что сказать, милым.
«Я думаю, что вы недопонимаете, поэтому позвольте мне сначала сказать вам, но я не преемник Валуа. Мне нужно получить одобрение отца, но... … Мариетта решила взять на себя управление.
Его глаза окрашены удивлением.
«Сначала я планирую изучить магию. Я хочу развивать его в максимально полезном направлении. Например, вспахать поле или построить плотину. "Что вы думаете?"
«… … «Если это ты, то это ты».
Глядя на то, как он становится все более и более смущенным, я снова рассмеялся.
"как это? «Разве не было бы ничего, если бы трон унаследовала бы не принцесса, а принцесса, ставшая волшебницей?»
«Что за черт… … ».
"Ты мне тоже нравишься. И между нами больше нет препятствий».
Он не смог сразу принять мое утверждение и просто стоял тупо. Чувствуя себя озорной, я взяла руку, которую держала, и обвила его шею. Он встает и слегка целует его затекшую щеку.
— Тогда пойдем вместе?
Я схватил его руку, которая была полностью сломана. Его послушно тащили, но он остановился на полпути, как будто уловил ситуацию. Я подумал было пошутить, но, к сожалению, он не дал мне такой возможности.
Это произошло потому, что он внезапно обнял меня.
«Я хочу отвезти тебя к Лорен вот так».
«Ну, это сложно. Мариетта расстроится.
«ха… … ».
Был ли «конец», о котором говорил Бомбит, относился к такому моменту? Мне вдруг пришла в голову мысль. Однако аромат цветов в саду был свежее, чем обычно, небо было красиво, а на сердце было тепло, поскольку чувство удовлетворения заменило пустоту, которая была со мной долгое время.
Не правильнее ли было бы назвать это началом, а не концом? Я хотел сказать этому ребенку. В том месте, где остались твои следы, я наконец-то был уверен в том, что счастье будет продолжаться.
Эпилог. весна обязательно вернется
Бомбит крутился на месте и имел подозрительное выражение лица.
«Это платье тебе очень идет, да?»
Ярко-желтое платье, которое не кажется слишком обременительным. Прекрасный дизайн хорошо шел ей с ее каштановыми короткими волосами и молодым лицом. Конечно, была небольшая проблема: он выглядел примерно на пять лет моложе своего первоначального возраста.
"Ты такой… … «Это талант – хорошо выглядеть в желтом в 20 лет».
Не знаю, были ли это слова руганью или комплиментом, но Бомбит тут же начинает выпендриваться, как будто услышал в этом комплимент.
«Можно сказать, что это сам цыпленок».
«Есть ли у тебя совесть?»
— О, немного?
Асил вернулась не сразу после того, как в тот день вернула весенний свет в первоначальный мир. Вместо этого они продолжили свои исследования в течение трех лет. Точнее, Бомбит подгоняла, а Асиль одна голову обматывала.
«С этого момента слова, которые я ненавижу больше всего, распроданы, распроданы и распроданы».
Каждый раз, когда Асил зарабатывал деньги из неизвестного источника, Бомбит охотно покупал новые игровые пакеты «Абсент». Товары бывшие в употреблении не допускаются. Оно должно было быть совершенно новым. Это был результат эксперимента. Независимо от маршрута, это был новый игровой пакет, купленный непосредственно Bombit, и каждый раз, когда проходила новая концовка, в шкатулке с драгоценностями заполнялся один красный драгоценный камень. Однако получить игру было не так-то просто, поскольку она была немного устаревшей.
«Просто свяжитесь с компанией и узнайте о закупках оптом. «Я заработаю деньги».
«Нет, откуда же взялись эти деньги?»
— Это коммерческая тайна, малыш.
Это было не очень хорошее чувство, и были вещи, которые меня сдерживали, но именно это меня действительно беспокоило.
«Я купил их за большие деньги, но что мне делать, если я не получу драгоценных камней из новых монет?»
"Что мне делать? Что мне делать?" «Можешь взять и посеять или выбросить».
«Какая трата!»
«Это не ваши деньги, так какой в ​​этом смысл?»
Тем не менее, с помощью одного игрового пакета можно получить 48 драгоценных камней. Это не была разочаровывающая сумма. Единственная проблема заключалась в том, что Асил продолжала воровать их одну за другой и возвращалась в мир «Абсента».
Нет, а как насчет моих попыток включить авторежим даже во время учёбы или чтения книги?! Бомбит чувствовала себя несправедливой, но не могла остановить Асил.
«Фрагменты 48-го меня разбросаны по параллельным мирам. «Если они уже оказали влияние, мы ничего не можем сделать, но если нет, нам придется с этим разобраться».
Потому что это была очень уважительная причина!
Сумма изъятия была необычной, но поскольку у Бомбит, которой приходилось ходить в школу по будням и быть с семьей по выходным, не было возможности проследить за ней и подтвердить факты.
Итак, я сознательно начал жить самостоятельно, как только мне исполнилось 20 лет. Родители Бомбит сначала забеспокоились, но, просмотрев банковский счет, который она накопила, работая неполный рабочий день после вступительных экзаменов в колледж, они дали ей разрешение.
На следующий день, закончив собирать вещи, Бомбит проснулся рано утром и расчесал Асил. Волшебник должен быть благодарен. Бомбит, который наконец-то смог купить взрослый роман, перед этим выбрал Асила! Ну, это было сделано в целях наблюдения, но не обошлось без беспокойства.
«Теперь могу я пойти с тобой и найти ту штуку, которую ты знаешь?»
«О чем ты говоришь, как о предмете?»
Асил, отругавший его, приподнял уголок рта.
«И если это так, то я закончил это три дня назад».
Будь ты проклят! - сказала Асил, останавливая одной рукой Бомбит, которая пыталась вырвать у нее все волосы.
— Вместо этого ты можешь пойти куда-нибудь получше.
«Какое хорошее место! «Если ты снова скажешь мне жить в черном доме Асила, я больше не дам тебе залог!»
«Нет, а что не так с моим домом? «Начнем с того, что я даже не привязан к дому, так что если ты зайдешь и будешь там жить, это твой дом».
«Как мы можем жить вместе в доме, где мужчина живет один?!»
— Думаешь, я похож на мужчину?
— с серьезным лицом спросил Бомбит у Асила, которому было отвращение.
"Эм-м-м… … Увидим ли мы в ней женщину?»
"Это реально."
«Он похож на дедушку».
«ха… … ».
Асил, не находивший слов для ответа, почесал затылок и поднял указательный палец. Весенний свет приблизился, царапая пол, словно кто-то вытащил шкатулку с драгоценностями, спрятанную под кроватью.
"Что ты делаешь! Обычный вор!»
"Пожалуйста, соблюдайте тишину. — Ты не скучаешь по своей сестре?
"мой Бог."
Бомбит ответил без колебаний.
"Я очень по тебе скучаю."
«Моя работа выполнена, я скрылся из поля зрения родителей, и у меня осталось несколько игровых наборов и драгоценных камней. А теперь, не лучше ли было бы тебе сходить туда хотя бы раз?
До начала семестра оставалось много дней.
«Нет, а если я не смогу с тобой связаться, мама с папой придут ко мне, потому что волнуются?»
«Скажем, вы собираетесь в поездку за границу».
«Вы уже подписали контракт на комнату?»
«Есть ли еще какие-нибудь точные цифры?»
К сожалению, не было. Бомбит вернулась в этот мир в обмен на то, что продала свою подругу и родители отругали ее за то, что она снова сделала какую-то глупость.
«Хватит кружить и прогуляйся. «Люди смотрят».
«Асил может просто использовать магию, чтобы переместить его!»
«Если ты давно здесь не был, давай посмотрим на улицы, а?»
Асилу хотелось насладиться меняющейся температурой ландшафта каждый раз, когда он посещал Валуа, но он не знал о весне и хотел сразу попасть в замок. В прошлом году Асил, посетивший Волшебную Башню по делам, рассказал мне, что первоначальная резиденция графа была расширена и превратилась в королевский дворец.
"мой Бог."
Несмотря на ворчание, весенний свет, шедший по словам Асиль, вдруг снова остановился.
«Знаешь, это разве не Ноэль там?»
"Возможно нет."
"Ничего! "Это верно!"
— Зачем тебе спрашивать меня о том, что ты явно знаешь?
Бомбит ударил Асила ладонью по спине, а затем быстро приблизился к мужчине, стоящему перед цветочным магазином.
"Ноэль!"
Мужчина, получивший от хозяина букет фрезий, поворачивает голову. Ноэль на мгновение остановился с широко раскрытыми глазами и открыл рот только после того, как увидел, что Асил следует за ним.
«… … количество животных?"
«Весенний цвет! ты!"
Мальчик с букетом цветов. Нет, не раздумывая, юноша обнял весенний свет. За это время он, казалось, стал немного выше. Возможно, так кажется потому, что весеннего света гораздо меньше, чем в Мариетте. Ситуации, когда мне удалось уместиться в объятиях человека такого же роста, было достаточно, чтобы меня взволновать. Но весенний цвет вскоре затвердел.
«Ну что это за букет? Хо-хо, у тебя есть девушка? Я не знаю? ВОЗ!"
Ноэль, который, к счастью, правильно понял неопознанный вопрос, порядок слов в котором был нарушен из-за того, что его заикания было недостаточно, сделал шаг назад и с грустным лицом посмотрел на Спринглайт.
«Вот что я хотел спросить… … ».
О, если подумать, у нас был разговор раньше.
'… … Я тоже больше ни с кем не встречусь».
Ноэль сказал это:
«Честно говоря, я в этом не уверен… … .'
Поскольку Спринглайт сказал это, вопрос Ноэля был справедливым.
«У меня их нет! Действительно! — Асиль знает, нет, Асиль знает!
Волшебник ворчал, спрашивая, почему ты собираешься лететь. Ноэль с облегчением потер грудь и протянул букет, который держал в руках, Бомбиту.
«Я слышал, что ты придешь сегодня, поэтому подготовился».
"да? Кому?"
Ноэль неловко улыбнулся и перевел взгляд на волшебника.
«Когда ты украл еще одно украшение?!»
Прыгнул ли весенний свет или нет, Асил раздосадовалась и посмотрела в другую сторону. Так всегда. Бомбит, который жаловался, запоздало поблагодарил Ноэля и понюхал цветы. Чувствовался свежий весенний запах.
Истории, созданные трехлетним перерывом, были бесконечными. Бомбит и Ноэль шли рядом, бесконечно рассказывая истории о том периоде, когда они не могли встретиться. Волшебник тихо отступил и последовал за двумя людьми на расстоянии.
Вскоре замок начал появляться в поле зрения.
***
В процессе превращения графской резиденции в замок розарий остался нетронутым и сохранил свой первоначальный вид. Даже если оставить его как есть, он был достоин быть королевским садом, но больше всего мне не хотелось портить накопившиеся там воспоминания.
С Мариеттой. И весенний свет.
Когда я услышал, что ребенок, которого, как я думал, больше никогда не увижу, возвращается, я подумал, что мне очень повезло, что это место осталось нетронутым. Я рад, что осталось еще немного знакомства.
Я женился на Севере после церемонии вступления в должность Мариетты, то есть год назад. Он хотел сыграть свадьбу на следующий день после того, как они подтвердят свои чувства друг к другу, но ему потребовалось довольно много времени, чтобы убедить отца в вопросе о наследнике. Хотя сейчас я нахожусь в Лотарингии, несколько дней назад я вернулся в Валуа, чтобы увидеть весенние краски.
Мы кусали людей в розарии и ждали света весны. Мой младший брат ныл и делал домашнее задание, данное отцом, а мой муж с разочарованием наблюдал за этим.
"Вы хотите, чтобы я вам помог?"
Когда я осторожно спросил ее, потому что мне было жаль, что она проделала весь этот путь с домашним заданием, Мариетта надула губы со слезами на лице.
«Как и ожидалось, это должна была сделать моя сестра. Хотите взять его сейчас? «Место кронпринцессы».
"хм… … нет это нормально."
Мариетта щелкнула языком и снова уставилась на бумагу.
Не желая мешать тому, над чем они усердно работали, мы с Севером просто пили чай и молчали. И все же было не скучно. Как мне вас приветствовать и приветствовать? Одна только мысль об этом заставила меня думать в одиночестве три часа.
И все же мне следовало взять с собой хотя бы одну книгу. Когда я начал чувствовать себя опустошенным, потому что мне нечего было читать, я услышал приближающиеся шаги. Мариетта все еще уткнулась лицом в газету, но взглянула в ту сторону, откуда доносился звук, как будто волновалась.
Вскоре они появились.
Впереди прибежал ребенок в милом желтом платье. Затем он оглядел сад и выглядел наполненным эмоциями. Это был момент, когда я почувствовал гордость за свои прошлые решения.
Это определенно был кто-то, кого я никогда раньше не видел. Каштановые волосы, глаза немного светлее волос, лицо нежное, как у белки, и рост такой же, как у меня.
Это было просто незнакомо, но я сразу узнал это.
"сестра!"
Как будто я был одержим, весенний свет бросился на меня, когда я встал и обнял меня.
"Я вернулся!"
Несмотря на три года, у меня было такое ощущение, будто я встречаю своего младшего брата, который был в поездке целый сезон. Вместо многочисленных слов, которые я имел в виду, я выбрал те слова, которые лучше всего подходили к данному моменту.
— Да, я ждал.
-----------------------------------------------------------------------------------------
КОНЕЦ ОСНОВНОЙ ИСТОРИИ


    Побочная история: Как в начале

    «Невозможно сделать».
Твёрдый, прерывистый голос. Кажется, слово «твердость» для него теперь существует. Его плотно сомкнутые губы упорно оставались закрытыми, пока он, наконец, не дал монотонный ответ из трех букв.
Словно пытаясь доказать, что его совсем не трясло, отец даже не моргнул. Только глаза цвета абсента смотрели на меня, ярко сияя.
Я снова задал вопрос, который уже задавал несколько раз.
"Почему?"
Его слегка подергивающаяся правая бровь выражала отвращение, но он почти не мог сказать мне ничего резкого. Вместо этого я глубоко вздохнул.
«Разве я тебе не говорил? — Мариэтта не жена короля.
Прошло уже два года с тех пор, как Валуа стал независимым от Сиериса. Это означало, что прошло определенное время с момента повторения разговора того же репертуара. Ах, период становился все короче и короче. Цикл, который начинался как трехмесячный, теперь превратился в один день за раз.
Если бы я тянул с этим еще немного, я бы вскоре навещал отца каждое утро, полдень и вечер. На данный момент это можно рассматривать как более частое, чем прием пищи. хорошо. Если бы это было так, я бы просто притворился, что слушаю, даже если бы это было потому, что мне было скучно. Я открыл рот с чувством полуотчаяния. Сказать что-то, что ясно знаю и я, и человек передо мной.
«Если ты делаешь это для меня, ты ошибаешься. К Мариетте… … ».
«Аннет».
… … Я говорю это не из жертвенного духа, стремясь пойти на уступки, и я не отказываюсь от своего положения, чтобы выйти замуж за эрцгерцога Лотарингского. Слова, которые должны были продолжаться, были оборваны. Это был первый неожиданный сюрприз.
"Да ваше высочество."
«Глупо стучать по стальной стене голыми кулаками».
Это означало, что его никогда не сломать, поэтому пришло время сдаваться. На этот раз я не мог не вздохнуть, чувствуя, как мое сердце расслабилось.
«Я от природы глуп».
Одно слово жалобы прозвучало случайно. На этой стороне было душно и мрачно, но на другой стороне почему-то было необыкновенно радостное выражение. Это была реакция настолько слабая, что ее было трудно распознать.
Я не мог понять почему, и это только еще больше расстраивало меня. Что такое стальные стены? Если вы уничтожите его магией, это произойдет мгновенно. Единственное утешение, которое я мог найти, это такие бессмысленные мысли.
«Все знают, что ты умный, поэтому не пытайся так себя унижать. «Для кронпринцессы, дочери графини, такое смирение на самом деле является недостатком».
«Поэтому я не собираюсь унаследовать трон…» … ».
«Я слышал, что эрцгерцог Лотарингский снова зашел так далеко. Просто иди. «Невежливо бросать того, кто приехал издалека».
С каких это пор ты начал быть вежливым с Севером? Он говорил небрежно и подмигнул двери. Служитель улыбается и любезно открывает дверь. По сути, это ничем не отличалось от изгнания. Отношения между ним и мной были отношениями отца и дочери, и в то же время были явные взлеты и падения, поэтому, если бы это произошло, у меня не было другого выбора, кроме как покинуть это место, как он хотел. Я плотно закрыл глаза, сделал небольшой вдох и встал. Давай вернемся. В любом случае, давайте останемся при эрцгерцоге, как он сказал. Когда я вышел прямыми шагами, мне в голову внезапно пришла мысль, и я оглянулся.
«Если это стена замка, то там должна быть дверь, верно?»
Он послушно ответил на мое детское замечание.
«Думаю, обычно так и есть».
Это тоже довольно удовлетворительный ответ.
***
Когда я сел напротив него в карете и рассказал ему о разговоре, который у меня был с отцом, он пробормотал с несколько подавленным выражением лица.
«Ты все тот же».
Север спокойно ждал меня, без каких-либо предупреждений и подсказок. Проблема заключалась в том, что я был единственным, кто легко распознавал его эмоции, которые не были очевидны снаружи. Хоть я и делаю вид, что не делаю этого сегодня, я вижу, что я нетерпелив. Мои брови немного опущены, чем обычно.
"под… … ».
Я даже бессознательно вздохнул, глядя вдаль.
«Я уже украсил твою комнату в позапрошлом году, а в прошлом году даже построил для тебя теплицу».
Я вдруг вспомнил, что тайно шептал мне его адъютант. У меня вырвался несвоевременный смех. Мне ни в коем случае не хотелось бы видеть, как он молча готовит мне место с волнением ребенка. Просто обидно, что я не могу ответить сразу, потому что меня блокирует стена реальности.
"извини. «Потому что я не смог как следует убедить отца».
Север уставился на меня темными глазами, а затем покачал головой.
«Думаю, я недостаточно надежен, чтобы отослать мою драгоценную дочь. — Не тебе извиняться.
К сожалению, карета остановилась в тот момент, когда он закончил говорить, поэтому я упустил возможность это отрицать. Север первым вышел из кареты с беспечным выражением лица и протянул мне руку.
«Сначала вернись».
Ступив на землю, он сразу же дал указания водителю. Водитель, привыкший к такой ситуации за последние два года, не удосужился спросить, просто поклонился в знак приветствия и уехал. Итак, это был установленный курс. Они вдвоем остаются одни идти по улице, никого не сопровождая. Он незаметно не отпускает руку, которую держал, когда вытаскивал меня из кареты, и, естественно, идет в моем темпе, подстраиваясь под мой шаг.
Первое место, куда я направился на улице, которая с каждым днем ​​становилась все более оживленной, был книжный магазин. Это было его соображением, потому что он знал, что мне нравятся книги. Книжный магазин, самый крупный в Валуа, получил весьма грандиозную оценку: «Книг там нет, но книга, которую вы ищете, наверняка найдется!» Одна очень незначительная проблема заключается в том, что большинство книг, которые можно найти здесь, также находятся в библиотеке королевского замка... … Если вы думаете об этом как об охоте за сокровищами, чтобы найти книгу, которую вы никогда раньше не видели, это было не так уж и плохо.
За исключением редких случаев, когда он просматривал книги по политологии или военной науке, Север стоял рядом и смотрел на меня. Однажды я задал вопрос.
— Тебе не скучно?
«Нет, совсем нет».
Он ответил, не колеблясь ни секунды, а затем добавил:
«Достаточно весело просто увидеть то, что вас интересует».
Его слова, крайне неуклюжие, иногда казались мне слишком прямыми. это так? Задав ему вопрос без всякой причины, он быстро ушел, чтобы скрыть свое смущение. Да, это была скорость, которую он мог догнать в одно мгновение.
В любом случае, сегодняшний день мало чем отличался от любого другого дня. Мирное время растопило и смягчило мое душное сердце. Запах бумаги. Голоса людей были понижены, чтобы соответствовать атмосфере помещения. И ласковые взгляды с близкого расстояния.
Если бы всегда было так, как сегодня, нечего было бы желать. Несмотря на то, что я проделал весь путь до книжного магазина, я не прочитал название, написанное на корешке книги, и думал о других вещах.
Как раз в тот момент, когда я начал тайно сожалеть, он внезапно заговорил.
«Аннет».
Я посмотрел на него, скрывая свое удивление.
«Я не думаю, что здесь больше есть книги для чтения».
«ах… … Да все верно."
Заметил ли он, что мой разум поплыл? Я взглянул на него с намерением прочитать его мысли, но не мог прочитать ни одну из его негативных эмоций так же хорошо, как мои ногти. Если бы мне пришлось быть честным, я бы сказал, что это был обеспокоенный взгляд. Слегка нахмурив одну бровь, он смотрел на шкаф, расположенный на одной стороне книжного магазина.
«Вообще-то, я однажды пришёл сюда один и на этот раз кое-что нашёл».
Он начал слегка игривым тоном и снова посмотрел мне в глаза.
— Хотите посмотреть вместе?
Через мгновение мое волнение взяло верх. Оснований для отказа не было.
"большой."
Как только он закончил говорить, он один раз подмигнул, словно говоря мне следовать за ним, и схватил меня за руку.
Хотя это всего лишь мой стандарт, к отделке кабинета мы подошли в быстром темпе. Шкаф сделан из стекла с трех сторон, кроме стены, и запирается на висячий замок. Любой, кто несколько раз посещал этот книжный магазин, знал, что там выставлено. Любой, кто интересуется такими вещами, скорее всего, сразу же запомнит это.
Некоторые книги, которых больше нет в продаже и цены на которые взлетели до небес, выложены как произведения искусства с ценниками с написанными на них цифрами. За эту цену я не мог купить ничего, но она была смехотворно выше, чем цена любимого драгоценного камня порядочной женщины.
Меня беспокоило, что такую ​​дорогую книгу поместят в стеклянный шкаф, поэтому я спросил владельца, и он сказал мне, что нанял волшебника, который специально обработал стекло, чтобы оно никогда не разбилось. Думаю, я добавил его в качестве бонуса при наложении заклинания сохранения, чтобы книги в стеклянном шкафу не были повреждены.
Север без колебаний отодвинул драгоценный стеклянный шкаф в сторону, как будто это был мусор.
мой Бог. Не успел я отдышаться, как показалась задняя часть шкафа. В том месте, которое я считал просто стеной, было дополнительное пространство, по размеру похожее на мою комнату. Когда я взглянул на владельца, он выглядел немного потрясенным, но не сделал ничего, чтобы остановить меня.
"Входить."
Я кивнул и послушно последовал за ним.
Внутри был не книжный магазин, а скорее пространство, напоминающее сочетание частного кабинета и гостиной, примыкающей к бальному залу. Там были короткие книжные полки, заполненные книгами в ярких обложках, и несколько диванов, достаточно больших, чтобы на них могла лечь взрослая женщина в платье.
Большинство из них уже были заняты людьми. От девушки, выглядевшей так, словно только что дебютировала, до дворянки, лицо которой было закрыто сетчатой ​​шляпой. Единственное, что у них было общего, когда они сидели рядом и болтали или сидели наедине с закрытыми ртами, была книга. Вполне естественно. Эта сцена заставила меня рассмеяться без всякой причины.
«Я не знал, что такое место существует».
"Это стоит того. Они сказали, что приходят, знакомя людей, которых они знают. «Вы не очень активны в общественной деятельности».
«… … «Разве Север не общительный тип?»
"хм… … ».
Он прочистил горло, как будто ему было неловко.
«Там было больше места, чем казалось, и я чувствовал, что там были люди. «Мне было интересно, опасно ли это место, поэтому я проверил, и оказалось, что это что-то вроде этого».
"Ага."
Кратко поняв это и подумав некоторое время, я заметил кое-что странное.
«Я уверен, ты почувствовал, что люди здесь не умеют сражаться, верно?»
«Все равно никогда не знаешь. Здесь может быть по крайней мере один волшебник, столь же могущественный, как и все остальные. «Это место, куда я буду входить и выходить вместе с вами, поэтому лучше, если здесь не будет никаких факторов риска».
«… … «Знаешь ли ты, что ты особенно сверхчувствителен, когда дело касается вещей, даже отдаленно связанных со мной?»
"знать. «Я не собираюсь это исправлять».
Я потерял дар речи и рассмеялся от его уверенной позиции.
Возможно, потому, что я впервые посетил это место, тонкий взгляд остановился на моей щеке. В частности, за Севером шпионило много людей. Это потому, что он выделяется, потому что он высокий?
Что ж, я был очень рад обнаружить новое уютное убежище. Я подошел к ближайшей книжной полке и просмотрел книги на ней.
"Ага."
Затем, менее чем за минуту, я понял причину тонкого воздуха. Я притянула его ближе и прошептала таким тихим голосом, что могли услышать только мы двое.
— Север, ты просил меня проверить книги здесь?
Он на мгновение замер со смущенным выражением лица, затем открыл рот.
«… … «Есть ли причина не делать этого?»
Книжная полка была заполнена только вещами, которые мне бы понравились, если бы пришла весна. Итак, так называемые «популярные романы».
Существовало устойчивое мнение, что это читают только молодые и незрелые девушки, поэтому в социальных кругах было много женщин, которые делали вид, что не знают, даже если и знали. Однако когда я зашел в гостиную, где собрались только женщины, там было очень мало людей, которых я не знал.
Для меня это была неизведанная территория. Не то чтобы я считал это чем-то плохим или незначительным, но поскольку меня с самого раннего возраста учили избегать подобных вещей, я склонен инстинктивно избегать их. Несмотря на это, названия некоторых известных произведений звучали снова и снова.
Важно то, что при таком внешнем восприятии было вполне естественно, что знатные люди, вряд ли имевшие хоть малейший интерес к этим книгам, чувствовали себя неловко, показывая, что читают эти книги вместе. Однако объяснять каждую деталь ему, который не считал эти книги ни в малейшей степени тривиальными, казалось немного странным.
"нет. «Нет ничего, что нельзя было бы сделать».
Думаю, мне стоит воспользоваться этой возможностью, чтобы прочитать это. Когда я начал смотреть на книгу, полубормоча, он тоже посмотрел на книгу, внимательно просматривая название. Мне было интересно, следит ли он, как обычно, за тем местом, куда упал мой взгляд, но в какой-то момент он забрел куда-то еще и даже взял несколько книг и просмотрел их.
Неужели удивительно, что мне нравятся эти вещи? Когда я посмотрел на него, чувствуя, что сделал новое открытие, он сразу заметил мой взгляд и наклонил голову. Чувствуя неловкость без всякой причины, я попытался задать вопрос.
«Есть ли книга, которую вы ищете?»
Он послушно кивнул.
— Я выбирал взятку, чтобы дать твоей сестре.
младшая сестра. взятка. Популярный роман. Когда три элемента сошлись воедино, я чуть было не спросил в ответ: «В Спринглайт?» Ребенок, который, вероятно, преуспевает там, где ему следует быть, без всякой причины. Я подавил желание стать сентиментальным и изобразил улыбку на лице.
«Мариетта не была бы рада получить что-то подобное».
Мариетт особенно не интересовали такие вещи, как свидания и тому подобное. Я не всегда думаю о таких вещах, но у меня все было по-другому, у меня вообще не было никакого любопытства.
В каком-то смысле мне казалось, что я это ненавижу. Хотя я был чувствителен к тенденциям, я не общался с девушками моего возраста и не читал подобных вещей. Во-первых, у меня не было времени искать где-то еще, потому что я втиснул все образование, полученное за последние десять лет, в несколько лет.
— И вообще, говоря о взятках, у тебя есть что попросить у Мариетты?
Я сказал это легкомысленно, чтобы смягчить угрюмое выражение моего лица. Темное облако закрыло его лицо.
«Похоже, я тебе не очень нравлюсь. «Даже сегодня я смотрел на тебя каждый раз, когда мы сталкивались друг с другом».
«хаха… … ».
Также было неловко лгать и отрицать факты, которые мы четко знали. У меня не было другого выбора, кроме как держать рот на замке. К сожалению.
— Неужели это действительно должен быть он?
«Ты выглядишь таким неамбициозным. «Если это так, то ты можешь отказаться от своей должности, но почему ты ее сдаешь?»
«Лорен говорит, что здесь так холодно, что у нее замерзает нос, когда она выходит на улицу. «Ты уже настолько слаб, как ты можешь жить в таком месте?»
«То же самое касается и брака. Если ты действительно хочешь это сделать, тебе придется прийти и убедить своего отца самому. «Мне не нравится идея оставить это сестре».
«У человека, использующего меч, очень блестящие ногти. Несчастливый. И он слишком высокий».
«Жутко, что ты притворяешься дружелюбным и пытаешься позаботиться обо мне. «Я даже не такой человек!»
«Энн сказала, что не следует быть дружелюбным мужчиной во время свиданий, потому что это не соответствует вашей личности. «Когда вы женитесь, ваша истинная природа проявляется».
ненавидеть. ненавидеть. Я слышал, как люди говорили, что это почти как дом, полный людей, которым это не нравится. Мне не нравится, что у нее длинные ноги и поднятые глаза или что ее глаза фиолетовые. В какой-то момент я перестал критиковать Мариетт и защищать ее.
«Тогда какой мужчина будет сексуально возбужден?»
«Человек, который добрее моей сестры, совершеннее моей сестры и более способный, чем моя сестра. И не должно быть невесты, которая разорвет помолвку.
У меня не было другого выбора, кроме как сдаться.
«Если бы я дал ему что-то вроде взятки, он бы проклял меня и назвал предателем».
"этот."
Он нахмурился и положил руку на лоб, возможно, почувствовав головную боль. Я шепчу тихо с грустным сердцем.
«Не нужно так стараться, чтобы изменить ее мнение. Я не думаю, что действительно ненавижу это. Потому что ты просто закатываешь истерику... … «Пройдёт время, и наступит день, когда вы естественным образом примете это».
«И ты будешь заботиться, пока этот день не наступит».
"хм… … «Я не могу этого отрицать».
«Вот почему я стараюсь сделать как можно больше. «Вы не можете относиться к человеку, который для вас значит больше всего, как будто я никто».
Могу сказать, что он заботится обо мне всем сердцем. В то же время я почувствовал небольшое сожаление, потому что подумал, что было бы хорошо, если бы Мариетта услышала этот разговор. Если бы эта эмоция была передана и вам, вы бы немного открыли свое сердце?
Я не хотел раскрывать тонкое чувство приподнятости, но при этом немного депрессии. Я не хочу, чтобы кто-то неправильно понял, что меня трясет, потому что я устал стучать в прочную дверь. Без всякой причины я легко положила щеку ему на плечо, а затем перевела взгляд на книжную полку.
«Поскольку я уже здесь, мне бы хотелось кое-что купить. «Какая сейчас популярная книга в столице: «Ворон из дома призрачного герцога»?»
«Если это так, то на книжной полке там есть несколько книг».
Когда я перевел взгляд, пока он говорил, я увидел, что целая книжная полка была заполнена только этими книгами. Величественная книга, толщиной примерно в полпяди, была набита одинаковыми книгами. Если вы купите один том, это будет шесть томов? Казалось, нести его без коляски трудно. Это мало чем отличается от ношения камня.
«Думаю, мне придется попросить их принести его в королевский замок».
Казалось, что слова, которые он произносил равнодушно, на самом деле не затронули его сердце.
«Всего шесть книг? все нормально. "Возьми это с собой."
"Это тяжело."
"хм. Ты тоже хочешь его взять?»
«… … да?"
«Это означает, что вы можете комфортно передвигаться одной рукой. «Если ты не можешь поднять его так сильно, тебе следует отпустить меч».
Я знаю, что Север не блефовал, но на этот раз мне было не по себе. Как мне тебя убедить? Я закатил глаза и пробормотал что-то, что пришло на ум.
"это так. Вместо этого, если вы принесете его с собой, убедитесь, что вы не держитесь за руки».
Его глаза стали затуманенными. Это означает мою победу.
***
Подарок Мариетте выбрать было не особенно сложно.
Платье или украшения? Мои вкусы настолько ясны и часто меняются в зависимости от тенденций, что даже мне иногда трудно угадать. Всего несколько дней назад я внезапно избавилась от всей одежды квадратной формы и с оборками, потому что она мне не нравилась.
Во-первых, это темперамент, который не любит беспорядок, растущий в недоступных местах. Он вернул или сжег все вещи, которые ему подарили ухаживающие молодые люди, и хотя он не мог выбросить вещи, которые ему подарили мать или отец, он засунул их в угол склада, где хранил ценные вещи, и, похоже, не посмотри на них.
То же самое касается и странных вещей, которые купил Бомбит. Когда он собирался его выбросить, я взяла его и попыталась хранить отдельно, но, к счастью, он этого не сделал.
— А что насчет букета?
«Мариетта называет их мертвыми цветами».
"ее."
Многое было устранено таким образом. В конце концов, у него не было другого выбора, кроме как отказаться от своей первоначальной цели: подкупить Мариетт.
«Это вино довольно хорошего качества».
«Ну, сначала в королевский замок попадает высший разряд».
«… … Верно. "Полагаю, что так."
Вместо этого, похоже, он планировал подкупить отца, но даже это не удалось. И все же мне не нравилось, как он вел себя неуклюже и выглядел удрученным. Хоть мы и зря гуляли, но гулять и разговаривать вместе было довольно весело.
Я подумал, что можно было бы вернуться вот так, но сладкий запах пронзил мой нос. Это был запах свежеиспеченного лимонного пирога.
Ах, если это… … .
«Наконец-то я нашел взятку».
Даже у капризного ребенка был хотя бы один вкус, который никогда не менялся.
***
К тому времени, как мы прибыли в замок, болтая разные истории, я был настолько измотан, что почувствовал, что мое тело расплавится, если я сразу лягу спать. Обычно я не был бы так уставшим, но это потому, что я шел немного дольше.
Тем не менее, это было приятное чувство усталости, как будто я чувствовал себя отдохнувшим, проснувшись после хорошего ночного сна. Нам нужно найти Мариетт, отдать ей лимонный пирог и отвести Севера в пристройку. План, который я составил в своей голове, был разрушен, когда я столкнулся с надутой сестрой. Мариетта стояла, скрестив руки, перед моей спальней.
— Почему ты ушел, ничего не сказав?
Это также выглядело очень плохо.
Мариетта обычно не из тех, кто обращает внимание на каждое мое движение. Казалось, он знал, где находится и что делает, и мне не приходилось ему говорить. Может быть, это потому, что меня легко судить.
«С каких это пор ты ждешь здесь? "Что-то случилось?"
Даже когда я покинул замок с Ририкой на несколько дней, чтобы попрактиковаться в магии, я ни разу не пожаловался. Во-первых, Мариетта прекрасно знала, что всякий раз, когда он приезжает, они гуляют вместе.
Но почему у него такое выражение лица? Как будто он чувствовал себя преданным.
— Я слышал, ты спал с той девушкой.
Из этих красивых губ сорвались совершенно неожиданные слова.
— Я слышал это от Анны.
Я ничего не сказала Анне о весенних красках. Вы можете подумать, что юная леди, которой вы служили, какое-то время вела себя немного странно, а затем вернулась в нормальное состояние. Возможно, во время разговора всплыло что-то, что могло привести к выводу, что мы с Бомбитом несколько раз спали вместе.
— Разве ты не знал обо всем, что произошло?
«Это еще не все, я немного знаю. «Потому что я заснул и смотрел на других людей».
Я тоже впервые услышал эту историю. Мариетта никогда не рассказывала мне подробно о своем пребывании в «библиотеке». Когда я увидел, что он надулся, я беспричинно забеспокоился, поэтому говорил осторожно.
— Я не специально тебе говорил, чтобы скрыть это. — Я думал, ты, конечно, знаешь.
«… … "Я знаю это."
Мариетта взглянула на мои руки. Рука, которая держала Севера весь день и даже сейчас. Затем он посмотрел мне прямо в глаза и открыл рот.
— И все же, спи со мной сегодня. "Это нечестно."
Пока я на мгновение застыл, Север пришел к выводу в мою пользу.
«Сделай это так. Давай съедим это вместе».
Тепло от моего прикосновения сошло на нет, и красиво упакованный лимонный пирог перешел из его руки в мою. Когда я посмотрел на него с вопросом, в порядке ли он, Север поднял брови и кивнул. но. Не говоря уже о том, чтобы хорошо выглядеть, лучше уйти сейчас, если не хочешь выглядеть еще более ненавистным.
После того, как он ушел, воспользовавшись возможностью, которая далась нелегко, ему не потребовалось много времени, чтобы подготовиться к раннему отходу ко сну. Мариетта вошла в мою спальню, нерешительно держа в руках подушку, словно смело о чем-то просила.
"Ты нервничаешь?"
Когда я снял одеяло и освободил для нее место, Мариетта закрыла рот и вошла внутрь. Оно было похоже на котенка, который очень настороженно относился к своему окружению. Хотя он выше меня.
Мариетта помассировала шею и легла. Моя шея и плечи, казалось, окоченели от нескольких занятий в течение дня. Когда я посмотрел на него, он выглядел более уставшим, чем я, когда я вернулся с прогулки.
Кажется, область вокруг глаз стала немного темной. Когда я бессознательно взял свою руку и коснулся ее лица, Мариетта, казалось, на мгновение вздрогнула, но вскоре расслабила свое тело и с комфортом приняла мое прикосновение.
"Не заработайся."
Я тихо прошептал, и ребенок беспомощно улыбнулся.
— По крайней мере, тебе не следует говорить, что ты хуже своей сестры.
Когда я слышу что-то подобное, мне интересно, на что это будет похоже, потому что я старшая сестра. Не было никакой причины останавливать ребенка, который стремился к твердой цели.
"И это… … «Это не потому, что я переутомился, а потому, что не мог спать».
"Спать?"
«Во-первых, я плохо сплю. «Потому что я чувствительная».
Мариетта, казалось, думала, что я знаю, но это был для меня незнакомый аспект. Потому что это было зрелище, которого не было видно, когда мы были детьми, лежали рядом и спали в таком месте, куда взрослые не могли дотянуться. В то время Мариетта казалась не столько чувствительной, сколько беззаботной, что я беспокоился, что произойдет, если кто-то понесет ее, не зная об этом.
«Кроме того, у меня сейчас много мыслей на уме».
— О чем ты так много думаешь?
Мариетт медленно повернулась лицом к потолку и посмотрела мне в глаза. Ее лицо наполовину скрыто растрепанными рыжими волосами. Создавалось впечатление, что это было намеренно скрыто.
«Я не уверен, что сейчас делаю хорошую работу».
«… … хм?"
«Честно говоря, мне кажется, что я делаю маме хорошую работу».
Ребенок пробормотал полусмазанным и неразборчивым голосом, говоря, что, по его мнению, он оправдывает ожидания человека, которому меньше всего хотелось соответствовать. Опущенные глаза дрожали.
«Я знаю, что моя сестра действительно не хочет трона. Кроме того, я не тот человек, который легко меняет свое мнение после того, как принял решение. Я это хорошо знаю... … ».
Никто из нас не мог найти подходящую аналогию для описания этой ситуации. Она была сестрой, чья психология была слишком сложна, чтобы найти освежающие и ясные выражения. Можно ли это назвать сходством?
Мариетта, которая замолчала и какое-то время молчала, снова открывает рот.
"Я не знаю. Я всегда просто делал то, что говорит мне мама, но вдруг мама и сестра говорят мне делать все, что я хочу. Было бы лучше, если бы вы попросили меня сделать это таким образом. «Я просто чувствую, что ношу чужую одежду».
Сырые, неупакованные эмоции пронзили мое сердце. Это было честное и грубое признание. Уши Мариетты, слегка выступающие из-под волос, покраснели, как будто ей было неловко жаловаться. Я думал, что с того дня все идет хорошо, без каких-либо проблем. Было ли это всего лишь моим воображением?
«Если ты не хочешь этого делать, ты можешь отложить это сейчас. — Я не хотел заставлять тебя передать трон.
«Дело не в том, что я не хочу этого делать… … ».
Мариетта тихо вздохнула.
«Самое главное, что я не знаю, подходит ли это для моей темы. Мой отец всегда говорит, что я не достоин короля. «С самого начала я был лохом, но можно ли этого достичь, усердно работая?»
Глядя на мрачное, темное, затянутое облаками лицо, я вдруг осознаю. Я ожидал, что самооценка Мариетт будет такой же низкой, как и всего несколько лет назад, но, возможно, она была на более низком уровне, чем я думал.
"извини. Поговорите о депрессивных вещах. — Можешь просто притвориться, что не услышал.
Я знаю, что нужно много слов, опыта и достаточно времени, чтобы изменить эти мысли. Я точно знаю, что одним словом это не повернуть вспять... … Не было смысла терять момент, когда я мог сказать одно слово из ста слов, которые мне нужно было заполнить.
«Мариетта, ты уже многое изменила благодаря своим усилиям».
«… … что?"
"Посмотри на это. «Ты стал человеком, который умеет извиняться».
как и ожидалось. Ребенок уставился на меня с выражением, которого он вообще не понимал.
«Я также стал человеком, который знает, как честно выражать свои мысли».
Как только я закончил говорить, Мариетта выпрямилась на кровати. Лицо его было полно недовольства.
"Что это такое. «Разве это не то, что могут хвалить только дети?»
"Не совсем. «Есть так много взрослых, которые не знают, как быть честными и извиняться».
Девятнадцатилетие – не тот возраст, когда к нему следует относиться как к взрослому… … Давайте оставим слова, которые могут вызвать гнев.
Мариетта с подозрением отнеслась к моим словам, надула губы и снова легла. Затем он несколько неестественно сменил тему.
«Эта история уже закончилась. Итак, о чём ты говорил, пока спал с ней? «Он рассмеялся и сказал, что это не такая уж большая суета».
Ну, наверное, 90% смеха было весеннего цвета. Я тоже решил не спрашивать об этом. На мгновение я вспомнил тот день, когда впервые заснул с весенним светом.
«Наверное, вы спрашивали меня о моем вкусе к мужчинам?»
Мариетта слегка приоткрыла рот и рассмеялась.
"Он такой… … И что ты ответил?»
"хорошо."
Хоть я и притворился, что не знаю, мне, похоже, был любопытен ответ, поэтому я изо всех сил старался проследить свои смутные воспоминания. Я не из тех людей, которые обычно забывают содержание разговоров с близкими мне людьми, но в тот момент я был сосредоточен на том факте, что Мариетта была странной, поэтому пришел к ответу только после того, как обдумал это. некоторое время.
«Я бы сказал, что он был вежливым человеком».
— Тогда эрцгерцог Лотарингский будет устранен.
«Он не грубый?»
«Ты уважаешь свою сестру, но коротко разговариваешь сам с собой».
Услышав это, я понял, что это правда. Нет, дело не в этом.
«Когда мы впервые встретились, это был соответствующий статус. Я просто не чувствую необходимости менять то, что уже сказал. — Я и он тоже.
"Хм."
Ответ был таков: они вообще ничего не поняли. И последовал неожиданный вопрос.
— Что в нем такого, что тебе так нравится?
Это катастрофа. Я почувствовал, как жар ударил мне в лицо. Частично это было из-за моих чувств к нему, а частично из-за ситуации разговора о моем любовнике перед младшим братом.
Хотя это было неловко, казалось, что Мариетта примет мои слова теперь, когда она стала мягче. Сейчас настал момент показать свои сильные стороны младшему брату. Я пришел к такому выводу и выбросил его.
«Он понимает и уважает все, что я делаю».
— Конечно, ты должен это сделать.
Мариетта ответила равнодушно. Мне не нужно было добавлять, что добиться того, что очевидно, не так-то просто.
«Они не просто смотрят на меня и выбрасывают все. «Он тот, кто ценит то, что принадлежит ему, и знает, как это защитить».
«… … «Это преимущество?»
"хм. По крайней мере для меня это преимущество. «Я не думаю, что отношения, в которых обеим сторонам приходится сдаваться и что-то разрушать, здоровы».
Ребенок кивнул, подумав некоторое время о том, что я сказал.
"Что-нибудь еще?"
"и… … ».
Я очень осторожно рассказал Мариетте все, что знал о его сильных сторонах, одно за другим. Например, такие вещи, как сильное сердце, которое, кажется, никогда не сломается, или соображение, которому я учусь, хотя и неуклюже, одно за другим. История, начавшаяся так, постепенно превратилась в ерунду.
«Мне тоже нравятся фиолетовые глаза. «Когда он яркий, он кажется цвета фиалки, а когда темный, он сверкает, как аметист».
Это была маленькая месть за те дни, когда мне приходилось со всем справляться. Мариетта не могла жаловаться, потому что она уже что-то сделала, поэтому просто надула губы.
"хорошо. хорошо. «Ладно, я знаю, что умру, так что давай пойдем спать, пожалуйста».
В конце концов, именно Мариетт подняла белый флаг.
***
Каждый раз Аннет давала ему отдельный дом, чтобы защитить его от нежелательных взглядов. Путь преграждал пруд, поэтому ему пришлось взять небольшую лодку, но недавно для него построили ступеньку. Север быстрыми шагами пересек ступеньки, его лицо было немного более подавленным, чем когда он был с ней. В пристройке остался только адъютант, наслаждавшийся отдыхом.
«ха… … ».
Если вы видите, как он вздыхает, значит, это Хлодвиг не знал, что происходит, и собирался над ним посмеяться. Лучше было высказать это, когда его не было рядом.
Внезапно, оглядываясь назад на свой день, я вспомнил моменты, когда из-за нервозности вел себя неопрятно. Недостаточно просто показать ей хорошую сторону, я чувствую, что показал ей забавную сторону, и это вызывает у меня депрессию. А что, если я думаю патетически? Хотя я точно знаю, что Аннет не такая, я волнуюсь без причины.
Как ни странно, чем глубже становились мои чувства к ней, тем более уязвимым я становился. Пытаясь успокоить свой разум, я наступил на последний камень. Флигель был ярко освещен. Север несколько беззащитно открыл дверь и одновременно задал вопрос.
— Кловис, когда мне вернуться в Лотарингию?
Однако лицо, встретившее его, было не Кловисом.
— Ты можешь вернуться завтра.
Король Ибрагим Валуа смотрел на него загадочными глазами. Как я мог так отвлечься, что не заметил присутствия этого человека? Север попытался проглотить смех, который вот-вот разразится.
— Если ты не планируешь возвращаться, давай выпьем.
На столе стояло несколько бутылок и бокалов вина высочайшего качества, о котором упоминала Аннет. Это имело форму приглашения, но поскольку я не мог от него отказаться, это было скорее приказом.
Север закрыл глаза и сел напротив него.
"Ничего плохого."
Он был человеком, который не мог быть особенно дружелюбным с тем, на кого ему нужно было произвести впечатление.
***
Двое мужчин, которые, если говорить прямо, сидели лицом друг к другу, и, разумеется, жесткий и тяжелый воздух давил на пространство вокруг стола. Казалось, что Кловис знал, что это произойдет, и сразу же отступил. В противном случае вы бы не увидели такой нос.
«… … ».
Руки были заняты тем, что держали один или два стакана, не говоря ни слова. Удивительно, как ароматное вино, которое так приятно ощущается на языке, может быть таким неприятным. В публичном разговоре мы могли рассказать столько, сколько хотели, но наедине это было естественно, поскольку мы столкнулись лицом к лицу.
Было бы весело быть с Аннет. Примерно в это же время подобные мысли начали расти в сознании Севера.
— Ты, должно быть, обижаешься на меня.
Это был голос, спокойно говорящий правду. Как бы вы себя почувствовали, если бы мертвый Доминик сказал то же самое? Вероятно, это был саркастический тон, в надежде заставить людей сразу сказать «нет».
Север посмотрел Ибрагиму в глаза. Из всего, что было у Ибрагима, непоколебимые глаза цвета абсента больше всего напоминали Аннет. Так что у меня не было возможности солгать.
«Вы проделали весь этот путь сюда, чтобы задать такой очевидный вопрос?»
Это был простой вопрос, который легко мог показаться нервным, но он произнес его с ясным умом. Ибрагим поднял брови и снова наполнил стакан Севера.
«Было бы трудно, если бы в моем замке были места, куда я не мог бы ходить».
«Я не это имел в виду… … ».
"Я знаю. — Я даже выпью.
Этот человек стал старцем? … .
Чувства Севера были беспощадны, но слово «старческий» не подходило королю, который выглядел гораздо моложе благодаря своему опрятному виду, хотя ему было под пятьдесят. Мрачная и немного грустная атмосфера заставляет трепетать сердца людей с особым вкусом. Это был звук, который обеим дочерям Валуа не хотелось бы слышать.
Север, который тупо смотрел на стакан, который наполнялся снова и снова, как только он мог его опорожнить, внезапно понял одну вещь. Ибрагим, похоже, собирался напоить его. На самом деле он просто пил и пил, просто увлажняя губы.
«В Лотарингии люди пьют гораздо более крепкий алкоголь, чем этот. Даже если я выпью все, что принес, меня не удастся лишить сознания, верно?»
Цк. Ибрагим прищуривается и цокает языком. Это был чистый звук, как будто я хотел его услышать.
«Вот почему северные… … Я как будто услышал голос своего сердца, говорящий: «.
«Ты зря потратил время».
Наконец король выпил первую чашу, которая не показывала никаких признаков опустошения. Одно это, кажется, мгновенно опьяняет меня, и по моему лицу пробегает красный жар.
«Ничто не идет по плану».
ее. Север нечаянно издал унылый звук. Ибрагим не выглядел очень растрепанным, но тот факт, что он был человеком, умеющим жаловаться таким образом, был шоком.
— Почему против меня?
Меня трясло, но это было лучше, чем раньше, когда казалось, что даже игла не входит. Казалось, наконец-то появилось место, где можно покопаться.
«Я все еще старался изо всех сил. «Потому что я решил жить в искуплении».
Проблема заключалась в том, что я понятия не имел, о чем говорит этот человек. Я знаю, как воспитывалась Аннет. Это были мрачные отношения, и я не мог сказать, что заглянул в мир, где она даже столкнулась со смертью... … Я смутно видел, что между Аннет из того мира и Аннет, которую я знал, было что-то общее.
Итак, в перерывах между многочисленными разговорами я спросил косвенно. Вы уверены, что то, что вы знаете, верно? Аннет выглядела немного удивленной, но честно сказала мне, что вообще не собиралась это скрывать.
Я особенно помню ее голос, выступавший в защиту своей младшей сестры Мариетты. Мне было трудно принять поспешные суждения, поскольку я не был вовлеченным лицом и не наблюдал непосредственно за ситуацией в то время. Она не могла собрать пролитую воду, поэтому было немного удивительно, что она приняла семью, которая запятнала ее детство.
Но это тоже решение Аннет. Не было ничего, чему нельзя было бы следовать.
«Но если вы хотите решить одну сторону, другая сторона — это проблема, а если вы хотите решить проблему, объединив их, что, если проблема — это другая сторона?»
Ибрагим, который допил второй стакан, не порекомендовав его, теперь покраснел до шеи. Какая ерунда. Север подавил вздох, который вот-вот должен был вырваться наружу, и посмотрел на него, скрестив руки на груди.
«Это правда о моей жене и дочерях?»
Когда его спрашивают усталым голосом, король кивает.
«Все, что вам нужно сделать, это дать им то, что они хотят. — Что тебя так беспокоит?
Итак, чего я не понял, так это этой части. Если вы действительно хотите искупить вину, почему бы вам не уважать решение Аннет отказаться от должности преемницы и покинуть Валуа? Это тоже все эгоизм. Север рассмеялся.
Ибрагим вздохнул с мрачным лицом.
«Думаете, это легче сказать, чем сделать? ха… … Да, было бы здорово быть молодым».
Ответ, который был предложен в качестве решения, казался простым и ребяческим. Север сначала подавил подкрадывающийся дискомфорт. Если ты рассердишься на пьяного человека, ты станешь только дураком.
Вместо этого он поиграл со стаканом и неопределенно спросил.
«Есть ли причина, по которой это будет нелегко?»
Ибрагим был окостенел, как деревянная кукла со всеми перевернутыми пружинами. Просто ненадолго. Затем он медленно поднимает взгляд от пола. У пьяного субъекта его глаза казались здравомыслящими.
«Вы предлагаете мне идти по пути, на котором я знаю, что потеряю деньги?»
Север нахмурился и немедленно ответил.
«По крайней мере, Аннет не считает это потерей. «Вы не знаете свою дочь, но и не слишком много ее знаете».
«… … ».
Выражение его лица представляло собой странную смесь всевозможных эмоций. Глядя на лицо короля, Север почувствовал дискомфорт, словно смотрел на плохо нарисованную картинку. Ибрагим осушил свой третий стакан, не дав никому возможности его остановить.
«У меня не только одна дочь, Аннет».
Глаза Севера расширились от неожиданных слов.
«Я точно знаю, что тебе тяжело в месте, которое не соответствует твоим потребностям. Это бремя, но поскольку его мне дала сестра, я изо всех сил стараюсь что-то сделать. Похвально, что он еще не развалился... … «Мариэтта втайне надеется, что мое упрямство не сломится».
— Почему ты так уверен?
«Ни разу ты не пришел ко мне один и не попытался меня уговорить. — Я просто оставил это Аннет.
В этот момент Север почувствовал, что нашел в разговоре разгадку, которой не хватало два года. И это проблема, с которой я ничего не могу поделать. С самого начала нужно было тронуть сердце Мариетты, а не Ибрагима.
«Кроме того, даже моя мать не рада тому, что ее дочь получит трон… … ».
«… … "Королева?"
"хорошо."
Север немного озадачился. Со слов Аннет она услышала, что Дебора была человеком, который отчаянно хотел дать своей дочери что-то лучшее.
«Говорят, что причина, по которой Аннет не жадна, заключается в том, что она выросла, не получая любви с юных лет. «Я сказал, что, когда стану старше, пожалею о своем решении».
Ибрагим глубоко вздохнул. Затем, с еще более подавленным выражением лица, он бормочет.
«Сейчас это может показаться хорошим, но не стоит доверять мужчине принятие важных решений в жизни».
Когда я это услышал, мне показалось, что они говорили о паре. Да, Дебора сказала, что в семье к ней не очень хорошо относились. После того, как непростые отношения стали более гладкими, он смог увидеть совпадение своего детства с Аннет.
'Я схожу с ума.'
У меня болела голова. Итак, все это заставляет его и Аннет топать ногами и жечь желудки… … Не потому ли, что каждый член этой ужасной семьи не может сдержать чувство сожаления и беспокойства за Аннет? Север в четвертый раз не дал Ибрагиму наполнить стоявший перед ним стакан.
«Я думаю, что вы совершаете огромную ошибку».
Король посмотрел на него с пустым выражением лица. Воистину, как ни странно, его глаза были такими же жестокими и невинными, как у пасущейся коровы.
«Аннет не особенно жадна. «Вместо того, чтобы оставаться в замке и править, он хотел сделать что-то, что позволило бы ему использовать свою магию, и он решил добиться того, чего хотел».
Они кажутся неуклюжими людьми.
«Как ты думаешь, с какой стати ты нанял Лирику, чтобы она обучила ее магии, а затем вместе искала пострадавшую от стихийного бедствия деревню? «Ты действительно думаешь, что это способ убить время принцессы, умеющей творить магию?»
Тем не менее, я рад. Потому что Аннет первой не осознала их внимания. Она не могла бы ясно сказать это человеку, который заботился о ней.
Резкие слова лучше оставить при себе. Даже для них.
«Трон Валуа — бремя планов Аннеты».
Север смотрел на поседевшее лицо короля со смешанными чувствами.
***
— Ты уже проснулся?
Я слышу щебетание птиц снаружи. Это было немного позже обычного времени моего пробуждения, но мне не хотелось уходить первым, поэтому я смотрел на спящее лицо Мариетты.
Ребенок, который раньше спал допоздна, открывает глаза и сразу, без промедления, встает из-под одеяла.
«Если ты проснешься, тебе следует встать».
Как я могу так ясно прийти в себя в тот момент, когда открываю глаза? Это тоже было потрясающе.
«Сестра, просыпайся медленно и готовься встретиться с этим эрцгерцогом, который сводит тебя с ума от любви».
Ребенок, вставший с кровати, казалось, намеревался немедленно начать день. Репетитору, который будет преподавать в первом классе, предстояло пройти долгий путь... … Есть ли что-нибудь еще, чтобы сделать?
— Есть ли сегодня что-нибудь особенное?
Мариетта остановила руку, которая тянулась за подушкой, и приподняла уголки рта с усмешкой.
«Я вернусь и поговорю с тобой. «Я не знаю, что произойдет».
"хм?"
— Вам не о чем беспокоиться.
Ребенок, который говорил спокойно, величественными шагами вышел из спальни. Это был грустный взгляд без всякой причины, но в то же время в некоторой степени заслуживающий доверия.
Не было необходимости следовать этому в точности, но и не было причин идти против него, поэтому я последовал словам Мариетты. Это значит, что мы с Севером неторопливо прогулялись по красивому месту. Если подумать, когда Валуа только стал королевством, мы гуляли так вместе каждый раз, когда он приходил. Думаю, я пытался запечатлеть пейзажи, которые мне было нелегко увидеть после отъезда в Лотарингию.
Сегодня у меня не было четкой цели, но прогуляться по знакомой улице было неплохой идеей. А также увидеть неизвестные цветы, цветущие повсюду. Единственное, что меня беспокоит, это то, что лицо идущего рядом мужчины выглядит немного, совсем немного изможденным, чем вчера.
Мирный день был нарушен ближе к закату.
«Я решил воспользоваться моментом».
Это были первые слова, которые сказал мой отец, когда позвал нас в свой кабинет, как только мы прибыли в замок. Рядом с ним Мариетт сидит на подоконнике и смотрит на Севера с надутым выражением лица. Нет, тонкие взгляды, которыми они обменялись, сейчас не имели значения.
«… … да?"
Когда я беспомощно спросил, мой отец ответил, сдвинув брови.
«Церемония вступления в должность и свадьба».
Это потому, что я слишком долго расстраивался из-за одной проблемы? Мне казалось, что у меня сейчас галлюцинации. Или это слово имело значение, далекое от того, что я хотел? Боясь проверить самому, я промолчал. Затем Мариетта слезла с подоконника и указала пальцем, ступив на мягкий ковер.
«Моя церемония вступления в должность наследной принцессы и свадьба этих двоих».
Почему вы не объясняете это ясно? Мариетта ворчала, не заботясь о том, находится ли перед ней другой человек или нет. Мой отец отвернулся со смущенным выражением лица. Как ни странно, уголки его глаз были более запавшими, чем обычно.
Я с опозданием осознал это, когда увидел, как Мариетта торжествующе подняла подбородок.
"нет… … почему? как?"
Раздался жалкий голос, который, казалось, был наполовину потерян. Что, черт возьми, ты сделал, чтобы за один день сломить свое давнее упрямство? Некому было ответить на этот вопрос, это было почти как разговор с самим собой.
— Теперь ты удовлетворена, Мариетта?
Мариэтта легко прошла перед отцом и ярко поклонилась, как актер на сцене.
«Да будет слава в зелени».
«Достаточно поздороваться. — Все трое, быстро уходите.
Давненько я не приходил к вам, но на этот раз это свадебный гость. Посреди этого сбивающего с толку потока мои глаза блуждали в воздухе, не в силах найти место для отдыха. Затем, без каких-либо колебаний, я оборачиваюсь и смотрю на удаляющуюся Мариетту. Пока я следовал за ребенком, двигая ногами, как одержимый, Север тоже присоединился к движению.
… … Вы мечтаете? У меня возникло разумное сомнение. Пока Мариетта не открыла рот.
«Ух, мне скучно».
Мариетта стряхнула пыль с аккуратного платья ладонями, как будто на нем что-то было. Казалось, он выплеснул свой гнев без всякой причины.
«Что это сегодня утром?»
«… … — Вы вместе с утра?
"хм. «Некоторые люди необычайно упрямы, а некоторые возвращаются слишком поздно».
Вместо длительной битвы, может быть, мне следовало однажды взяться за дело и пройти через него с выносливостью и настойчивостью. Мысль, которая выглянула, вероятно, была неправдой. Мариетта, должно быть, нашла метод, которого не нашел я. Я посмотрел на Севера, чувствуя, как облегчение наливается, как вода. Но реакция была какая-то странная.
— Ты не выглядишь слишком удивленным?
Он выглянул в окно и откашлялся.
— Нет, я был весьма удивлен.
Все мое тело как будто кричало, что я лежу, но я решил пока отпустить это. Вскоре Север снова посмотрел на меня с выражением лица, словно что-то осознавшего.
— Никто из вас еще ничего не ел?
Мариетта неловко кивнула, а Север слегка нахмурился.
«Должно быть, это было похоже на смерть. «По моим меркам, я, должно быть, вчера выпил слишком много».
"я знаю. «Я слышал, ты пришел сюда рано утром почти как труп?»
"Ждать. — Ты этого не говорил, Север.
На мгновение я увидел выражение сожаления на его лице.
«Ты скрываешь это? — Что, черт возьми, произошло?
— Нет, тебе не о чем было волноваться.
Север, заговоривший настойчивым тоном, добавил свое объяснение.
«Вчера, когда я пошел в пристройку, там был твой отец, и мы просто непринужденно болтали. Я даже не выпил ни капли, но не мог прийти в себя, поэтому ждал, пока не приду в состояние, когда смогу вернуться. Разве это не очень интересная история? — Вот почему я тебе не сказал.
Услышав это, это приобрело смысл. Разговор двух самых молчаливых и прямолинейных людей, которых я знаю, сидящих лицом к лицу. Было ясно, что об этой теме не будет приятно говорить повсюду.
Кстати, а вы знали, что он умеет пить? Кажется, я не видел, чтобы он пил, по крайней мере, два года. Я видел, как люди хранили драгоценный алкоголь, который они получили так давно, и портили его, храня неправильно.
«… … — Значит, ты не мог нормально спать прошлой ночью и все еще был со мной?
— Заранее говорю тебе, Аннет, не суди о моей физической силе по своим меркам.
"все в порядке. — Разве у нас не было подобного разговора некоторое время назад?
хм. Он выплевывает бессмысленный слог, а затем незаметно смотрит в другую сторону. Затем, несколько неестественно, он сменил тему.
«Наверное, это была почти пытка, так что давайте выпьем теплого супа». "Ты будешь счастлив."
К сожалению, я выбрал не того противника.
"что? Сестра, этот человек навязывает мне сыновнюю почтительность? "Это странно."
Мариетта резко отругала меня и крепко схватила за запястье.
"Я голоден. Энн сказала, что готовит мясной пирог? давай поедим вместе».
«Мясной пирог натощак. "Ты в порядке?"
"хм?"
«… … хм?"
Мариетта смотрела на меня с выражением непонимания.
***
То, что, казалось, никогда не сбудется, как только было решено, прошло гладко. Кажется, между отцом и его женой произошла небольшая драка, но подробностей нам узнать не удалось.
Я помню только тот момент, когда на мои блестящие рыжие волосы возложили корону. Мариетта приняла положение наследной принцессы решительно, как будто она никогда не чувствовала никакого давления.
А сейчас здесь, в Лотарингии, полным ходом шла подготовка к свадьбе.
«Я должен хотя бы показать тебе окрестности, но, как ты знаешь, на улице дует холодный ветер, так что показывать тебе окрестности нехорошо… … Все еще нет контакта с архимагом? «Он легко мог бы сделать теплый магический камень».
Север взглянул на Кловиса, который говорил громко, с недовольным выражением лица.
— Почему ты идешь впереди?
«Разве Ваше Высочество не занято? «В такие моменты мне приходится вмешаться».
«Если я занят, ты тоже должен быть занят. Хотя так называемый адъютант и ослабил дисциплину, он стал слишком расслабленным. Если вы планируете начать все сначала с новичка, я не стану вас останавливать. Что ты думаешь, Кловис?
Кловис дал расплывчатый ответ с улыбкой.
«А зачем нужен архимаг? Аннет такой же сильный волшебник, как и он.
«А, так мисс Аннет тоже делает волшебные камни? Привет… … Разве это не здорово? «Это будет большим подспорьем для Лорен».
«Как долго ты будешь держать Аннет…?» … ».
Хорошо, что это титульный вопрос. Части, к которым нужно было обратиться ранее, всплыли так внезапно, что я почти растерялся. Что я должен делать? Подумав немного, я осторожно потянул рукав рубашки Севера. Он тут же закрывает рот и переводит взгляд на меня.
«Позвольте мне внести некоторые поправки. Прежде всего, я не такой уж великий волшебник, как вы, возможно, знаете. Даже волшебный драгоценный камень… … «Если у вас есть ингредиенты, вы можете это сделать, но вам нужна помощь Лирики, чтобы соответствовать ее прямому назначению».
Кловис наморщил нос и озорно рассмеялся. Казалось, он пытался скрыть свое смущение, но, более того, ему было довольно забавно видеть, как Север кого-то переоценивает.
«Но, юная леди, если вы волшебник, разве вы не можете использовать магию, чтобы согреться, без необходимости использования волшебного камня?»
Хм, думаю, было бы быстрее это показать.
Я слегка помахал рукой в ​​воздухе. Раздается звук, похожий на шум ветра, и за пролетом поднимается голубое пламя. Возможно, потому, что они не нашли времени как следует продумать форму, она выглядела так, как будто ребенок нарисовал бы, если бы его попросили нарисовать огонь. Хлодвиг, увидев неуклюже трепещущее пламя, протягивает руки.
"Горячо?"
Наконец он убрал руку с расстояния, которое казалось слишком близким, чтобы дотянуться. Нет, это была бы не та температура, чтобы так небрежно говорить. Он мало чем будет отличаться от настоящего огня.
«Не подходи слишком близко. «Он не прилипнет, но из-за температуры можно обжечься».
"Ой ой."
Чем ты восхищаешься? Хлодвиг раскинул свои большие руки и протянул их, словно хвастаясь. Только кончики пальцев выглядели слегка красными.
«Я думаю, что кожа на моих руках тоже прочная».
Он игриво хвастался. Я вернул пламя, которое выполнило свою задачу.
«Это похоже на костер, правда? Не нужно беспокоиться о несчастных случаях, происходящих из-за перемещения, и, если не считать того факта, что время сокращается, это не такое уж большое волшебство. «Есть некоторые ограничения на магию, которую можно творить без Лирики».
Если бы у меня была Лирика, я бы легко мог использовать магию, которая согрела бы весь особняк. Я не ожидала, что сразу смогу что-то делать сама, немного научившись, но иногда чувствую пустоту, когда ее нет рядом.
Она на некоторое время вернулась на родину. Это не было какой-то важной причиной, вроде того, что меня кто-то позвал или что я должна была выполнить свои обязанности принцессы, но я взяла отпуск, потому что хотела провести время с друзьями детства. Хотя я сказал, что приеду к Лорен перед свадьбой.
«Аннет учится довольно быстро. Разве вы не говорили, что изначально были совершенно неграмотны? Если вы продолжите идти нынешними темпами, я вам не понадоблюсь через несколько лет, верно? «Может быть, мне стоит побыстрее найти новую работу».
Лирика казалась человеком, который не знал самого слова «сожаление». Раньше я думал, что это круто, но иногда мне было грустно из-за этого. Интересно, я единственный, кто сожалеет?
«Все в порядке, если мы останемся вместе до конца нашей жизни».
Пробормотав, не раздумывая, я почувствовал жгучий взгляд.
«… … ».
Я рефлекторно поднял голову и посмотрел в глаза Северу, у которого было мрачное выражение лица. … … Почему мне вдруг стало плохо? В этот великий день.
В это время мои уши пронзил веселый смех. Естественно, владельцем был Хлодвиг. Он держался за живот и смеялся до тех пор, пока слезы не выступили у него на глазах.
«Ваше Высочество, как вы стали воплощением ревности?»
— Заткнись, Кловис.
Север нервно заговорил, а затем слегка похлопал меня по плечу.
«Вы отдыхаете в своей комнате. «Я закончу свою работу и вернусь».
Затем он повернулся спиной и постепенно пошел прочь.
«А, вы имеете в виду комнату, которую мы построили более двух лет назад? Я даже не знаю, почему я это сделал. Я полагаю, с этого момента вы планируете использовать каждую комнату? Ну, я слышал, что многие благородные офицеры так делают.
Я видел, как Кловис дразнил его до предела и в конце концов получил удар по затылку, а затем медленно ушел. Я рассеянно пересчитывал количество крупных узоров, вырезанных на стене, но одно слово продолжало нарушать мою концентрацию.
ревность. Я имею в виду зависть.
"милый."
Я не мог сдержать смех, который внезапно пришел ко мне.
***
Я никогда не был в Лорейн Лэнд. Однако пейзаж здесь был знакомым и ничего нового. Это произошло из-за десятков воспоминаний, которые я прочитал в «Библиотеке». Следы того, как я жил здесь, умер здесь и уехал отсюда, чтобы стать императрицей. Это было чувство, которое доказывало, что все это было на самом деле.
Я почувствовал странное чувство дискомфорта с того самого момента, как ступил в резиденцию Великого Князя. Интерьер, который казался мрачным, был достаточно уютным, и повсюду чувствовались следы человеческого прикосновения, до такой степени, что его можно было объяснить только тем, что он был тщательно декорирован.
Внешний вид пользователей также немного отличался. Горничных и горничных здесь больше, чем я помню. Было ощущение, что людей было слишком много, и, как будто работы было недостаточно, они начали протирать то же самое место, которое только что убрали, а когда оглянулись, увидели, что они вытирают снова.
Несколько раз я упускал это из виду, но в какой-то момент настолько увлекся этим, что было трудно отвести от него взгляд. Если вам нечем заняться, лучше просто расслабиться. Поскольку церемония еще не началась, она была в положении гостьи, а не хозяйки, поэтому давать указания было нехорошо.
Присмотревшись, я заметил, что все служанки, делавшие то же самое, словно крутились на беговой дорожке, были все моложе. Я думаю, это те люди, которые остались позади, потому что не смогли участвовать в подготовке к свадьбе.
«Ну, я… … ».
Взгляд задержался слишком надолго? Один из них заколебался и подошел ко мне.
— Могу я показать тебе твою комнату, принцесса… … сэр?"
Видимо, я был не единственным, кто не мог понять, как с этим справиться. Я покачал головой, похлопывая по плечу ребенка лет 13, лицо которого было ярко-красным.
"ты в порядке. «Вы делаете свою работу».
С этими словами любопытные взгляды, которые я чувствовал со всех сторон, исчезли. Он словно ждал момента, когда хотя бы один человек заговорит со мной. Позиция, которая сильно отличалась от позиции горничных королевского замка, была немного щекотливой.
«Они похожи на котят, которые поражены чем-то, что видят впервые».
Я поднялась по лестнице, прикрывая испорченный рот рукой. Это было маленькое пустынное место в западном углу, а не центральная лестница, по которой проходило множество людей. Единственный человек, который пользуется этим местом, — Север, за исключением особых случаев.
«Может быть, сюда…» … ».
Если подняться поближе к верхнему этажу, там есть комнаты, где вместе живут горничные. Хотя у них были отдельные помещения, они либо отвечали за особые задачи, которые требовали от них спешить, когда это необходимо, либо были маленькими детьми, которые толпились здесь, потому что не хватало места. У каждого человека была причина остаться в главном здании.
Естественно, у меня не было намерения вторгаться на их территорию. Местом, куда я собирался, было пустое помещение, похожее на склад, в углу четвертого этажа.
Точнее, его можно было бы использовать как склад, но это игровое пространство без багажа. Однако было тепло и никто не пришел, поэтому я принес сюда стул и прочитал книгу.
"Эм-м-м."
Хлипкую деревянную дверь заменили железной. А попасть внутрь невозможно, потому что он на тройной замок. Я подошел не к тому моменту? Его внешний вид настолько изменился, что он начал сомневаться в себе. В это время чья-то рука нежно схватила меня за плечо.
— Север?
Естественно, мужчина, который развернул мое тело спиной к двери, был хозяином, имя которого я случайно назвал. Он закрыл рот и посмотрел на меня с нервным выражением лица.
«Почему ты в таком месте?»
Я протянула руку и коснулась его затекшей щеки. Это была холодная температура.
— Почему ты здесь, Север? — Я же говорил тебе, что мне нужно работать.
«Я видел, как ты шел сюда… … ».
У него было немного душное выражение лица. Как человек, который понятия не имеет, как объяснить свои действия. Мое сердце колотилось при виде того, насколько тревожным и опасным это выглядело. От этого возникла рябь, как будто в озеро бросили камень. Когда в стоячей воде образовывалась рябь, то вещи, которые были погружены на дно, неизбежно обнаруживали себя. В моих ушах звенит знакомый, но незнакомый голос.
— Я не понимаю тебя, Аннет. Почему мы настаиваем на том, чтобы остаться здесь, оставив позади другие хорошие места? «Почему тебе кажется, что ты живешь поверх кого-то другого?»
«… … Это правда, что мы живем друг на друге. «Этот особняк не мой».
Теперь я легко понимаю, что то, что он сказал, было беспокойством и разочарованием, но другой я, кажется, только что смирился с тем, что он злился.
В этом не было ничего особенно ценного, но, думаю, я ответил более извиняющимся тоном, потому что думал, что меня могут лишить безопасного места, где можно спрятаться, когда я не хочу, чтобы меня кто-нибудь увидел. Он сдвинул брови и вздохнул.
"хорошо. Делай все, что хочешь».
Среди множества «я» по крайней мере один из них скончался здесь. Тихо, чтобы никто не знал. Если вдуматься, это было не место, которое нужно помнить, а скорее место, где можно было чувствовать себя некомфортно.
Однако реакция Севера была немного странной. Он ясно сказал, что в отличие от меня, читавшего «Абсент» и помнившего весь мир, он видел лишь отрывочные воспоминания.
Было ли что-то связанное с этим местом среди воспоминаний, которые я увидел?
— Тебе не нравится, что я здесь?
"хм."
«… … "Почему?"
"Я не знаю. «Когда я смотрю на это место, мне становится душно и некомфортно».
Когда я спросил подробности, он сказал, что это место было опечатано таким образом четыре года назад, еще до того, как он со мной встретился. Особой причины нет. У меня просто было стойкое ощущение, что я должен это сделать. Это была совсем другая история, чем я ожидал, но благодаря этому я смог сделать еще один прогноз.
Кажется, остатки эмоций, которые он испытывал в другом мире, в какой-то степени дошли и до него сейчас.
«Так было и раньше, но теперь, когда ты здесь, это тем более».
«Думаешь, вокруг скрывается монстр, который может меня съесть?»
«… … что?"
"просто шутка. шутить."
Я не собираюсь рассказывать вам о бессмысленной смерти. В любом случае, этого больше не произойдет.
— Тогда давай просто доверимся своей интуиции и не пойдём этим путём.
Он озадаченно поднял одну бровь, но, казалось, почувствовал облегчение. Чтобы яснее узнать свои чувства... … Под этим оправданием я слегка обнял ее за талию и уткнулся щекой в ​​ее просторную грудь. Тепло передавалось вместе с немного учащенным сердцебиением.
«Если вы не слишком заняты, я бы хотел, чтобы вы сами проводили меня в комнату. — И теплица, о которой говорил Кловис.
Другой человек, который неловко поднял свои сильные руки в воздух, слегка вздыхает и обнимает меня.
— Ты слишком хорошо знаешь, как удержать меня от отказа.
Ну, это было немного несправедливое недоразумение.
«… … «Это не было рассчитанным действием, не так ли?»
Из-за близкого расстояния я отчетливо слышал, как он вздыхает.
— Аннет, дело не в этом.
Так весело видеть, как людям приходится нелегко, поэтому я неловко притворяюсь, что дуюсь.
«Тебе нужно быть со мной вежливым сегодня».
Он не знал, что делать, и придал силы рукам, которые меня держали. Улыбка медленно расплылась. Ты прекрасно знаешь, как изменить мое мнение. Мне показалось, что я игриво пошутил, поэтому я решил не говорить ему.
***
Из-за климата Лотарингии церемония прошла в закрытом помещении.
Естественно, она не была такой оживленной, как церемония помолвки, состоявшаяся в Валуа, украшенная зеленью, солнечным светом и свежими цветами, но мне она не понравилась, потому что было совершенно непривычно проводить ее в изысканной манере в просторном зале. . По всему залу тянулась длинная красная ковровая дорожка. Слева — рыцари Лотарингии, а справа — гости, стоящие лицом друг к другу.
Мой отец не пришел. Даже если бы это была свадьба моей дочери, я бы не смог покинуть королевство. Он не смог прийти, тем более что присутствовала его единственная наследница Мариетта. Вообще-то, я мог бы покинуть свое место с королевой и прийти... … Неожиданно она выразила желание присутствовать, поэтому выбора с самого начала не было.
Было странно наблюдать, как проницательные мать и дочь открывают глаза и садятся на свои места. Что я могу сказать, это был не человек, пришедший меня поздравить, а лицо, которое, казалось, было полон решимости убить любого, кому он не нравился. Благодаря этому люди со всего мира, казалось, не смогли проявить свой дух.
Хотя королевская династия изменилась, это союз человека, который был принцем и принцессой. Священник произнес длинную проповедь, от которой у меня пересохло во рту, пока я ее слушала.
«… … «Настоящим я объявляю союз двух людей».
Звук аплодисментов наполнил зал, и когда он утих, Хлодвиг, одетый в ливрею, сделал шаг вперед.
«Рыцари Лотарингии приветствуют своего нового хозяина».
Его обычное игривое поведение выглядело торжественным, как будто он задавался вопросом, куда он пошел. Рыцари действовали в полном порядке согласно его указаниям. Жест подведения сжатой руки к одной стороне груди, приветствия, выдергивания меча и поднятия его прямо вверх вызывал у зрителя чувство устрашения.
Это было особенно верно, потому что вместе собирались только элитные рыцари, и их телосложение было уникальным. Эта процедура, вероятно, была введена в действие, чтобы произвести впечатление на военную мощь Лорен в умах высокопоставленных чиновников. Я впервые видел так близко столько рыцарей, что был ошеломлен.
Север опустился передо мной на одно колено.
«Ах».
Я быстро закрыл рот, потому что мой загипнотизированный голос собирался вырваться наружу. Все они знали процедуры церемонии, и большинство из них даже прошли предварительную практику. Однако я знал только о существовании этой процедуры, но не мог ее подробно услышать, поэтому мне было трудно скрыть свое смущение.
— Дай мне руку, принцесса.
Север прошептал простым голосом. Я протянул руку, как одержимый.
Горячее дыхание щекотало тыльную сторону моей руки. После соответствующего этикету поцелуя, который, казалось, касался или не касался, его глаза посмотрели на меня и тоже были горячими.
«Теперь я твоя, Аннет».
Осознание пришло ко мне с опозданием при этом волшебном слове. Эмоции, которые нельзя было сравнить с фальшивой помолвкой с целью обмануть, нахлынули волной. Эмоций было так много, что трудно было сказать, что к чему, но одно можно было сказать наверняка. Я чувствую некое удовлетворение, которого никогда раньше не ощущал.
хорошо. Я живу с этим человеком.
Независимо от темных концовок, от отправной точки остаются только два человека.


    Побочная история: Обстоятельства эрцгерцога Лотарингии

    — Ничего, если мы закончим сейчас?
Восточные Сьерры. Наводнение прорвало насыпь, и озеро вышло из берегов. Дождь шел без перерыва почти 15 дней. У меня не было никаких обязательств решать ее, но мне было приятно находить и делать то, о чем меня никто не просил.
"конечно. «Такими темпами я не смогу выжить, даже если завтра произойдет еще одно наводнение!»
Лирика ответила энергично, постукивая посохом по земле. Вновь построенная с ее помощью набережная выглядела на мой взгляд, как со стороны, достаточно солидной.
«Ваше Величество Император также в долгу перед Аннет».
Ее золотые глаза сверкали, и у нее было злодейское выражение лица. Это не было ошибкой. С тех пор, как я стал человеком Лорен, я безвозмездно управлял зоной бедствия в Сиерисе. Особенно на этот раз, поскольку это было крупное стихийное бедствие, Екатерину легко подвергли критике.
Есть еще принц, который будет носить корону, поэтому императрице свергнутого императора нет смысла принимать корону. Говорят, что Бог разгневался за то, что таким образом изменилась императорская династия. Говорят, что женщина, выкинувшая свою семью на улицу, не сможет хорошо позаботиться о своем народе.
Это был голос тех, кто на самом деле не знал истины и не пытался ее узнать.
«Странно, что люди говорят о том, что они императоры, над чем-то, что они не могут контролировать».
Ририка какое-то время молчала, затем улыбнулась и сжала кулаки.
«Хорошо быть последовательным, но речь идет о получении справедливой компенсации за особый труд».
"хм… … ».
Это цена. Когда я думаю об этом, я никогда раньше не думал о том, чтобы получить что-то от кого-то. По крайней мере в финансовом отношении я выросла без каких-либо недостатков, а став Великой Княгиней, зачастую тратила меньше половины выделенного мне бюджета.
Меня устраивает все как есть. Я просто использую способности, которые мне посчастливилось получить, там, где хочу. Однако мысли Лирики казались немного иными.
«Если вы получите что-то хорошее, пожалуйста, позаботьтесь и о моей доле».
— Тебе мало платят, Лирика?
«Вы говорите так же, как эрцгерцог. «Я не думаю, что кто-то станет семейной парой».
Она какое-то время смотрит на озеро, выказывая признаки недовольства, а затем снова открывает рот.
«Но лучше было бы остаться поблизости на несколько дней. Поскольку он был создан путем имитации природного объекта с помощью магии, его прочность может быть немного низкой. «Было бы хорошо, если бы не было проблем, но если бы он внезапно рухнул после нашего ухода, это была бы катастрофа».
«Полагаю, у людей, живущих поблизости, нет свободных комнат?»
Были люди, чьи дома были затоплены, не говоря уже о том, чтобы отдать комнаты, поэтому были подготовлены убежища. Если бы у меня там было место, на меня не пришлось бы пристально смотреть, но у меня были сомнения, смогу ли я нормально спать в месте, где много людей.
«Тогда пойдем в следующую деревню, где повреждений было меньше. Если там нет комнат, можно отправиться в следующую деревню. Даже если ты переедешь пять раз, это будет быстрее, чем возвращаться в Лотарингию.
"большой. — Тогда давай сделаем это.
К счастью, мне удалось найти место для отдыха, не ходя туда пять раз.
Лирика, которая оглядывалась по сторонам и говорила: «Думаю, неподалеку есть гостиница», оказалась там еще до того, как успела сделать тридцать шагов. Ведь люди, с юных лет живущие одни, все равно разные.
Комната, которую я купил за серебряную монету, была достаточно просторной для двух женщин. Как только Ририка вошла в комнату, она сняла халат и повесила его в углу. Мое внимание привлек простой костюм из рубашки и брюк.
«Итак, вы все еще молодожены, так что вы можете остаться вдали на несколько дней?»
Мои руки неуклюжи, когда я сажусь на кровать и снимаю ботинки до икры. Судя по легкому и игривому тону, казалось, что намерением было больше подразнить, чем волновать. Если вы отреагируете прыжками без причины, вы станете настоящей добычей. Я решил неопределенно ответить с умеренной улыбкой.
«Похоже, с Аннет все в порядке. Эй, это не весело.
«Как бы сильно вы ни хотели быть вместе, вы не можете отказаться от того, что должны сделать».
"боже мой. "Успокойся."
Она стряхивает песок со штанов и наконец поднимает голову.
— С Аннет, может, и все в порядке, но эрцгерцог сойдет с ума, если его не будет хотя бы на день? Говорят, настало время, когда ты загоришься, просто взглянув в глаза. При этом он очень молод и обладает хорошей физической силой... … ».
— Подожди, о чем ты говоришь?
Ририка моргнула с естественным выражением лица.
«Такие разговоры обычно происходят, когда женщины вместе. «В особняке много ушей, которые слушают, так что можно говорить открыто».
… … Это так?
«Было бы другое дело, если бы Аннет не считала меня другом».
Когда я говорил это, у меня не было таланта справиться с этим. Да, она, наверное, права. Ее мысли были бы более универсальными, чем у меня, у которого до сих пор так мало людей, которых я мог бы назвать другом с одной стороны.
— Ваше Величество будет в порядке.
Когда я случайно использовал незнакомое название, Ририка наклонила голову, как будто почувствовала, что это странно.
«… … О чем думает Лирика... … «Это то, чего мы никогда раньше не делали».
Другой человек застыл, как статуя, от моих слов. Только после того, как я медленно досчитал в уме до десяти, я услышал правильный ответ.
"Извините?!"
***
Странности начались в день свадьбы.
Я был очень подготовлен. Они не дети, поэтому, конечно, знают, что происходит в первую ночь. Это день, когда мы заканчиваем период, когда мы только держались за руки, обнимались и делились легкими поцелуями, когда наши губы слегка соприкасались, а затем опускались. Я не мог не нервничать.
Он полностью выключил свет и подошел к кровати. Даже в спальне мое сердце колотилось от звука шагов. Не слишком ли темно? Это действительно так?
Хотя я был настроен скептически, я думал, что это хорошо. Было жаль, что я не мог видеть выражения его лица, но мне также было неловко показать свое лицо, которое, вероятно, застыло от напряжения.
Кроме лица... … Потому что это момент, когда мне нужно многое показать. Вскоре я почувствовал, как на меня взбирается человек размером с тигра. Если бы свет был включен, отбрасывалась бы тень. Я старался не вздрагивать, насколько это было возможно, и моргал глазами, не в силах видеть как следует. Это было правильно тогда.
Тук. Горячие губы коснулись и упали на мой лоб.
"Ты должно быть устал. «Отдыхайте рано».
Мужчина, шепчавший тихим голосом, без колебаний лег рядом со мной, как будто у него не было других дел.
«… … ».
Бессонная ночь углублялась. хорошо. Должно быть, это было связано с моей выносливостью, которая достигла дна. В отличие от меня, который проводил время неторопливо, за исключением нескольких процедур, он, должно быть, устал, так как был занят работой и подготовкой к свадьбе. Даже после того, как я обосновал это и попытался принять, все пошло не так, как ожидалось.
На следующий день тоже. На следующий день тоже.
Он закончил работу в разумное время и уснул рядом со мной, но даже не попытался ко мне прикоснуться. Все, что он мог сделать, это заметить, что я не могу спать, и обнять меня. Я не думал, что это неприятно или плохо. Потому что я знаю, что его сердце по отношению ко мне прямое и искреннее. Нет причин, по которым делиться эмоциями нужно посредством таких действий.
Я просто почувствовал себя немного странно.
«Я намеренно оставил теплицу нетронутой. Было бы здорово украсить его любимыми цветами. «Было бы здорово засадить его розами, как в саду Валуа».
«Я видел странное движение вдоль границы, поэтому мне нужно пойти на разведку. «Сегодня может быть поздно, поэтому постарайся сначала поспать».
«Говорят, в усадьбе побывал человек, работавший придворным художником. Я подумывал попросить твой новый портрет. "Ты в порядке?"
Причина, по которой я не расстраивался, заключалась в его отношении ко мне. Он вел себя так, будто весь день думал только обо мне. Мне всегда хотелось сделать еще что-нибудь, и мне нравилось рассказывать о том, что происходило за те несколько часов, что меня не было.
В какой-то момент я защищал его перед самим собой. Говорят, есть на свете люди, живущие без таких желаний. Одним из этих людей мог бы быть мой муж. Это не обязательно будет недостаток. Меня тоже такие вещи не очень интересуют, так что в каком-то смысле можно сказать, что они подходят друг другу.
***
"что… … — Подожди минутку, Аннет.
У Лирики было самое растерянное выражение лица, которое я когда-либо видел.
«Вы заранее говорили о своих планах на детей? Что ж, поскольку мы являемся членами королевской семьи, возможно, лучше не иметь детей, чтобы не ставить под угрозу права наследования в следующем поколении».
Я рассеянно моргнул и понял одну вещь.
«… … «Он ни разу не говорил о детях».
Ририка так сильно открыла рот, что думала, у нее отвалится челюсть.
«Что вы двое сейчас делаете? Верните мои мечты молодоженов! торопиться!"
Она схватила меня за плечо, моего работодателя и друга, без колебаний и встряхнула меня. Возможно, из-за того, что я устал или был немного потрясен, меня укачивало. Сделав небольшой шаг назад, я случайно наступил на одежду, которую она сняла, и грубо перепутанная трость упала мне на голову.
боб. Дегурррр. У меня не было настроения кричать, потому что мне было больно, но беспомощный звук заставил меня еще больше потерять силы. Однако Лирика, глаза которой уже были полузакрыты, не знала, как остановиться.
«Ты как следует поцеловалась, да? да? — Ты ведь сделал это не как детская шутка, верно?
Ее взволнованный голос стал громче. Если мы продолжим в том же духе, все в соседней комнате смогут слышать. Я рефлекторно вытянул обе руки и прикрыл ладонями ее рот. Мое лицо стало горячим.
— Я уверен, что сделал все правильно, так что давай оставим все как есть, Ририка.
"город! Фу!"
"пожалуйста… … ».
***
Дамбы не ослабли, и наводнения не возобновились. Это означало, что пора возвращаться в земли Лотарингии. Было не так уж плохо провести неторопливое время, бродя по незнакомому городу, но было приятно думать о свободе от Лирики, которая в последние несколько дней часто поднимала неловкие темы.
Очередь у ворот в Лотарингию была очень длинной. Возможно, это произошло из-за того, что я не смог заранее внести свое имя в список бронирования, потому что не знал, какое будет расписание. Я ждал с раннего утра, пока солнце не взойдет на небо, но, глядя на скорость, с которой оно уменьшалось, казалось, что придется ждать, пока стемнеет.
Это не очень оживленное место, но причина такой длинной очереди, вероятно, в том, что есть люди, которые приходят сообщить, что они пережили катастрофу. Не на что было жаловаться. Хорошей новостью было то, что, криво стоя и пережевывая свой твердый хлеб, она была занята чем-то иным, чем та тема, которая беспокоила меня уже несколько дней.
— Ты уверен, что ничего, если мы продолжим в том же духе?
Лирика, похоже, не собиралась скрывать свое недовольство. Как всегда, я стараюсь игнорировать это и делать вид, что не знаю.
«Есть ли какая-то причина, чтобы не быть в порядке?»
Ее светлый лоб был слегка сморщен. Я так и думал. Потому что Лирика была одной из тех, кому мой стиль речи нелегко поддался.
«Я не скажу вам получить признание и компенсацию от императора. «Если бы это был я, я бы всецело стремился поднять свою репутацию, поднимая шум по окрестностям, но теперь я знаю, что Аннет это не интересует».
Это уже разумный человек, привыкший находить свой путь. Он не мог не догадаться о моих истинных чувствах, поскольку оставался со мной весь день.
«И все же хорошо, когда есть понимающие люди. Проявите некоторую снисходительность. Было бы нормально, по крайней мере, сообщить сторонам, кто им помог. Тогда бы не было такого ожидания у ворот, верно? «Я слышал, что мой благодетель скончался, поэтому я должен уступить ему место в первом ряду».
В середине разговора я почувствовал странное желание и у меня вырвался смех.
«Должен ли я дать вам деньги и двигаться дальше?»
«Мы не об этом говорим!»
Лирика была так расстроена, что стучала себя кулаком в грудь, как будто сходила с ума.
честь. Да, у меня не было особого желания этого делать, но мне не особо хотелось, чтобы кто-нибудь знал, чем я занимаюсь. Если бы это было что-то, что я хотел скрыть, я бы не сделал так плохо.
Примечателен вид двух путешествующих молодых женщин. Особенно, если кажется, что он хорошо вырос. Хотя одеты они просто для комфортного путешествия, качество ткани разное. Более того, даже для меня седые волосы Лирики действительно выделялись.
Мы привлекали внимание, просто прогуливаясь по улицам, но использовали магию, которую не под силу было даже волшебникам Волшебной Башни. Никаких слухов не будет. И любой, кто услышит этот слух, сможет легко нас опознать.
хорошо. Я был бы рад, если бы ты знал. Просто стыдно выходить вперед и хвастаться. Если она хочет, чтобы мое имя сияло таким образом, она скоро поймет, что лучше сделать шаг вперед самостоятельно, чем убеждать меня.
Даже если ты все равно не выступишь, через некоторое время... … .
"Это нормально. Ты упрямый. «Давай поедим хлеба».
Лирика, высунувшая рот, засунула мне в рот хлеб, который она ела. Если немного преувеличить, губ касается грубая текстура, похожая на наждачную бумагу. Жевать было трудно, поэтому я сохранил свою порцию, даже не вынимая ее. Трудно было отказаться, так как мне это предложили из доброты.
Я грубо откусил кусочек и попытался открыть рот, но Ририка настойчиво заталкивала остальное.
«Просто возьми и съешь. Это наказание за упрямство. Во время еды я пытался сочувствовать и думать, что мой желудок, должно быть, был таким некомфортным. «Я знаю это, потому что ты не скажешь ни слова, пока не съешь все это».
Внезапно почувствовав себя грешником, я старательно жевал хлеб, как велел мой работодатель. К сожалению, к тому времени, как ворота портала подошли, весь хлеб уже закончился.
Лирика, сдерживавшая свои слова, взорвалась, как только вошла в ворота.
«Что за хлеб ты грызешь?!»
Я сделал вид, что не слышу, и отдался волнам магии.
***
Я даже не объявил день прибытия, но Север каким-то образом узнал об этом и вышел меня встречать у портальных ворот в Лотарингии.
«Мои щеки стали грубыми. «Разве это не слишком много?»
Он держал мое лицо обеими руками и суетился спокойным тоном. Его адъютант смотрит на него сбоку с выражением недоверия.
«На востоке не нашлось бы места, где можно было бы комфортно остановиться… ».
Как бы некомфортно это ни было, но такие же, как вы, были на поле битвы во времена правления Доминика? Хотя это было ничто по сравнению с особняком знатной семьи, в комнате, где я остановился на несколько дней с Лирикой, недостатка не было. Очень маленькое лицо. Тот факт, что я чувствовал себя немного скучно до такой степени, что не мог чувствовать себя по-настоящему уверенно, был не из-за размещения, а из-за Лирики, которая до поздней ночи страстно рассказывала о моем браке с эрцгерцогом.
"ты в порядке. Я совершенно не переусердствовал. — У тебя были какие-нибудь проблемы в течение нескольких дней?
Я тихонько отложил в угол причину, по которой ему было трудно сказать, а потом поговорил об этом. Затем, когда он нечаянно убрал руку, касавшуюся его щеки, лицо Севера немного потемнело. Что это за угрюмое выражение лица? Это было все равно, что увидеть большую собаку, которая хорошо слушается.
«Я всегда один и тот же».
Он наклоняет голову, тянет мою руку и слегка целует ее.
«Ваша Лорен — знаменитый железный воин».
Мой взгляд был пойман его уверенными глазами. Его слова прозвучали как заявление о том, что он не дрогнет ни на мгновение и останется сильным ради меня. Вот почему у меня нет другого выбора, кроме как сомневаться в нем.
«Я приготовил там карету. «Давайте побыстрее вернемся в особняк».
Я, естественно, двинулся в том направлении, в котором он вел. Карета не принадлежала особняку, а, судя по всему, была арендована неподалеку. Это была карета, в которой могли разместиться два человека.
Север и Кловис, казалось, ехали верхом. Посадив меня в карету, он медленно откинулся назад и подмигнул Лирике, как бы приглашая ее сесть в карету. Ририка посмотрела на него недовольными глазами и покачала головой.
«Кловис! "Думаю, сегодня я смогу показать тебе то, что я просил тебя сделать раньше. Не мог бы ты зайти на минутку?"
На долю секунды я увидел, как на лице Кловиса мелькнуло выражение: «О чем ты, черт возьми, говоришь?»
«Это первый раз, когда принцесса произносит мое имя с такой силой».
Глядя на его улыбающееся лицо, Ририка слегка цокает языком.
«Что за принцесса эта принцесса? «Даже если ты просто назовешь меня по имени».
«Да, Лирика. — Тогда пойдем вместе посмотреть то, о чем я просил?
Кловис, который, кажется, не собирается отвечать, переводит взгляд на Севера. Север кивнул. Это означало, что можно вернуться.
«Я одолжу кое-что из этого. "Все хорошо?"
— резко сказала Лирика, поглаживая ягодицы великолепной лошади, на которой ехал Север. Хотя он, казалось, не очень-то хотел говорить, он снова кивнул.
Сейчас время заката, так куда ты идешь? Лирика, естественно, села на лошадь, как на свою собственную, и поскакала прочь. Словно издав недовольный шум, лошадь Севера убежала вдаль, унося золотоглазую принцессу.
"боже мой."
Кловис поспешно погнался за ней.
***
В карете, в которой мы вдвоем ехали одни, тихо обменивались другими историями, как будто они всегда были одни и те же. В этом не было ничего особенного, но я и не ненавидел это. Я просто почувствовал, что осталось небольшое пятно, которое, как ни странно, невозможно удалить.
Когда вы вернетесь в особняк, съедите теплую, мягкую пищу, примете ванну, чтобы снять усталость, прочитаете любимую книгу, а затем ляжете спать, это будет пятно, которое естественным образом закроется. Я так сильно верил. Когда я увидел его лицо, когда он вошел в спальню, я почувствовал себя странно рассеянным.
«Были ли у Хлодвига и принцессы особые отношения? «Я не могу поверить, что мы остались одни до этого часа».
И его слова становятся предохранителем.
«Север».
«… … хм?"
Я отложила книгу, которую читала, и тихо позвала его по имени. На вопрос, который, казалось, задавался самому себе, не было ответа. Его лицо слегка напряглось, как будто он почувствовал что-то необычное. Бессмысленный ответ был бонусом.
"Идите сюда."
Он послушно подошел ко мне и сидел на кровати. Его шаги, всегда дисциплинированные, какие-то неуклюжие. Он подошел достаточно близко, чтобы вместить два кулака, на мгновение поколебался, а затем сел, положив колени на пол. Это было действие, направленное на то, чтобы поднять меня на уровень глаз.
«… … ».
Мужчина, который закрывает рот и двигает глазами туда-сюда. Я схватил его за щеку обеими руками, точно так же, как он сделал со мной всего несколько часов назад.
— Я собираюсь тебя поцеловать.
«… … ».
— Если ты не откажешься, я постараюсь сделать еще больше.
Он напрягся. Я чувствовал, что он напрягся, когда кожа прикасалась к нему.
«… … Если вам трудно принять решение, пожалуйста, ответьте хотя бы на вопрос. Север, ты не хочешь иметь детей?
Наступило короткое молчание.
«Нет, это не так».
"Почему…" … ».
«Я не могу сказать вам, почему. «Это также проблема, с которой мы сейчас ничего не можем поделать».
Я видел, как десятки тысяч эмоций проносились по его лицу, когда он с трудом выплевывал каждое слово. Что, черт возьми, доставляет тебе столько хлопот? Я не мог этого понять.
"хотеть. Хотите вы этого или нет. Только сейчас... … ».
— тихо бормочет он, умывая лицо большими руками.
— Дай мне время подумать, Аннет.
У меня не хватило духу давить на него, который казался таким отчаявшимся, и заставить его сразу дать правильный ответ. это так. - слабо прошептал я. Что тебя беспокоит, о чем ты не можешь мне рассказать?
Задача, на которую не было правильного ответа, в конечном итоге на какое-то время отвисла бы у меня на сердце комом. Но есть ли что-нибудь еще? Вместо того, чтобы сразу распутывать нить, для меня важнее не беспокоить его.
Я встала с кровати и слегка обняла его. Чтобы облегчить нагрузку. Я похлопал его по спине, улыбнулся ему и подтвердил, что он не обиделся.
«… … Я пойду почитать книгу в комнате с камином. — Сначала отдохни, Север.
Однако единственным выходом было провести бессонную ночь от растерянности.
***
Треск. Мужчина с задумчивым лицом слушал звук горящих в камине дров. Мягкие волосы женщины, опирающейся на ее плечо, мягко ниспадают. Он осторожно прикоснулся к нему, словно прикасался к чему-то, что могло легко сломаться, но убрал руку, издав в горле стонущий звук.
Это правда, что я приготовил себе комнату именно по этой причине.
Были разговоры, накопившиеся за небольшой промежуток времени. В тщательно подобранном сочетании слов не было почти ничего от ее собственной истории. Поэтому я слушал более внимательно и запечатлел это в своей памяти. Скажите что-нибудь тривиальное, например, что вы предпочитаете звук фортепиано скрипке или цените время, проведенное в одиночестве.
Идея заключалась в том, чтобы обеспечить ее вещами, более важными, чем дорогие украшения или маскарадные платья, еще до того, как она скажет, что они ей нужны.
«ха… … ».
Без сожалений. Я просто чувствовал себя дураком, который вырыл себе могилу.
Я не настолько глуп, чтобы не знать, что чтение книги — это всего лишь предлог. Я волновалась, что могу страдать одна и не смогу заснуть, поэтому, немного подумав об этом, направилась в комнату Аннет.
К счастью или к несчастью, она дремала на диване из-за усталости за последние несколько дней. Толстая книга, которую я недавно читал, упала на пол. Я мог бы уложить его на предоставленную здесь кровать или отвести в спальню. Север сделал несколько необоснованный выбор: сел на диван и подставил плечо.
О чём ты думал, сидя здесь? Возможно, ты обиделся на меня? Это потому, что я думал, что если бы мы сидели на одном месте, я бы смог понять ее чувства. Вы сказали, что не любите детей?
Я не ненавижу это. Вернее, у меня даже возникло желание увидеть бегающих в большом саду детей. Например, когда я был ребенком, который не знал страха перед властью. Как братьев, которых я больше не вижу. Если бы вам только разрешили насладиться такими теплыми пейзажами. Аннет тоже этого хочет.
Но все было не так просто.
— Надеюсь, это тебя не беспокоит.
Север признался рядом со спящим. Это был страх, который у меня был все время.
«Я не могу сделать тебя несчастным из-за своей жадности».
Аннет была на грани смерти, лежа на больничной койке из-за своего ребенка. Аннет тревожилась, когда ее ребенок находился вне ее поля зрения.
Хотя я знал, что теперь эти образы больше не связаны с ней, мне казалось, что это было предопределенное будущее.
«Лучше даже не мечтать, чем заболеть».
Решимость была твердой. Север не знал, что такой вывод был сделан на основании шрамов на его душе, прорезанных десятками миров.
***
Когда я открыл глаза, это была знакомая спальня.
Сиденье рядом с просторной кроватью было прохладным, как будто его оставили рано. Думаю, я заснул, потому что огонь был такой теплый. Он ушел сразу после того, как перевез меня сюда?
Времени на долгие размышления не было. На улице было странно шумно. Послышался громкий шум, как будто спорили три или четыре человека.
"что?"
Я проснулся и вспомнил, что сегодня день, когда в поместье не было посетителей. Итак, это борьба между инсайдерами? С такого громкого утра?
Приведя в порядок растрепанные волосы, я надела плотный плащ и спустилась по лестнице.
"Что случилось?"
Я подошел к горничной, которая расхаживала перед закрытой дверью, топая ногами, и спросила.
«Ну вот, великий волшебник прибыл!»
Мои мысли на мгновение останавливаются на неожиданных словах. Великий волшебник. Есть ли в Лотарингии архимаг, которого стоит посетить? После этого дня Асил покинула волшебную башню и скрылась.
«Я повернусь! «Почему эти нищие выдают себя за хозяев?»
… … Похоже, он был прав.
Я кинул легкий взгляд на сотрудников и открыл тяжелую дверь. Из-за сильного ветра, дующего снаружи, требовалось немало сил, чтобы использовать обе руки. Пока шел сильный снегопад, трое человек сильно поссорились. Это были Лирика, Кловис и Асиль.
«Было бы лучше, если бы вы перестали думать, что можете приходить и уходить сюда, когда захотите, без разрешения вашего Величества».
«Если я пообещаю остаться здесь на некоторое время и научить тебя, меня впустят? «Я действительно разочаровывающий человек».
Асил закричал, кровь прилила к его шее.
«Объединяйте мнения и договаривайтесь!»
Затем я открываю дверь и обнаруживаю, что стою безучастно.
«… … Аннет?
Как только мои глаза встретились с моими белыми, сверкающими серебром глазами, Асиль быстро подбежала ко мне и попыталась обнять. Я неловко улыбнулась и отступила назад. Не то чтобы я не любил объятия как приветствия, но было две причины отказаться от них.
Прежде всего, большая проблема заключалась в том, что Север возненавидел бы это, если бы узнал, а затем проблемой была его внешность.
«Как долго ты там был в таком состоянии? «Все стали снеговиками».
Белый снег скопился на капюшоне и плечах Асила. Ситуация остальных двух человек мало чем отличалась. Когда мы вошли в теплую комнату, снежинки медленно таяли и падали.
Асил нервно щелкнул пальцами. Благодаря свету, от которого активируется магия, одежда становится аккуратной, как будто в какой-то момент навалился снег. Ририка последовала его примеру и активировала свою магию. Разница заключалась в том, что пол, превратившийся в беспорядок из-за растаявшего снега и следов ног, расправился в одно мгновение.
И все же холод, уже проникший в ее тело, казался неизбежным, и Ририка вздрогнула и чихнула, закрыв лицо руками.
«Хитч!»
«Эй, посмотри на это».
Асил ругает ее за то, что она всхлипывает. Лирика даже не слушала это. Грубо потер лицо рукавом, он околдовал Хлодвига, который все еще был покрыт снегом.
«Лирика лучше Архимага».
"Без проблем."
Асил хмурит брови от игривого разговора между ними. Чтобы предотвратить второй раунд спора снаружи, я осторожно встал рядом с ним и прошептал.
«Асил тоже великолепен».
«… … — Чем ты меня утешаешь?
Хотя, похоже, это работает не очень хорошо.
«Поторопитесь и отправьте этих пьяниц в их комнаты. «Нужно уметь жить с шумом».
Я думал, что лица этих двух людей были красными, потому что на улице было холодно, но были ли они красными еще и из-за алкоголя? Я не знал, потому что это выглядело так нормально. Подойдя ближе, я почувствовал запах пива. И всё же, Кловис... … Откуда у Лирики такая выносливость?
Я попросил у горничных двух человек и вместе с Асил направился в оранжерею. Пришлось выбрать самое теплое и уютное место, и оно оказалось там. Некоторое время я колебался, не в силах произнести первое слово, когда передо мной стояла чашка.
"давно не виделись."
Я смутно думал, что вернусь вскоре после того, как заберу весенний свет обратно в его первоначальный мир. Когда я столкнулся с трудностями в процессе изучения магии с Лирикой, я посетил Волшебную Башню. На стене башни росла колючая лоза размером с запястье. Казалось, никто не мог ни войти, ни выйти.
Еще год, еще год. В какой-то момент я смирился. Возможно, я больше никогда его не увижу. Асил поднял брови и необычайно изящным движением поднес чашку ко рту.
«Это не круто. — Это все, что ты можешь сказать?
«… … — Что еще ты хочешь услышать?
Он не ответил, а только пожал плечами.
«Было немного поздно, но я благополучно доставил тебя туда. «Этот чертов ребенок».
Когда я впервые рассказал ему, о чем больше всего хотел спросить, я не смог скрыть покрасневшего лица. Асил нахмурилась, как будто недовольная.
— Она интересовала тебя больше, чем меня, верно?
Детский тон заставил меня рассмеяться.
"Ни за что. «Нам обоим было любопытно».
«Все в порядке, если это вежливо».
"Действительно. Как твои дела, Асил? «Я не мог найти его, даже когда пошел в Волшебную Башню».
Только тогда выражение его лица смягчилось.
«… … — Сколько раз ты сюда приходил?
Хотя я еще был ребячливым. Я быстро посчитал время на пальцах и ответил.
«До приезда в Лотарингию я, кажется, ходил сюда раз в месяц».
К счастью, Асил, казалось, была в некоторой степени удовлетворена. Похоже, он решил перестать быть изящным и неряшливым движением влил в рот чуть теплый чай, как будто пьет холодную воду.
«Мне нужно было решить некоторые проблемы, поэтому я остался с Бомбитом Юном на некоторое время. Он чувствует себя так же хорошо, как и тогда, когда был здесь. «Похоже, он сейчас занят сдачей какого-то экзамена, но я не уверен, какой именно».
Это испытание. Когда я услышал это слово, я подумал о Мариетте, которая училась на курсах преемников.
«Экзамены закончились, и моя работа тоже скоро подходит к концу. Учитывая сроки, планирую привезти его где-нибудь следующей весной. Как вы себя чувствуете?"
хлопнуть. Я неосознанно вскочил и ударил обеими руками по столу.
"Действительно? "Вы можете приехать сюда?"
Это правда, что он приходит раньше меня. - пробормотала Асил горьким тоном. Мне было жаль, но сейчас у меня не было другого выбора, кроме как побудить его ответить. Я закрыл рот и посмотрел на Асила.
«Почему я солгал тебе? Конечно, ты действительно можешь прийти.
«… … Даже когда я это слышу, это не кажется реальным».
«Думаю, это правильно».
Он усмехнулся и лукаво посоветовал мне сесть обратно, если я хочу услышать подробности. Я послушно сел в замедленной съемке.
«Если я отвезу тебя в такое холодное и бесплодное место, это будет всего лишь пытка, поэтому я отвезу тебя к Валуа. «Скажи своему брату, чтобы он приготовил место для ночлега».
«Это пытка».
«Разве ты не помнишь, что всего час назад я вел себя как Йети, три секунды назад?»
Послушав, я понял, что то, что он сказал, было правдой. Лорен — земля, где всегда идет снег и холодно независимо от времени года. Здесь никогда не было даже весеннего света. Для нас обоих было бы лучше, если бы мы встретились в Валуа, где у нас остались бы воспоминания.
"большой. — Тогда мы встретимся в Валуа.
Придя к выводу и подумав об этом, мое внимание привлекла одна странная вещь.
«… … Но знаешь, ты мог войти в особняк в любой момент, так почему же ты ждал перед дверью?»
Как и все могущественные дворянские семьи, особняк Лорен был покрыт слоем устойчивой к магии барьерной магии, но качество мало чем отличалось от барьера, существовавшего в особняке Валуа до того, как он стал королевством. Это означало, что если бы он захотел заглянуть в здание, как тогда, он легко мог бы это сделать.
Асил на мгновение моргнула с пустым выражением лица, а затем нахмурилась.
"Дерьмо! «Это все из-за Юн Бомбита».
"да?"
«В том мире я почти не пользовался магией, потому что она меня так сильно изводила. «У меня появилась очень плохая привычка».
Как это... … Обидно, но это была довольно интересная история.


    Побочная история: Истинная концовка игры

    После сдачи переходящего экзамена у меня осталось немного времени. Когда у меня так много времени, что я чувствую, что могу позволить себе потратить его впустую, как ни странно, все складывается хорошо.
Бомбит все еще была в оцепенении, когда застряла на собеседовании на свою первую работу с частичной занятостью. Прошла неделя, пока совместитель, работавший первым, не уволился. Мне пришлось ждать еще неделю, чтобы выйти на работу, а я уже прочитал все книги, которые планировал прочитать. Список взрослых романов, который я тщательно записал один за другим несколько лет назад, теперь был малопригоден. Вам придется подождать еще несколько недель, чтобы купить и прочитать ее.
Спринглайт задумался. Это может быть самое захватывающее время в моей жизни!
"Мне скучно… … ».
Асил, которая раньше раздражала, звоня мне, пока я училась, последние несколько дней ничего обо мне не слышала.
"Мне скучно!"
Спринглайт, катавшийся на электрическом одеяле, внезапно встал. Наверное, это и так скучно, но стоит ли мне выйти на улицу и прогуляться? Или, может быть, мне стоит заглянуть в книжный магазин. Пока я бродил без особой мотивации, мой взгляд внезапно упал на монитор, который работал без остановки.
Если подумать, я выключил звук и включил авторежим. Вначале, до того как были представлены варианты, не нужно было ничего делать, поэтому я на некоторое время оставил это в покое. На экране было четыре варианта выбора.
▶ Утверждает, что он цветок на стене.
▶ Принесение шампанского.
▶ Посмотрите на фортепиано, на котором играют.
▶ Выйдите на террасу.
«… … ».
Вернувшись в исходный мир, Бомбит использовал «Абсент» исключительно для снабжения предметами. авто. Пропускать. авто. Пропускать. Хотя я внимательно прочитал содержание, мне не хотелось играть в нее еще раз. Это произошло потому, что я был убежден, что это будет не развлечение, а просто дискомфорт.
Большая часть этого заключалась в том, что на все вопросы, которые меня интересовали, были даны ответы, потому что я был избалован всем содержимым «Библиотеки». Вы знаете маршрут? Ах, клетка… … Скрытый герой? Это Рен. Да. Это был экран, на который я обычно не стал бы смотреть. Но сегодня Бомбит Юн сидел на стуле как завороженный. В этом заключается важность выбора времени.
Что ж, возможно, вы почувствуете себя по-другому, если вы попробуете это сами в виде игры. Бомбит спокойно проследил в голове начало истории «Абсента». Аннет, которая жила в изоляции, входит в общество неподготовленной, когда граф внезапно предлагает ей пойти на бал дебютанток. Без джентльмена, который сопровождал бы меня, и под пристальным взглядом моей сводной сестры.
Платье было высокого класса, но фасон был слишком простым. Пока все смотрят и не могут подойти ближе, я стою там, чувствуя себя чужаком.
Без колебаний Бомбит выбрал только что созданный четвертый вариант.
***
«Это место не для меня».
Он явно был на устах дворян, перешептывавшихся тайно. Даже если вы не пытаетесь его украсть, вы можете услышать его естественным образом. К счастью, Аннет знала десятки способов отфильтровать истории, которые она не хотела слышать.
Сегодня я решил использовать самый простой способ. Глядя в пространство, мое сознание постепенно опускается на пол. Так что все мои чувства постепенно угасают, и я чувствую себя нехорошо. Пока красивая музыка не превратится в жужжание.
Просто нужно терпеть это вот так. Без проблем. В тот момент, когда она подумала об этом, Аннет посмотрела в глаза своему сводному брату. Холодный взгляд мгновенно сосредоточился на моей груди. Сознание, отправленное далеко, чтобы заполнить шрамы, возвращается назад. Аннет сдавила грудь в необъяснимом чувстве разочарования, как будто у нее перехватило дыхание.
В этот момент мое внимание внезапно привлекла терраса. Есть только один человек, который, кажется, тайно шпионит за нами. Аннет передвинула ноги, как будто очарованная этим.
— Вечеринка в самом разгаре, и ты вышел?
Инёнг был человеком, который выглядел так, будто скоро исчезнет. У человека с мягким выражением лица, словно нарисованного акварелью, улыбка была такой же мягкой и дружелюбной, как и его выражение лица, но почему он казался таким далеким, как иллюзия? Аннет подумала, что это лунный свет.
«… … ».
Кстати, действительно было сложно ответить. Просто взглянув на его одежду, он выглядел как слуга, но это был человек с аурой, из-за которой было трудно говорить кратко. Поскольку молчание продолжалось, Аннет немного нервничала. Было такое ощущение, будто откуда-то доносился голос, призывающий меня не расстраиваться так сильно.
Но этот голос не взялся откуда-то. Мужчина долго смотрел на нее прямым взглядом, а когда ответа не последовало, небрежно посмотрел вдаль, словно задавая вопрос. Куда ты смотришь? Вероятно, это было где-то на границе между стеной замка и небом.
Внезапно мужчина открыл рот.
«Мун, кажется, эта девушка, с которой ты встречаешься впервые, очень застенчивая».
Это был нежный тон, как будто ребенок читал сборник рассказов.
«Я тоже очень застенчивая… … «Я не уверен, что это было бы заметно».
Аннет нечаянно рассмеялась, а ее голос медленно затих, как будто она рассказывала секрет. Мужчина снова поворачивает голову, недоумевая, откуда он узнал в тот момент, когда было неясно, слышен звук или нет.
«Хотите ли вы поделиться своей историей сейчас?»
«… … да."
Осторожный позитив. Зеленые глаза наполнены тонким предвкушением. Легкий дождь намочил прочные стены.
«Не думаю, что мне нравятся такие места».
«Эм, да. это верно."
«На самом деле, я тоже такой. «Мне нравятся уединенные и тихие места, а не роскошные и многолюдные места».
— Так ты не зашёл внутрь?
"Это не так… … ».
Подумав немного, мужчина открыл рот.
«Мне нравится, когда меня четко слышат, даже когда я говорю таким тихим голосом. «Мне также нравится прохладный ночной бриз».
Было странно слышать, что мы разделяем схожие чувства. Ах, я мог бы быть близок к такому человеку. Статус на самом деле вообще не важен.
Аннет уставилась на бледные щеки мужчины.
— Ты можешь остаться здесь?
Поскольку цвет его лица был настолько плохим, что это можно было почувствовать даже в темноте, я спросил его, можно ли ему подышать холодным воздухом. Но мужчина, похоже, неправильно понял.
«На самом деле, я просто придуриваюсь. «Если тебя поймают, тебя отругают».
кстати. Мужчина говорил несколько неестественно.
"Ты выглядишь так, будто волнуешься. Если ты не возражаешь, не мог бы ты меня выслушать?"
Аннет закатила глаза от неожиданных слов. Никаких глубоких тревог не было. А поскольку я даже ничего не сказал, мне стало интересно, не пойдут ли слухи о том, что я говорю. Аннетт осталась одна в бальном зале и быстро призналась в мыслях, о которых думала все это время.
«Я не знаю, о чем думает мой отец».
Мужчина кивнул и с серьезным лицом выслушал ее рассказ.
«Для такого запоздалого дебюта должна быть веская причина. «Он всегда так себя вел».
Благодаря разговорчивой Мариетте, Аннет прекрасно знала, как ее оценивают в социальных кругах. Болезненная дочь, которую скрывает и лелеет железный граф Валуа. Ходят слухи, что он так дорожит ею, что ни один портрет не распространяется легко.
Если бы такая основа была заложена, не должен ли партнер для брака по расчету появиться в необычно поздней дебютантке?
Если бы вы собирались оставить ее в потрепанном состоянии без даже джентльмена, который бы ее сопровождал, с какой стати вам в одночасье портить свою репутацию? Для чего это было сделано?
Как всегда, граф проигнорировал Аннет, даже не взглянув на нее. Как бы хвастаясь, что то, что мы накопили до сих пор, не имеет никакой ценности.
«Из-за этого создается впечатление, что вы намеренно причиняете ущерб». Мужчина поспешно открыл рот.
"Это… … ».
Но его слова остались незаконченными.
"крапивник!"
Женщина в тиаре прибежала и выкрикнула его имя. Светлые волосы, как мед, и глаза голубые, как море. Это была императрица Екатерина.
"Что ты здесь делаешь?"
«Мы некоторое время разговаривали. Ты сейчас вернешься?»
«Да, мне это уже надоело. «Я встретил невероятно грубого человека».
— Я очень хорошо знаю, о ком ты говоришь.
Разговор двух людей казался интимным и комфортным. Кэтрин почему-то ворчала и лишь через некоторое время перевела взгляд на Аннет, которая держала рот на замке.
«Это та самая дама?»
"Да все верно."
"Хм."
Императрица медленно осмотрела Аннет, как будто давая ей обзор, затем со скучающим выражением покачала головой.
— Графу стоит волноваться.
Казалось, он говорил о себе, но так как я не мог понять, что он говорит, мне стало не по себе, как заусенцу. Какое беспокойство. Трудно было найти выражение, более неподходящее для графа Валуа.
Не то чтобы графы были повсюду. Вы, вероятно, говорите о ком-то другом. Аннетт проигнорировала это и не удосужилась задавать вопросы. Во-первых, императрицу он даже не мог допросить.
Вскоре Кэтрин широко улыбнулась и выгнала Аннет с террасы.
«Входите медленно, юная леди. «Твой отец будет отчаянно искать тебя».
Аннет шла, шаткая. У меня было такое чувство, будто я что-то там оставил.
***
«Есть ли кто-нибудь, кто привлек ваше внимание?»
Это были первые слова, которые я услышал, как только сел в карету. да? — тупо спросила Аннет.
— Это означает, что ты выбрал кого-то, достойного быть твоим партнером.
Лицо графа Валуа имело серьезное выражение, слишком серьезное, чтобы его можно было выдать за шутку. Начнем с того, что я не был тем человеком, который любит рассказывать анекдоты. Я не мог понять его истинные чувства.
Мариетта, которая обычно была бы вне себя от ярости, задаваясь вопросом, кто будет с таким старожилом, промолчала и посмотрела в окно. Мариетта имела обыкновение меньше говорить, когда была с графом.
— Я не понимаю, что ты имеешь в виду, отец.
Когда Аннет сухо ответила, лицо графа потемнело.
«Мои наставники хвалили меня за то, что я такой совершенный. «Думаю, я просто не научился решительности».
Разговор пошёл не так, как надо. Мне было комфортно сочувствовать человеку, которого я встретил сегодня впервые, но с графом, с которым я прожил 20 лет, пусть это и было просто совпадением, мои чувства как будто не были на одном месте. Побои, которые она впервые услышала от равнодушного отца, не оставили на Аннет ни царапины.
«… … извини."
Поэтому я извинился, но не извинился. В этих словах не было ни одной эмоции.
***
Бомбит щелкала мышкой с затуманенными глазами, но даже она начала раздражаться, поэтому присела на корточки и листала экран с помощью пробела.
Меня затошнило, как будто я положил в рот пригоршню печенья и прожевал его. С какой стати этот парень это делает? Что случилось с вашими коммуникативными навыками? Мне захотелось глотнуть холодной воды.
Ситуация была такая.
Кэтрин за кулисами готовится выдвинуть кандидатуру Рена, а Север пытается приблизиться к Аннет, чтобы избежать конфликта. Император, заметив движения двух мужчин, отправляет письмо Валуа менее чем за неделю до бала дебютанток.
На первый взгляд это казалось вопросом о том, как у кого дела, но суть была в одном. Просьба сделать императрицей одну из двух дочерей Валуа. Граф Валуа, который никогда раньше не поднимал разговоры о свадьбе, заявляя, что будет уважать желания своих дочерей, был в ярости. Если бы так продолжалось, ему пришлось бы предложить императору одно из двух.
Тогда было бы неплохо сказать да.
Откуда взялась эта нелепая идея, что если просто бросить его в социальный мир, он автоматически найдет партнера по браку? Аннет не пыталась завести друзей даже на небольшой вечеринке, проходившей в поместье.
"Это отвратительно. "Мне жаль."
Конечно, дела идут не так, как хотел граф, и, находясь в городском доме, император нагло вызывает сестер Валуа в императорский дворец. Особенно Аннет, которая кажется послушной и с ней легко иметь дело.
***
— Подойди и сядь сюда, юная леди.
Император Доминик прошептал сладким голосом. Он постучал себя по колену, как бы приказывая ему сесть. Аннет не решалась действовать из-за такого отношения, как будто она имела дело с правительством. Изначально я был человеком, который послушно следовал тому, что говорили другие, но теперь я не хотел следовать тому, что он говорил.
В конце концов Аннет предпочла кресло рядом с императором, а не его колени. Глаза цвета аметиста сверкнули, как будто зрелище было очень интересным. Если подумать, в день своего дебюта я встретила мужчину с глазами такого же цвета, как у меня. Я не думаю, что они похожи. Потому что глаза мужчины были не такими уж тусклыми.
«Кажется, граф Валуа воспитывает своих дочерей, как крепость».
Я тупо смотрю на него, делая вид, что не понимаю его саркастического тона. Хотя он сохранял спокойное выражение лица, казалось, что в нем вообще не было никакой жизненной силы.
«Мне нужно кое-что знать, чтобы не терять времени. Твой младший брат просто фыркал, какие ценные вещи ты ему дарил. «Ты не можешь совершить одну и ту же ошибку дважды, поэтому скажи мне, чего ты хочешь».
В тот момент на ум пришло только одно. Аннет очень беспокоилась из-за того, что выставила Мариетту перед этим человеком, который казался несколько опасным. Несмотря на то, что мы становились все более отдаленными, мне хотелось сначала избавиться от беспокойства, связанного с ощущением, будто я бросила своего ребенка в воду.
Я хочу вернуться в поместье вместе с младшим братом. Однако, вероятно, это был не тот ответ, которого хотел человек передо мной. После долгих раздумий Аннет открыла рот.
«… … «Я хочу отправить Мариетту обратно в поместье».
Глаза императора ярко сверкнули.
— Я рад, что вы, кажется, знаете, чего желать, миледи.
Похоже, он неправильно понял слова Аннет как означающие, что она хочет монополизировать власть над своим младшим братом. Аннет решила не исправлять это. Это было недоразумение, которое лучше было бы оставить в покое.
«Но, возможно, будет немного сложно удовлетворить эту просьбу. Граф Валуа тщательно скрывал эту информацию. Каково положение дамы в семье и какую пользу она может мне принести? … Я еще не решил. «Есть не один неудобный уголок, где можно верить только слухам».
Император осторожно потянул Аннет за рукав. На чистой ткани не было никаких причудливых украшений, а на обнаженном запястье не было ни одного обычного браслета. Это было поведение не дочери из богатой семьи, а ожидаемое поведение от горничной, обслуживающей члена королевской семьи.
Император засмеялся, издав звук, будто собирался убежать.
«Пока решение не будет принято, вы можете свободно приходить и уходить в императорский дворец».
Это был приказ, основанный на моих собственных потребностях, но тон был таков, что он был сделан на благо другого человека. Он махнул рукой и прогнал ее, как будто его дело было окончено.
"Давай просто пойдем."
Ну, не было причин держаться.
Добраться туда было легко, но путь обратно был долгим, сколько бы раз я ни приходил и не уходил. Кучер будет ждать снаружи, но добраться туда было проблемой. Аннет слепо шла в том направлении, куда вели ее ноги. Если вы каким-то образом приблизитесь к стене замка, вы сможете обойти ее и выбраться.
На самом деле, было бы достаточно вернуться к императору, прежде чем идти далеко, и попросить служанку указать путь, но просить его о чем-либо само по себе не одобрялось.
«Меня зовут гостья императора, так что не случится большой беды, если я где-нибудь побродю».
Мне следовало начать свои шаги с легкими мыслями и остановиться, пока народу не стало меньше. В какой-то момент Аннет выехала на зеленую лесную дорогу и только тогда почувствовала кризис и остановилась.
«ах… … ».
Должен ли я вернуться тем же путем, которым пришел? Это было чрезвычайно сложно, так как в ногах начала накапливаться усталость. В это время из-за кустов послышался странный звук. Это было похоже на хныканье раненого животного. Он был настолько маленьким, что я не мог его как следует расслышать, но было ясно, что кто-то страдает. Аннет попыталась подойти к нему, не раздумывая, но затем снова попятилась.
— Я не смогу тебя спасти. Есть ли смысл проявлять интерес без причины?
Не лучше ли не давать надежды с самого начала, чем дать вялую надежду, а потом отнять ее? Колебания продолжались немного дольше. Пока я не перестану слышать стоны. Аннет наконец приняла решение и пошла проверить за кустами.
«… … крапивник?"
Имя, которое я услышал лишь однажды в бальном зале, легко вылетело из моих уст. Это определенно был он. Мужчина с необычными белоснежными волосами и в одежде садовника. Рукава закрывают запястья, потому что он худощав по сравнению со своим высоким ростом. В тот день на его лице также были явные признаки болезни. Есть ли где-то серьезное заболевание?
Каким бы худым он ни был, у него не было сил поддержать человека, который был на голову выше его. Что мы делаем. Потратив некоторое время на размышления над вторым вопросом, Аннет села у его кровати. Все, что я могу сделать, это наблюдать за ним, пока он не проснется. Если вы чувствуете что-то странное, вы можете позвонить кому-нибудь.
Когда на бледно-голубом небе начал медленно появляться закат, мужчина, к счастью, едва открыл глаза. Я некоторое время моргаю, как будто не могу как следует сфокусироваться, а затем внезапно смотрю в сторону.
— О, леди?
Движения при попытке встать в шоке очень неуклюжи. Аннет помогла ему сесть как следует, а затем достала носовой платок. Я думал о том, чтобы вытереть капельки пота, выступившие у меня на лбу.
"все нормально. «Нельзя испачкать что-то ценное».
Спасибо Думаю, я причинил тебе некоторое беспокойство. Человек, который тихо шептал, вытер лоб развевающимся рукавом и белоснежно улыбнулся. Если бы вы не видели красные глаза, его улыбка была такой нежной, что вы могли бы подумать, что ему сразу становится лучше.
— Но как ты здесь оказался? Это район Дворца Императрицы... — Вас отдельно пригласила Ее Величество Императрица?
Аннет покачала головой и спокойно ответила.
"Я заблудился."
Рен рассмеялся.
«Императорский дворец неоправданно велик. «Было бы неплохо сократить его примерно до половины».
Размер императорского дворца также указывал на авторитет императорской семьи. Его намеренно сделали в гораздо большем масштабе, чем королевские дворцы других стран, чтобы продемонстрировать свою мощь. Итак, хотя замечания Рена были несколько проблематичными, Аннет очень сочувствовала его словам.
"это верно. «Больше не всегда означает лучше».
Рен кивнул и спросил.
«Особняк Валуа лучше по практическим соображениям, верно? Я слышал, что сад очень красивый. У них даже есть множество роз, которые нелегко увидеть в Сиерисе. «Они говорят, что, хотя существует много разных видов, смешанных вместе, все они находятся в гармонии, не нарушая ни одного из них».
Ага. Аннет заметила это слишком поздно. По тому, что Императрица сказала на террасе, мужчина перед ним мог легко догадаться, кто он такой. Было немного странно, что садовник знал аристократическое общество достаточно хорошо, чтобы понять, кем он был, просто услышав это, но я догадался, что это произошло потому, что атмосфера, которую он излучал, была странной в первую очередь.
«Конечно, розарий прекрасен, но... … Я даже не знал, что были слухи. «Людей приходит и уходит очень мало».
В лучшем случае это только Нана Мариетт. Аннет проглотила свои бесполезные слова.
Графиня ненавидела запах цветов, а граф был не из тех людей, кто умел расслабляться в таких местах. Странно, что клиенты шныряют вокруг, когда владелец не выходит и не показывает им окрестности. Насколько Аннет знала, в розарии не было посетителей.
"Едва ли кто-либо. «Чтобы место оставалось красивым, всегда должно приезжать и уходить много людей».
Это была история с точки зрения, о которой я раньше не думал. да. Не было никакой возможности, чтобы не распространились слухи о том, что это низкое место. Потому что у них тоже есть глаза, уши и рот. Прежде чем он это осознал, Аннет полностью слушала то, что он говорил.
«Я нравлюсь садовникам».
Внезапно глаза Аннет обратились к его рукам. Это тоже странно. Хотя царапины на нем были не совсем, руки у него были белые и светлые, как будто он долгое время работал садовником.
«Итак, вы решили проблемы, о которых упомянули в прошлый раз?»
Она, поглощенная своими мыслями, внезапно пришла в себя и посмотрела в глаза другому человеку.
"нет. «Это не было решено».
Рен наклоняет голову от двусмысленного тона.
«Я решил не утруждать себя выяснением этого. "Я не понимаю. Так было всегда".
Рен, который серьезно слушал ее, на мгновение замолчал. Когда я задался вопросом, куда был направлен его далекий взгляд, я увидел, что он снова смотрит на небо. Я думаю, ему нравится небо. Так подумала Аннет, глядя в его слегка красные глаза, окрашенные закатом.
Наконец, после того, как облака на некоторое время рассеялись, он открыл рот.
"Справедливость. — Вероятно, тебе нужно было оправдание.
Далее последовало неожиданное замечание.
«Валуа — семья, которая может отказать в просьбах императора, но имеет статус подданных. Потому что мне нужно дать правдоподобное обоснование... Фу… … ».
Мужчина, который до этого тихо разговаривал, вдруг нахмурился, прижимая грудь, как будто его чем-то ударили. Он настойчиво шевелил ртом, не уверенный, знает ли он, кто смотрит на него с беспокойством.
«Если вы хотите отвергнуть императора, придумайте причину. «Даже если это что-то незначительное».
Аннет быстро заморгала. И вскоре он замерз. Это был момент, когда ситуации, которые я не мог понять последние несколько дней, сложились, как пазл.
***
«Вы не можете поверить, что находитесь на улице так поздно ночью. «Похоже, ты не слишком много думаешь о чести Валуа».
Графиня холодно ответила, даже не взглянув на лицо Аннет.
Поговорив некоторое время с Реном, к тому времени, как я вошел в таунхаус, уже стемнело. Если бы мне пришлось указать на что-то несправедливое, то причина, по которой все пошло не так, заключалась в том, что я заблудился. Было ясно, что это тоже ее ответственность, поэтому Аннет опустила голову.
«Ничто не так».
Я бормочу про себя и смотрю на только что ушедшую вертикальную спину. Графиня с опозданием поняла, что происходит в столице, и поспешила. Так или иначе, императрица была в немилости у императора.
Если бы моя дочь стала императрицей, я бы как-то мягко заманила императора и убедила его занять должность императрицы, а если бы Аннет стала императрицей, это было бы не так уж и плохо. Если да, то не будет ли легко достичь цели сделать Валуа своей дочерью?
Аннет, которая только сегодня осознала подноготную, горько улыбнулась.
***
"Еще увидимся."
Аннет постепенно начала относиться к этому человеку с подозрением.
«Я слышал, вы сегодня катались на лодке с Вашим Величеством?»
Глупо было спрашивать, откуда он это знает. Хоть нам и предстояло обойти только озеро, мы своими глазами увидели, что дорога была роскошно украшена, чтобы можно было развлечься во время прогулки. Поскольку вложено достаточно рабочей силы, есть ли шанс, что слухи не распространятся?
Проблема была не в этом, а в том, как я встречал его каждый раз, когда приходил в императорский дворец. Говорили, что он был садовником при дворце императрицы и не мог легко передвигаться по дворцу.
— Рен, ты специально придешь ко мне?
Глаза цвета абсента сверкнули. Рен какое-то время смотрел на ее лицо, как будто потерялся, затем слегка опустил голову и ответил. Щеки, которые были смутно обнажены, казалось, покраснели.
"Меня поймали."
Он вел себя как мальчик, чья безответная любовь была обнаружена. Я не ожидал такой реакции. Аннет не знала, что делать, и сделала шаг назад.
"Странно. «Каждый раз, когда я говорю с тобой, мне кажется, что я могу дышать».
«… … ».
«Я искал тебя, потому что хотел с тобой встретиться».
Почему нет? Аннет потеряла дар речи из-за невинно-вопросительного выражения лица.
Нет ничего, что нельзя было бы сделать. Но я не мог бы сказать, что чувствовал то же, что и ты. Ну тогда это что-то... … Почему я не могу этого сказать?
«А как насчет работы?»
В конце концов, мы смеемся и говорим о чём-то несвязанном.
«Императрица добра ко мне».
песня. Мужчина, говоривший резко, нежно взял Аннет за руку. Кажется, это была не дорога, ведущая к воротам замка, которую я едва запомнил, а направление к кустам, с которыми мы столкнулись в прошлый раз. Я знаю, что он послушно кивнет, если вы скажете «нет». Должен ли я отказаться? Аннет на мгновение задумалась и покачала головой. Было ли это потому, что я пристрастился к ощущению побега без всякой причины?
До глубины. Хотя я ясно понимал, что иду глубже, я не прекращал идти.
«вот… … ».
Пройдя некоторое время по лесу, перед нами появился небольшой деревянный домик. Хоть оно и было ветхим, но выглядело опрятным и опрятным, и казалось, что там живут люди. Аннет спокойно посмотрела на аккуратно разложенное белье.
«Здесь я остаюсь».
Где-то стоят неуклюжие деревянные стулья и столы. Они специально оставили его снаружи? Присмотревшись, я увидел вокруг себя редко цветущие цветы всех видов.
«О, это проверка, смогут ли здесь вырасти новые сорта цветов. «Я хочу посмотреть, можно ли сажать его в больших количествах в саду-лабиринте».
Я понимаю Аннет кивнула и подавила вырывавшийся тайно смех. Когда я посмотрел на него, он оказался таким же милым, как домик, в котором живут гномы в сказке. Рен похлопал ее по стулу, велев ей сесть и посмотреть, и Аннет послушно села там.
«Было бы весело жить в таком месте».
Это потому, что смех ослабляет нашу бдительность? Я пробормотал свои чувства, не задумываясь. Рен сказал: «Это так?» «У меня есть все, кроме того, чего нет», — лукаво сказал он.
«Если вы пойдете прямо по этой дороге, вы выйдете на площадь. Если вы хотите ускользнуть из императорского дворца, безопаснее всего будет пойти этим путем. «Это дорога, о которой мало кто знает».
Я не присматривался внимательно к пути, по которому пошел. Более того, в последние несколько дней Аннет поняла, что ее зрение стало размытым. Я, вероятно, больше не найду это место самостоятельно. Должно быть, это шутка. В этом случае отвечать не обязательно.
«Я узнал что-то новое».
"Да?"
Бип-бип. Милый звук прервал разговор. Рен с широко открытым лицом достал что-то спрятанное в кустах. Небольшой предмет, неуклюже сделанный в форме домика. Внутри была белая маленькая птичка.
Аннет посмотрела на него слегка застывшими глазами. «Как он истолковал этот взгляд?» Рен застенчиво открывает рот.
«Выглядело так, будто оно упало с дерева. Я принес его сюда, потому что не смог найти его первоначальное гнездо. Изначально мое крыло было повреждено... … Смотри, ты теперь хорошо двигаешься, да?
Слава Богу. Аннет ответила полурастерянным голосом. Только тогда Рен убедился, что что-то странное, он присел перед ней и посмотрел на нее снизу вверх.
"ты в порядке?"
«… … ».
«Ты боишься птиц? «Тогда я хорошо спрячу это там и вернусь».
"О, нет. ты в порядке."
Аннет, которая смотрела вниз и шевелила руками, вдруг задумалась. Как этот человек отреагирует, если вы расскажете ему об «том инциденте»?
"Когда я был молодым... … «Был момент, когда я увидел раненую птицу и просто сделал вид, что не заметил ее».
Рен на мгновение остановился, а затем сел напротив нее. Это был сигнал, что он серьезно выслушает эту историю.
«Вместо того чтобы оставить все как есть, я подумала, что, если я попытаюсь лечить это без всякой причины, произойдет нечто худшее, если об этом узнают взрослые. Моя семья очень строгая... … ».
«Аннет».
Рен схватил ее за руку, которая постоянно двигалась. На ногтях были грубые царапины, которые издавали щелкающий звук, когда ударялись друг о друга. Царапина никуда не заходила и занимала только край.
«Есть разница между холодностью и жестокостью и строгостью. «Правда ли, что ваша семья была «строгой»?»
Аннет испугалась и закатила глаза. В его словах была горечь. Вкус был настолько ужасен, что я не мог его прожевать и проглотить. Она внезапно стала немного бояться мужчины перед ней.
«Я не знаю, что это значит».
Он тихо вздохнул и отпустил ее руку.
«Мисс Аннет, выросшая в строгой семье, оставили бы вы эту птицу в покое, если бы не было взрослых, которые могли бы сделать что-нибудь грубое?»
Аннетт открыла рот только после некоторого раздумья.
"нет. — Я бы сохранил это.
— Почему ты об этом спрашиваешь?
«Если вы этого не сделаете, это будет вас беспокоить… … ».
"Посмотри на это. "Ты другой."
Он любезно объясняет Аннет, которая, похоже, ничего не понимает.
«Мы обеспечиваем тщательное образование, чтобы вырастить идеальных детей. Если это образование правильное, то вы, воспитанные с его помощью до совершенства, должны сделать тот же выбор, которому они научили вас своими действиями. «Потому что это правильный и идеальный выбор».
С виду он кажется слишком послушным, чтобы вырастить хитростью и кривостью... … Аннет тупо посмотрела на мужчину, который свободно анализировал ее личность и говорил об этом. Это показалось мне немного грубым, но я не расстроился из-за этого и, услышав это, не могу это опровергнуть, потому что это правда.
«Я знаю, что вы тот человек, который протянет руку помощи, если обстоятельства позволят. «Почему ты пытаешься принизить себя?»
Рядом с Реном, который игриво ворчал, в знак согласия щебетала маленькая птичка. Это может быть удивительно, но он действительно человек, который выглядит так, будто вышел из сказки. Аннет посмотрела на него и задумалась.
"Я точно знаю. "Зачем ты это сделал?"
Одна сторона моей груди была мокрой, как будто что-то начало таять. Аннет решила признать это. В итоге я отдала свое сердце человеку, которому не могла не отдать свое сердце, вполне естественно.
***
Император сидел в красном кресле в непочтительной позе. В одной руке он держит бокал фруктового вина, а в другой — мрамор.
Это было зрелище, в котором не было ничего особенного. Если бы шар светился и показывал экран, а перед императором не стоял великий архимаг Асил.
"Это интересно."
Словно восприняв изображение на экране как закуску, император выпил полстакана фруктового вина. Несмотря на то, что это довольно крепкий напиток, выражение его лица совершенно не меняется.
«Что думает архимаг?»
Асиль ответила равнодушно.
«Я покончил с твоим извращенным хобби, так что поторопись и расскажи мне, чем ты занимаешься. «Я не очень неторопливый человек».
Независимо от того, проявлял ли противник холодное отношение или нет, император сохранял спокойствие.
«Я слышал, что ты так заботился о матери этой женщины, но жаль, что ты не заинтересован».
Дребезжание. На лице волшебника, не имевшего вообще никакого выражения, как у хорошо сделанной куклы, появляется небольшая трещинка. Однако даже на мгновение человек, умевший умело скрывать свои эмоции, ответил небрежно.
«Мать есть мать, а дочь есть дочь».
Император усмехнулся, как будто услышал что-то очень интересное. Затем он подмигнул женщине, стоящей напротив него с бутылкой алкоголя. Она кинулась и наполнила пустой стакан.
Волшебник внимательно посмотрел на ее лицо. Потому что это выглядело странно знакомым. Оглядываясь назад, я думаю, что она была принцессой из княжества, которого я ненадолго видел во время церемонии основания. Говорили, что он брал женщин, рожденных без примесей в крови, обращался с ними как со служанками и предавался разврату, и это была чистая правда.
«Разве это не смешно? Худой мужчина, иссохший от проклятия, защитит понравившуюся ему женщину, хоть он и мужчина. Девушка, на которую я положил глаз. «Без всякого страха».
Трескаться. Отчетливо слышен звук скрежетания зубов.
Волшебник рассмеялся. Этот парень, хоть и поставил моего сводного брата в нелепую ситуацию, но все равно не смог избавиться от своего комплекса неполноценности.
«Я рассказываю им все запасные маршруты, знать которые бесполезно. Хаха, это смешно. Ты хочешь сказать, что даже если ты скоро умрешь, ты спасешь мою женщину? Разве это не очень слезливая любовь? да?"
Цок!
Мужчина, который невинно улыбался, вылил свой напиток. Он ударился о стену и разлетелся на неузнаваемые куски.
«Если Его Величество драгоценный наследный принц хочет стать главным героем такой трагедии, то у меня нет другого выбора, кроме как сделать то, что он желает».
Это был голос, полный безумия.
***
Действия императора были настойчивы и крайне сомнительны.
Аннет, которую внезапно столкнули с длинного лестничного пролета, сумела сохранить равновесие и оглянуться назад. Графиня карабкалась по лестнице, грызя ногти.
Хотя изначально он категорически не любил Аннет, он человек, который редко пытался причинить ей такой прямой вред. Более того, за нами наблюдает так много глаз. Аннет наклонила голову, прижимая впалую грудь. Это было действие, которое имело странную сторону.
В любом случае, продолжим путь. Аннет направлялась в кабинет. Вчера я познакомил Рена с книгой, которую с большим интересом прочитал, когда приехал в столицу, но обнаружил, что ее нет в императорской библиотеке. Старая, грязная книга не казалась предметом, который следует выносить на улицу. Аннет планировала взять его сама и прочитать вместе с Леном.
Когда Аннет снова спускалась по лестнице, она встретилась взглядом с Мариетт, которая пристально смотрела на нее с первого этажа.
Моей младшей сестре, совершенно не скрывавшей своего недовольства, теперь было неуютнее, чем обычно. От волнения мне казалось, что я расплескиваю воду тут и там. Тебе не следует этого делать. Не стоит пытаться развлечься. Как будто шепчешь так.
Однако Аннет никогда не забывала улыбнуться Мариетте.
Элегантное и дружелюбное выражение лица не успокоило недовольство Мариетты, а, скорее, подогрело ее, и она положила руки на талию и подошла к Аннет. Это была позиция человека, пришедшего поспорить.
"Что ты делаешь на Земле?"
Горячий. Аннет без всякой причины спрятала пустые руки за спину.
«Если ты нас так сильно ненавидишь, тебе следует подумать о том, чтобы разобраться с этим тихо. Почему ты впускаешь это в уши своей матери? «Разве ты не глупый?»
Это было что-то, чего я не мог понять. А что насчет Аннет? Я спросил в ответ.
«Не веди себя как дурак. Я все это слышал. «Говорили, что когда она станет императрицей, то получит наши жизни в обмен на полную поддержку императора силой Валуа».
«… … "О чем ты говоришь?"
Это было страшно даже слышать. Конечно, это правда, что он ненавидит мать и дочь, которые уже давно его мучают. Однако я никогда не хотел умирать. Кто же распространяет такие слова?
— Ты знаешь, как теперь действовать?
Мариетта рассмеялась и толкнула Аннетт в плечо. На этот раз Аннет не смогла удержать равновесие и упала на задницу. К счастью, благодаря толчку снизу вверх, мне удалось сесть на ступеньку, а не скатиться вниз, но все кости у меня болели до покалывания.
Мариетта на мгновение выглядела смущенной.
«… … Что такое бумажная кукла? — Почему ты упал?
Но в одно мгновение он возвращается к своему первоначальному сварливому и надменному лицу. Мариетта была саркастичной до самого конца, когда ушла, оставив свою падшую сестру одну.
«Если собираешься что-то сделать, делай это быстро. Не будьте такими медленными, как ваш характер. Итак, моя мама — игрок».
Только после того, как звук шагов удалился далеко, Аннет, сидевшая в замешательстве, встала. У меня было плохое предчувствие.
***
Бомбит, которая уже принесла закуски со вкусом креветок и жевала их, листая экран, не могла удержаться от смеха, наблюдая, как разворачивается тревожная ситуация.
«Разве ты не глупый?»
Когда я какое-то время жил под именем Мариетт, я чувствовал, что она на удивление сильна. Само тело казалось сильным. Я понял, что что-то не так, когда нокаутировал Асила одним ударом головой, но момент, когда я понял это, произошел, когда я гулял по торговому району Аннуа и покупал разные вещи.
«Ух ты, посмотри на запах. Энн! "Идите сюда!"
Это было перед хлебной лавкой со сладким ароматом.
«Здесь я знаю! Говорят, что варенье самое вкусное из всего, что они продают. Особенно абрикосовое варенье!»
"хорошо?"
Это хлебная лавка, но варенье самое лучшее... … Что-то странное? Я так и думал, но меня больше интересовало вкусное абрикосовое варенье.
С горящими глазами Весна купила две банки абрикосового варенья, банку варенья из киви и немного хлеба, чтобы намазать варенье. Энн жаловалась, что нести три банки варенья слишком тяжело, хотя у нее уже было много багажа, но она не позволила Бомбиту поднять сумку.
«Это моя работа, девочка!»
Анне было пятнадцать лет, но, возможно, потому, что она выросла на плохом питании, она была невысокого роста и выглядела на три или четыре года моложе своего возраста. Я, конечно, знала, что помогаю в обмен на зарплату, но чувствовала, что эксплуатирую ребенка без всякой причины, поэтому мне было не очень комфортно.
Когда мы недавно разговаривали, казалось, что Энн была единственной горничной, которая могла позаботиться о вспыльчивом характере Мариетты, ее частых ошибках и увеличении рабочей нагрузки, и с которой Мариетта могла открыть свое сердце и комфортно с ней обращаться.
Так что зарплата для молодой горничной весьма щедрая. Говорили, что зарплата служащих особняка Валуа была очень высокой, поэтому доходы были действительно хорошими. Даже прокормив всю свою семью, он планировал переехать с ними в Валуа из других мест.
Я еще так молод.
«Анна, ты работаешь в Валуа с десяти лет. — Тебе когда-нибудь хотелось бросить курить?
"да? Хм… … — Был один, да?
Энн ответила освежающе.
— Потому что я тебе мешаю?
«Эй, она меня не беспокоит. «Это потому, что я попал в аварию».
Ворчун. Энн взяла на себя ношу, которая вот-вот упадет.
«Тогда я думаю, что попал в аварию и захотел бросить курить».
"нет! О, нет. Я прав? «Я помогал этой женщине в том, чем она занималась тайно, и когда полетели искры, я захотел уйти».
— Что ты делаешь без ведома матери?
«Почему оно было там и в прошлый раз? «Когда в поместье проходила вечеринка, я весь день дрожал и голодал, а ранним утром меня поймали на ограблении кухни».
Пока ем остатки индейки... … Громкий звук прерывает лепетающий голос Анны.
Рычание. Это был шум лодки весеннего цвета.
"Посмотри на это. Если присмотреться, она тоже много ест? Я не знаю, почему он прячется в своей комнате и ест вместо того, чтобы сытно поесть. На самом деле, я думаю, что вел бы себя так же, если бы ел со своей женой».
Бомбит надулся и достал из сумки, которую держала Энн, джем и хлеб размером с кулак.
— Ты хочешь поесть сейчас?
"хм. — Я тоже положу это в рот Анне.
Лицо Анны, смеющееся, немного опустилось.
«Приятно видеть вас в эти дни. «Я чувствую, что делаю все, что юная леди не смогла бы сделать».
Бомбит открыл крышку варенья, слушая соленую историю. Я просто приложил немного силы, и это отстой. Раздался резкий звук.
«… … Кажется, у меня не получается правильно настроиться! «Я снова сломал его!»
Крышка не открылась, а была разбита. К счастью, содержимое не вылилось, но крышку снова закрыть не удалось. У меня нет другого выбора, кроме как отнести его в особняк вот так.
Бомбит с застенчивым выражением лица слегка слизнула варенье с пальцев.
«Ты должен знать, что ты сильнее, чем думаешь!»
"Ах хорошо! "Съешь это."
Бомбит почувствовала, что нытье будет продолжаться еще долго, поэтому засунула Анне в рот кусок хлеба, пропитанный вареньем. Энн послушно прожевала хлеб и закрыла рот.
«Это абрикосовое варенье было восхитительным… … ».
Весенний цвет внезапно сделал закуску со вкусом креветок передо мной такой убожей. В любом случае, да. Сила Мариетты, которая оказалась сильнее, чем она думала, также сыграла свою роль в аварии.
Думаю, он просто хотел показать свое недовольство, слегка подтолкнув ее, вместо того, чтобы попытаться сбить Аннет с ног.
"Фу."
Просто глядя на игру, я подумал, что это ерунда. Пережив это на себе, мне грустно. Бомбит вздохнул и снова нажал пробел. Пришло время перестать думать о других вещах и закончить просмотр тревожной истории.
Маршрут Рена был открыт путем сбора 36 концовок, но чтобы увидеть истинную концовку, вы должны увидеть еще 11 концовок, включая плохую, нормальную и хорошую концовки.
Бомбит, прочитавший все спойлеры, уже знал все варианты. Даже если вы не знали, у вас все равно есть гордость заядлого геймера. Угадать, какой вариант приведет к истинному финалу, можно с закрытыми глазами.
Нет. Ты не можешь закрыть глаза. Потому что мне нужно прочитать текст. Позвольте мне вас поправить и сказать, что вы можете ковырять пальцами ног.
Итак, это означает, что для того, чтобы увидеть истинную концовку, Бомбиту пришлось сознательно выбрать неправильный вариант и добиться плохой концовки. Я плотно закрыл глаза, выключил звук и сделал вид, что ничего не вижу.
«Зачем, черт возьми, этот плохой конец?»
Было бы здорово, если бы существовала игра, в которой можно было бы выбирать только счастливый конец. Подумал Бомбит, глядя на экран затуманенными глазами.
Последующая история продолжилась тем, что Аннет узнала личность Рена и поняла, что император замышлял ее, но не смогла держаться на расстоянии от Рена. Графиня стала все более открыто приставать к Аннете, а император стремился запугать Аннету, когда они оставались одни.
— Вам лучше отпустить раньше, чем позже, юная леди.
Он даже сделал предложение, которое Аннет никогда не приняла.
«Если ты воткнешь меч прямо в сердце наследного принца, я сниму все клеймо, наложенное на тебя».
Стигма началась с ошибки Мариетты в разговоре. Точнее, я сказал это, думая, что это не окажет такого большого влияния.
«Лучшая невеста? Это забавно. Я говорю это потому, что не знаю, почему Аннет до сих пор не могла появиться в обществе. Служанка, служившая ей, каждый раз умирала, и мужчины, с которыми она говорила о замужестве, тоже умирали. «Семья просто все скрыла».
У меня никогда раньше не было преданной горничной, и ни разу мужчина не говорил о женитьбе. Это означает, что слова Мариетты были ложью, такой же рыжей, как и ее волосы. Но другие дворяне поверили. В конце концов, разве эти слова не исходили прямо из уст моей сестры?
Проклятый ребенок. Или Аннет, имевшая образ сказочной ведьмы, постепенно изолировалась от аристократического общества. Поскольку изначально я был интровертом, я не мог заводить друзей, но в итоге я начал привлекать к себе внимание людей.
Только тогда Аннет осознала ценность любопытных, сдержанных взглядов.
Граф не стал отрицать слух, а графиня начала возбужденно его раздувать, как будто считала, что сейчас самое время. К моменту проведения турнира в конце светского сезона слухи стали настолько серьезными, что их невозможно игнорировать.
Возможно, Мариетта хотела забрать Аннет у императора. Казалось, если бы он оставил все как есть, графиня что-нибудь сделала бы, а могло быть и потому, что он был странным человеком, который хотел избегать его, даже игнорируя приказания своей матери, которой он так боялся.
«Ах, это обещанный троллинг… … ».
Бомбит перестал понимать логику действий Мариетты.
***
Говорят, что рыцарские состязания, устраиваемые императорской семьей, изначально были охотничьими соревнованиями. Было важно поймать как можно больше животных, но еще важнее было то, насколько свирепы они были.
Были люди, которые действовали безрассудно, и хотя каждый раз были жертвы, этому удавалось сохраниться и не исчезнуть. Некоторые даже усомнились в главной цели этого конкурса. Поскольку он проводился на горе, принадлежавшей императорской семье, куда обычно вход был запрещен, королевская семья могла легко убить хотя бы одного дворянина, который им не нравился, если бы захотел.
Сейчас это изменилось в довольно умеренную форму. Это произошло не из-за гибели дворян, а потому, что предыдущий император любил животных. Я не хочу видеть мертвых животных. В сегодняшних рыцарских состязаниях призы вручаются тому, кто преодолеет несколько точек и быстрее всех вернется в исходную точку. Вы не знаете, что получите, пока не получите это. Это произошло потому, что это зависело исключительно от прихоти императора.
Особенно непредсказуем нынешний император. Сказали, что в позапрошлом году мне дали титул, а в прошлом году подарили бесполезное цветочное ожерелье.
В любом случае, если вы приедете быстро, вы что-то получите. В каждом филиале есть диктофон, поэтому вы не можете лгать, а оружие разрешено, поэтому вы можете услышать звук сталкивающихся мечей на участках, где конкуренция ожесточена. Именно по этой причине жертвы не исчезли полностью.
Рисковали своей жизнью в основном те, чье положение в семьях было плохим. Трудно унаследовать какой-либо титул, принадлежащий семье, потому что есть много братьев, павший дворянский род, который распадается, внебрачный ребенок, неизвестный внешнему миру и т. д.
Кроме того, есть те, кто рискует жизнью, чтобы покрасоваться перед своими любовниками, ожидающими в казармах.
«Скучно просто ждать в казарме, так что позволь мне поймать для тебя оленя».
Император утащил Аннету, которая сказала, что не хочет участвовать, и заставил ее сидеть в казарме. Еще хуже то, что после этого он оставляет свое место пустым. После того, как он ушел, тонкий взгляд сменился на явный.
Это покаяние для тех, кто участвовал, но пикник для тех, кто пришел поддержать. Аннет не могла присоединиться к толпе людей, собравшихся небольшими группами, которые ели закуски и разговаривали.
Для них это просто стало темой разговора.
'Душно.'
Я запыхался. Мне хотелось куда-нибудь спрятаться, но в казарме не нашлось подходящего места. Разве то, что ты застрял в углу, не означает, что тебя не видно?
Я не хочу делать ничего выдающегося. Однако я чувствовал, что задохнусь и потеряю сознание, если буду сидеть здесь до тех пор, пока соревнование, которое я не знаю, сколько времени займет, не закончится. Лучше один раз выделиться.
Аннет встала и вышла на улицу.
«Вау… … ».
Горный воздух был настолько освежающим, что ощущал резкую сухую душную грудь. Не потому ли, что все исчезли в глубине? Я не думаю, что теперь слышу стук лошадиных копыт.
То же самое было и с людьми снаружи. Те, кто в казармах, или слуги императорской семьи. Солдаты наготове на случай непредвиденной ситуации. Эти люди вышли из казарм, потому что хотели подышать свежим воздухом.
Взгляд. Взгляд. Здесь также присутствует взгляд.
Словно убегая, Аннет направилась в лес, где в самом разгаре шел рыцарский турнир.
— Там опасно, девочка!
Пока один солдат кричит, другой солдат рядом с ним стучит его и качает головой.
«Она ведьма из Валуа. Происходит что-то особенное?»
«О боже, мне следовало беспокоиться о дворянах, которые были до меня, а не о даме?»
Звук их хихиканья между собой остался эхом в моих ушах.
Лес создавал несколько жутковатую атмосферу, но Аннет не прекращала идти. Лучше умереть в центре жестокой битвы или быть укушенным диким животным, чем остаться там и умереть. Была также причина, по которой такие мысли оставались неявными.
"ой."
Тссс. Раздался тихий звук, и под полем прошла змея.
Теперь, когда я об этом думаю, я был готов к пушистым зверям, но о жуках или змеях даже не думал. Аннет слегка приподняла юбку и приняла смущенное выражение. Даже обувь, которая когда-то была такой чистой, стала грязной после длительного пребывания в земле.
Это так отличалось от тех мест, где я бегал, держась за руки с Реном.
Только тогда Аннет поняла. Причина, по которой я чувствовал себя там комфортно, заключалась в том, что Рен был рядом со мной и вел меня только по чисто асфальтированной дорожке. В этот момент сзади послышался шорох.
«… … ».
Это было неизбежно, что я почувствую страх. Аннет нервно шла, не оглядываясь. Я чувствовал, что было бы легче не знать, что за этим стоит.
«Аннет».
Но что-то неизвестное заговорило со мной. Аннет остановилась, на мгновение забыв о своем страхе. Это был знакомый голос. Это был голос, который я никогда не мог забыть.
"крапивник?"
Когда я назвал его имя, он внезапно с невероятной скоростью приблизился к Аннет. Ты прав, Рен. Думаю, они прыгнули, потому что были счастливы. Мужчина схватил ее за спину, когда она расслабилась и мягко улыбнулась.
«Хе-хе-хе… … ».
Что-то странное. Это явно был голос человека, которого она знала, но он испускал нехарактерный маниакальный смех. Он схватил меня за шею так сильно, что я не мог дышать, хотя и держал ее сзади одной рукой.
Туп. Именно в этот момент он попытался прикрыть рот Аннет свободной рукой.
— Опомнись, Ренье!
Навстречу им бежал мужчина на красивой белой лошади. Мужчина спрыгнул с лошади и ударил Рена лезвием руки в затылок.
Аннет посмотрела на него с пустым лицом, пока он тщетно рухнул.
«Юная леди, вам лучше прийти в себя. «Отдайте этого парня сюда».
Когда я внимательно прислушался, голос человека, носящего доспехи и закрывающего лицо шлемом, был достаточно высоким, чтобы я подумал, что это взрослый мужчина. Зрелый мальчик или женщина с низким голосом. Как ни странно, я не испугался этой ситуации, меня как будто пленил спокойный и комфортный тон.
«Я знал, что они делают все, чтобы изолировать меня, но не знал, что они сделают что-то подобное».
Противник снял шлем, поддерживая Рена одной рукой.
«Что мне с этим делать?»
Обнажились светлые волосы медового цвета, прижатые к шлему. Аннет забыла улыбку, которую всегда сохраняла, и посмотрела на нее, слегка приоткрыв рот.
«… … «Ваше Величество Императрица?»
Императрица ответила озорной улыбкой.
— Ты хочешь что-нибудь сказать?
Аннет не знала, что с ней делать. Рен говорит, что она хороший человек, но, по слухам, она испытывает давние чувства к Великому Герцогу, с которым она была помолвлена ​​до того, как стала Императрицей, и она находится в ситуации, когда она находится на грани того, флиртует ли Император или приставает к ней. она, но человек, с которым она имеет дело, - Императрица.
Увидев, что Аннет застыла и не может ничего сказать, Императрица пожала плечами.
«Я слышал слух, что эта молодая леди — ведьма».
«… … да?"
«Ведьмы — это то же самое, что волшебники? В этом случае я хотел бы, чтобы вы создали что-то, что могло бы служить точкой соприкосновения».
Этот человек вообще издевается надо мной? Цвет лица Аннет побледнел. В любом случае, именно она встает на сторону Рена. Я не хотела выглядеть ненавистной даже ради него.
"нет. «Я не могу использовать никакую магию».
Аннет ответила честно. Императрица, застывшая на мгновение с широко раскрытыми глазами, вскоре расхохоталась. Аннет понятия не имела, о чем она думала, и смеялась до слез.
«Если тебя высмеивают, ты должен разозлиться. — А что, если я отвечу так честно?
Должно быть, она потеряла силы от смеха и споткнулась, чуть не уронив Рена на пол.
— Я не верю слухам, юная леди. Я верю только в то, что я или мои люди видят своими глазами. В любом случае, если ты не умеешь использовать магию, ты ничего не сможешь сделать. «У меня нет другого выбора, кроме как использовать дорогие магические инструменты».
Она порылась в сумке своей лошади и вытащила что-то похожее на плоский кристалл. Держите во рту что-то похожее на сплющенную конфету или драгоценный камень и разломайте его на кусочки.
«Боковая дорога налево на пути от третьей к четвертой точке. Даже если путь отрезан, продолжайте бежать в том направлении, в котором бежали. один человек… … Нет, нам нужно около двух человек.
После разговора Императрица выплюнула то, что было у нее во рту. Когда ярко мерцающий свет погас, он стал похож на кусок камня.
«Я отвезу тебя в казарму, так что подожди минутку».
Императрица сказала легкомысленно и положила Рена на кучу листьев. Затем он сел рядом с ним.
«Нога не болит? Садись.
Аннет покачала головой с бледным лицом. Это произошло потому, что я увидел жуков, извивающихся на полу. Императрица не раздумывала и вместо этого посмотрела вдаль.
Я подумал, что яркая внешность, как будто она родилась в короне, ей очень идет. Нынешний внешний вид Императрицы был чем-то таким, чего Аннет никогда не могла себе представить, глядя на нее. Однако было удивительно, что атмосфера высокомерия и благородства, которую я изначально ощущала, не исчезла, а не стала неестественной.
Я думал, что одежда играет большую роль в формировании впечатления. Аннет посмотрела на платье, которое было на ней. Цвет по-прежнему был мрачным. Настолько, что было бы неудивительно, если бы поползли слухи о том, что она ведьма.
Вскоре послышался стук конских копыт. Аннет отвлеклась от своих мыслей и посмотрела в ту сторону, откуда доносился звук. Неизвестная женщина, полностью одетая в темную одежду, и мужчина, которого она встретила на танцах, вместе приближались в этом направлении.
— Ты благополучно убил предателя?
Женщина, сошедшая с лошади, вежливо поклонилась. Возможно, это означает позитив.
— Да, Одели будет грустно.
— сказала Императрица со злодейской улыбкой. Вскоре с коня слез и благородный человек с трезвым выражением лица. Он наморщил нос и заговорил.
«Ваше Величество, почему вы здесь? «Вы сказали, что когда получите награду, раскроете свою личность и ударите Доминика ножом в спину».
«Здесь есть нарушители спокойствия».
Императрица поочередно посмотрела на Аннет и Рена.
«Тереза, вы должны отвезти Ренье в его резиденцию. Приходится оставить его до тех пор, пока он не проснется и сразу выйти наружу. Если ты останешься рядом со мной, Доминик увидит твою внешность с того момента, как ты проснешься. Торопиться."
Не говоря ни слова, она подхватила Рена, находящегося без сознания, и посадила его на лошадь.
«Чарльз, пожалуйста, придумай подходящий предлог и отвези эту барышню в казарму. «Я бы хотел, чтобы это было ближе к концу поединка, если это возможно».
"Все в порядке. — Тогда что вы делаете, Ваше Величество?
"мне? «Я решил приехать в резиденцию маркиза де Мюрата пораньше, потому что мой план пошел наперекосяк».
Мужчина кивнул, как будто понял, и посмотрел на Аннет.
— Тогда давайте войдем, леди. «Давайте обойдем место, где нет людей, а потом вернемся».
Аннет кивнула, чувствуя себя ошеломленной.
***
Рыцарский турнир окончен. Причина, по которой слово «безопасно» нельзя вставить между двумя словами, заключается в том, что несколько человек получили ранения и пропали без вести. Победителем стал внебрачный сын из приходящей в упадок графской семьи, и в награду ему был присвоен титул.
Император подарил Аннете двух оленей. Создавалось впечатление, что они намеренно отбирали для ловли мелких и слабых особей.
«Когда он был жив, у него были такие же яркие глаза, как и у тебя».
Добавление такой ерунды. Вы не можете отказаться от подарка Императора. У Аннет не было другого выбора, кроме как отнести мертвого оленя в таунхаус и отдать его рабочим. Я не знаю, что произошло после этого. Раз они такие маленькие олени, может быть, их не хоронили?
На самом деле, я даже не хотел знать. Мне казалось, что я предупреждаю тебя, что ты тоже скоро окажешься в такой ситуации.
Аннет тоже направлялась туда, где находился небольшой домик Рена на дереве. Я не знаю, почему. Ему так угрожает император, и даже он сам пытался ему навредить, так с какой стати он уходит, как ему заблагорассудится?
Ничего удивительного не было. Аннет постоянно сомневалась в своем влечении к Рену. Проблема заключалась в том, что как только я встретил его и посмотрел в его нежные глаза, мои сомнения, казалось, исчезли.
— Аннет?
Мужчина, поливавший цветы, снова посмотрел на Аннет.
«Я не слышал, что вы сегодня приедете в императорский дворец… … ».
С красным лицом Рен пытался пригладить свои спутанные волосы. Это была моя первая встреча с ним в такой ранний час, так как я всегда приходил к нему после входа во дворец и завершения своих дел по вызову императора. Это было время между рассветом и утром.
"подождите минуту. — Подожди минутку, Аннет.
Мужчина, который всегда выглядел расслабленным, торопливо поправлял свою одежду. Оно мало чем отличалось от обычного. Должно быть, он очень спешил, поэтому держал в руках лейку, чтобы покрыть голову.
«Это чистая вода?»
«Да, это вода, которую я сегодня набрал из колодца».
Аннет слегка улыбнулась и кивнула.
"это так. Слава Богу."
Рену, похоже, понравился этот взгляд, поэтому он поставил лейку и вернулся к Аннет. По столу без страха скакала белая птица.
«Это тот ребенок, которого ты мне показывал раньше?»
— спрашивает Аннет, и Рен кивает.
«Хотя сейчас все зажило, оно не улетает. «Я думаю, что это место хорошее».
Слава Богу. Аннет тихо пробормотала и посмотрела на птицу, клюющую катящиеся зерна пшеницы. Некоторое время царило мирное молчание. Первым заговорил Рен.
— Ты не винишь меня?
Аннет подняла голову и тупо посмотрела на него, прежде чем ответить.
"Я бы хотел спросить."
"что?"
«В то время Рен не чувствовал себя Реном».
Она глубоко вздохнула и продолжила говорить.
«Я словно марионетка… … ».
Рен громко рассмеялся.
«Аннет такая… … Думаю, у меня хорошее предчувствие. «Это потрясающе».
Хотя его слова были искренними, Аннет не совсем поняла, что он сказал. Это было потому, что кто-то долгое время называл меня тупым и глупым.
Однако выражение лица собеседника было достаточно необычным, чтобы спросить, что он имеет в виду.
Лицо без улыбки было жалким. Когда я впервые встретил его, мне показалось, что он явно болен, но теперь его лицо было настолько синим, что я подумал, что он упадет, если я его ударю.
Забавно, но моя ситуация не сильно отличалась. Издевательства в семье стали более жестокими, запугивание императора, бесчисленные острые взгляды и насмешки, которые стали естественными слышать. Когда разум был опустошен, тело также увяло.
Аннетт увидела отражение своего собственного образа в бледно-фиолетовых глазах. Бледное лицо казалось особенно некрасивым.
Рен открыл пересохшие губы.
"Ты мне нравишься."
Тон был похож на исповедание грехов перед Богом. В этот момент ветер развевает его волосы, которые он так старался держать в порядке.
«Я прекрасно знал, что это чувство сделает тебя несчастным, но все закончилось именно так».
Дрожащая рука приближается. Не в силах ласкать свое лицо, Аннет закрыла глаза и прижалась щекой к белой руке, тщетно бродившей вокруг. Мои сухие руки были такими горячими.
Температура была подходящей. Было бы здорово, если бы мы могли просто слиться вместе и исчезнуть вот так.
«Твое улыбающееся лицо выглядело таким болезненным. Казалось, несчастье может поглотить тебя в любой момент. Поэтому я просто хотел хоть раз увидеть твое лицо ярко улыбающимся».
Его эмоции нахлынули на него, как приливная волна. Чувство такое большое и сильное, что заставило ее задуматься, как ей это удавалось все это время, внезапно напало на Аннет.
«Но как же все закончилось таким образом? Теперь я даже не знаю, что правильно».
«… … — Ты сожалеешь, что я тебе понравился?
"Нет."
«… … ».
«Ты должен пожалеть, что встретил меня».
Искренние слова на самом деле становятся кинжалами и пронзают сердце. Аннет не хотела ни о чем сожалеть. Несмотря на то, что произошло еще несколько болезненных вещей, рядом с ним я почувствовала чувство свободы, которого никогда раньше не ощущала.
Биение сердца. тепло. Теплые цветные эмоции, которые у меня были только в молодости.
Я не хотел списывать все это на глупую жадность.
Вода образуется, как утренняя роса, на медленно открывающихся глазах цвета абсента. Выражение лица Рена, погруженное в самоуничтожение, полностью изменилось. Смущенный, он не знал, что делать, и вытер ее слезы руками.
— Почему, почему ты плачешь?
Густые слезы продолжали падать. Настолько, что я не могу держать его в руках.
Рен, который тупо смотрел на существо, издающее глухой звук и пачкающее стол, внезапно пришел в себя и обнял ее.
«Ничего ли, что из такого маленького тела вытекло столько воды?»
Рен немного испугался. Аннет выглядела как человек, который в каком-то смысле сломлен. Или как ребенок, бродящий по улице и громко плача после потери родителей.
"извини. "Я был неправ."
Вместо того, чтобы успокоить Аннет, слова, вырвавшиеся рефлекторно, заставили ее заплакать еще сильнее. Хотя я просто дрожал, не издавая ни звука, я чувствовал это.
«… … Потому что ты выслушал мою историю и поговорил со мной, как с порядочным человеком... … Все могли показывать пальцем. Потому что мне никто этого не сказал... … «Это было не что иное, как насмешка за веру в нелепые слухи».
Нет, значит, было больно, но терпимо. Она сейчас блефует. Рен не мог не заметить.
«Если бы я собирался услышать это в таком виде, было бы лучше не слышать признание».
Резкие слова – это всего лишь самозащита.
«Почему бы тебе не дать мне шанс защитить тебя?»
В конце концов, Рену ничего не оставалось, как поднять белый флаг. Хотя было уже поздно, я подумал, что правильно было бы дистанцироваться от нее. Нет другого способа, кроме этого, избежать дальнейших травм.
Я понял это слишком поздно. Дело в том, что он стал ее единственным прибежищем.
Если да, то есть ли что-нибудь еще? Вместо того, чтобы делать что-то вроде кражи жабр рыбы, лучше держать ее под рукой, даже если это немного опасно. Даже приняв рациональное решение, Рен был в замешательстве.
«Это ее выбор? Или я?'
Однако потому, что это невозможно повернуть вспять.
— Я расскажу тебе все, Аннет.
Рен раскрыл правду, которой он не поделился, опасаясь стать для нее обузой.
«Я под проклятием. С того дня, как Доминик стал императором. Это сложное заклинание, которое архимаг использовал слоями. Говорят, это похоже на проглатывание небольшого количества смертельного яда. «Доминик контролирует интенсивность, поэтому в некоторые дни вдруг становится еще больнее».
Аннет перестала плакать и вышла из его рук. Затем он хватает упавшую руку. Оно было лучше, чем его собственное, которое никогда не поднимало ничего тяжелее книги, но, учитывая, что он был человеком из королевской семьи, наделенным красивой внешностью на протяжении поколений, его руки не казались слишком мускулистыми.
«Кроме того, он может шпионить за всем, что я вижу и слышу. «Вы, наверное, слушаете разговор, который мы сейчас ведем».
«Тогда вчера… … ».
«Я могу манипулировать им, чтобы он делал то, что он хочет».
Аннет, слушавшая эту историю, внезапно схватила его за плечи.
«Почему ты извинился? «Ты ни в чем не виноват».
«Но Аннет тогда была удивлена ​​и напугана, верно?»
«… … Но... … ».
«Было бы несправедливо двигаться дальше, даже не услышав извинений».
Рен говорил своим обычным мягким и игривым тоном. Тогда кто утолит вашу обиду? Я что-то тихо бормотал и смотрел на него как зачарованный.
«Это невозможно решить».
Свет в глазах, сверкавший всего минуту назад, гаснет.
Услышав эту историю, я узнал ее. В этот момент вмешался император Доминик.
«Я проживу всю свою жизнь в несправедливости, страданиях, обидах и сожалениях».
Рен, если быть точным, с рыбьей улыбкой обшарил мои руки. Появился кинжал с выгравированным гербом императорской семьи. Мужчина яростно схватил Аннет за спину и высоко поднял нож.
О, вот как ты умираешь? Аннет, застывшая на мгновение, закрыла глаза.
Глубокий. Жуткий звук явно пронзил мои уши. Но что-то было странным. Боли нигде не ощущается.
«… … ».
Аннет посмотрела на него широко раскрытыми глазами.
«Беги немедленно!»
Сначала в поле зрения появилось беспорядочно искаженное лицо. Следующим был нож, застрявший в тыльной стороне его руки. Рен потирал левую руку о стол правой рукой.
«Не волнуйся обо мне, поторопись!»
Аннет едва успела выпрямить слабые ноги, как услышала отчаянный голос, похожий почти на крик. хорошо. Здесь я могу, по крайней мере, бежать в том направлении, в котором он мне сказал.
Но что насчет него?
«Император не убьет меня. Поверь мне, Аннет.
Это мужчина, который признался, что он ему нравится. Это человек, открывший сокровенную правду. Не может быть, чтобы то, что он сказал, было ложью. Аннет двинулась быстро.
Когда я пришел в себя, я бежал так сильно, что запыхался. Я давно снял туфли, потому что один каблук был сломан. Скоро будет площадь. У меня есть деньги. Купила туфли, одела и сразу… … Куда мне идти?
Внезапно мое тело охватило отдаленное ощущение. Смутный страх, что мои ноги не коснутся земли.
«Ха, ха... … ».
Я наклонился вперед и вздохнул. Тем не менее, я не мог проверить свои ноги.
«Нет ничего более заметного и запоминающегося, чем женщина в платье».
Над моей головой раздался жуткий голос. Это был император.
Один за другим послышались громкие шаги. Это был звук, издаваемый солдатами в доспехах. Как далеко мы зашли? С каких это пор за ним следят? Я вообще не мог этого понять.
Аннет подняла голову с покорным видом.
«Поймайте его и заприте».
Он приказал с кривой улыбкой.
***
Император ждал этого момента с самого начала.
Хотя я был потрясен, увидев счастливое выражение лица Рена, я упорно наблюдал, как он и Аннетт медленно сближались.
Должно быть, до такой степени, что мы не сможем жить друг без друга. Мне нравится момент, когда я понимаю, что у нас есть связь. Благодаря своему гладкому лицу Рен часто очаровывал женщин, которые не знали его истинной личности, если бы могли о ней забыть.
Причина, по которой они использовали это только как предмет насмешек и не удосужились прикоснуться к нему, заключалась в том, что другая сторона была нетерпелива. Рен всегда дружелюбно отказывался, вежливо сохраняя дистанцию.
Только Аннет была другой. Император не мог сказать, в чем разница между Аннетой и другими женщинами. Выглядело это довольно красиво. Но не трудно ли найти такую ​​красивую девушку?
С какой стати я потерял равновесие и дошел до того, что повел себя глупо?
В любом случае, важны были не заслуги женщины, которой предстояло умереть. Император знал. Тот факт, что время естественным образом приведет их чувства на более глубокое место.
"Мой дорогой брат… … ».
Император с бесстрастным лицом вонзил меч в стол.
«Похоже, что способности отличать то, что приятно, а что нет, немного не хватает».
На кончике ножа мертвая птица. Птица, которая еще минуту назад склоняла голову туда-сюда и щебетала, погибла напрасно. Рен, сидевший с едва успевшей остановить кровотечение рукой, не мог никак протестовать. Потому что у меня не было сил пошевелить даже кончиком пальца.
«Чего смогут добиться эти крысы, если сложат головы вместе? «Пожалуйста, попробуйте».
Император коснулся бледной щеки Рена и прошептал.
«Чем больше вы будете бороться, тем больше Аннет Валуа упадет в пропасть».
«… … Что ты с ней сделал?
— Я положил его в место, которое ты хорошо знаешь. Да, то место, где ты неловко ползал по полу.
подземелье. Место, где люди кричали, когда их обрушивали волны магии, с которыми обычному человеческому телу было трудно справиться. Всякий раз, когда Доминик был в хорошем или плохом настроении, он таскал туда Рена, чтобы развлечься.
Зрачки Рена сильно расширились. Император, увидев это, улыбнулся и убрал меч.
"Выбор ваш. Я просто справляюсь с этим по-своему».
Доминик ушел со своими людьми.
Должно быть сохранено. Я не могу оставить ее в таком ужасном месте. На стенах будут свисать устройства для пыток, и там будет настолько грязно, что по полу будут ползать крысы и насекомые. Даже летом так холодно, что болят кости. Более того, его собственная кровь засохла повсюду.
Должно быть, это страшно. Должно быть, холодно. Должно быть, это больно.
Пока я усердно думал своей ожесточенной головой, я начал чувствовать себя надутым. Было ощущение, будто меня озноб. Вчера я потерял сознание, когда мной манипулировал император, и только сегодня утром проснулся и встретил ее. Поскольку у меня шла кровь, но я ничего не положил в рот, мое тело не могло выжить.
Моё зрение становится размытым. Это не может продолжаться. Сначала вам нужно пойти к Кэтрин... … .
***
темный.
Каменные стены и пол, соприкасавшиеся с моим телом, были холодны, как лед. Аннет моргнула в темной тюрьме. Это не значит, что вы можете что-то видеть.
Это казалось лучше, чем раньше, когда я волновался, потому что были видны пятна крови и орудия пыток. Однако разница между тем, когда вы можете визуально увидеть, что ползает под ним, и когда вы не можете, больше, чем вы думаете. Хоть я и знаю, что это жук размером максимум в два пальца, по ощущениям он размером с кулак.
Поскольку это был длинный лестничный пролет от земли, здесь не было даже окон. Было бы немного лучше, если бы здесь был беловатый звездный свет. Полная темнота пробуждает странное воображение.
Может быть, я уже мертв.
А так, никто не может найти это место.
Это может быть новое пространство, далекое от остального мира.
В любом случае, это была не очень хорошая идея.
Мне нравились тихие места. Мне нравилось быть одному. Но немного странно, что мне теперь это не может нравиться, когда обе вещи довольны... … Это потому, что я ненавижу холодные и грязные места? Аннет не заметила, как ее мысли стали скучнее и проще.
Я не знаю. Слишком холодно. Даже если вы свернетесь калачиком как можно сильнее, вы не сможете согреться только за счет тепла собственного тела. Платье было громоздким, неудобным и совсем не теплым.
"крапивник."
Я произношу его имя в воздух.
"крапивник… … ».
Хоть я и знала наверняка, что он не сможет прийти сюда, он как будто был для меня единственным спасательным кругом.
Когда я открыл рот, мне стало больно, как будто мне вытерли внутреннюю часть горла грубой тканью. Было такое ощущение, будто мое тело высохло без всякой влаги. Мне не следовало проливать слишком много слез.
свалка. Аннет легла на пол настолько грязная, что не могла даже сесть при свете дня и могла только топать ногами.
«Знаешь, я думал, что в мире нет ничего, что мне не нравилось бы, но, похоже, мне просто не нравится это место».
Я проглотил бормотание про себя, даже не зная, кому оно адресовано. Тьма позвала ее.
***
«Мне нужно улучшить свои планы».
«Екатерина, я тебе много раз говорил, но у нас все равно не хватает карточек. «Это преждевременно».
«Если мы отложим это еще на какое-то время… … «Я не думаю, что Ренье сможет выдержать».
Подвал художественного музея, принадлежащего маркизу де Мюрату в столице. Кэтрин и Одели сидели друг напротив друга и прикрыли головы.
«Я вижу, как ты сходишь с ума день ото дня. С того дня прошло всего три дня. Это время, когда мне приходится восстанавливать свое полностью поврежденное тело, но мои глаза закатываются, говоря, что мне нужно как-то найти способ добраться туда быстро. «Я застрял в разрушающемся доме на дереве с кучей материалов и книг».
— Вы дали его мне, чтобы запросить информацию?
«Конечно, я дал ему ровно столько, чтобы Доминик был не против это увидеть».
«В результате вы делаете что-то зря».
Одели отпила крепкий кофе и нахмурилась.
«Я не знаю, что случилось с Аннет, но я не могу чувствовать себя комфортно в одиночестве».
«Эрцгерцог Лотарингский все еще тверд?»
«… … хорошо. — Если ты одолжишь мне свою силу, это облегчит ношу.
Глубокие вздохи проносились один за другим.
«Этот парень тоже очень странный. Они сказали, что в любом случае они не были любовниками. «Мы выросли как брат и сестра, так имеет ли значение, если мы теперь будем держаться вместе?»
«По-хорошему, я осторожен, а по-плохому: у меня занудный характер. — Я даже не ожидал этого.
Я собрал все силы, которые мог собрать. Фактически, нынешней военной мощи было достаточно, чтобы завоевать императорский дворец, но эрцгерцог Лотарингии и его элитные войска остались в столице из-за призыва императора, почувствовавшего кризис.
Если он сделает вид, что не знает о прошлом, шансов на победу нет, а если нет, то императорский дворец будет залит кровью этих невинных солдат.
«Мне бы хотелось, чтобы была еще одна очень могущественная семья, которая никогда не предаст».
«Артуа?»
«Это само предательство».
«Это твоя семья, но оценка очень суровая».
Женщины рассмеялись, обмениваясь горькими шутками.
В это время кто-то постучал в дверь. Поскольку менеджер наблюдал с широко открытыми глазами наверху, никто не должен был спуститься в подвал. Если только это не чрезвычайная ситуация.
"Люси?"
"Да ваше величество."
"Войдите."
Люси, дворцовая горничная императрицы, открыла дверь и вошла. Выражения лица не было, а движения были как нарисованные. Увидев ее такой, Одели ворчала, что все служанки во дворце императрицы страшные.
«Граф Валуа ждет на первом этаже. «Они говорят, что пришли повидаться с Его Величеством».
«… … — Откуда ты знаешь, что я здесь?
«Я тоже это знаю… … ».
Глаза Одели сверкнули.
«Очень могущественная семья, которая никогда не предаст».
"Это еще предстоит выяснить. ах… … "Что я должен делать?"
"Почему ты беспокоишься? «Это возможность».
«Это так неудобно. Тот человек."
Такое ощущение, будто шевелится мертвец... … Увидев, как Кэтрин тихо что-то бормочет, Одели указала пальцем и рассмеялась.
«Не смейтесь, Одели. — Люси, поднимись и скажи графу, что он может прийти сюда.
"Да ваше величество."
Маркиз Мюрат был одной из немногих семей, занимавшихся активной общественной деятельностью. Естественно, немало дворян вели хоть какой-то разговор, особенно если это была влиятельная семья. Однако граф Валуа редко занимался общественной деятельностью. Сегодня Одели впервые увидела его так близко.
Служанки во дворце императрицы были бесподобны. Как человек может чувствовать себя таким бесцветным? Только встретив спустившегося в подвал графа Валуа, Одели смог понять слова своей подруги Екатерины.
Он вежливо поклонился, но в прямой позе, а затем посмотрел на Кэтрин.
«Граф, жаль, что здесь только два стула. — Ничего, если тебе негде присесть?
Когда вы говорите, что это неудобно? Это Кэтрин говорила с надменным видом.
Те, кто не сможет побороть свою гордыню и совершит ошибку, так уйдут, а те, у кого есть хоть какое-то место для того, чтобы быть вместе, останутся здесь и разговаривают даже стоя. Екатерина смотрела на графа наблюдательным взглядом, стараясь как можно лучше его прочитать.
И я сразу был в шоке.
«Ваше Величество знает, где находится моя дочь?»
Благородный человек, который ходил с напряженной шеей, отказываясь уступить императору, стоял на коленях на пыльном деревянном полу. Хотя он выглядел достаточно молодым, чтобы не выглядеть на свой возраст, Кэтрин чувствовала себя неловко, когда мужчина возраста ее отца выглядел так.
Тем временем в моем сердце зажегся свет.
"знать. «Они тоже ищут способ спасти нас».
Глаза цвета абсента, смотрящие на нее, мерцали черным.
«Тот факт, что они смогли прийти сюда, означает, что они следили за нашими перемещениями. — Я просто спрошу без лишних слов.
Кэтрин изящно протянула руку.
— Разве вы не готовы стать доверенным лицом нового императора, граф?
Граф Валуа без малейшего колебания взял ее за руку. Соединённые руки слегка встряхиваются, а затем падают.
«В час дня срочно. — Тебе пора двигаться сейчас.
— Да, я на это надеюсь.
Кэтрин и Одели вдруг одновременно встали со своих мест. Теперь ваши заботы позади. Времени бездельничать не было. Граф тут же встал и последовал за ними, когда они вышли из художественного музея.
Величественно прогуливаясь по глухому переулку, Одели подошла к Кэтрин и что-то шепнула ей.
«Граф, какое бы клеймо ни было на его старшей дочери, он никаких действий не предпринял. — Почему ты вдруг ведешь себя так отчаянно?
"хорошо. «Думаю, я понял, насколько драгоценным он был после того, как потерял его».
***
Вливается желтоватый свет.
Теперь в моем теле не осталось никаких чувств. Он умер? Итак, мое тело съели насекомые на полу? Аннет была в оцепенении, как будто у нее не осталось надежды.
— Юная леди, опомнись.
Есть ли кто-нибудь, кто поговорит с вами? Тогда это, должно быть, рай, верно?
«Аннет!»
Мои тяжелые глаза открылись при звуке ясного голоса. Кэтрин, увидев расплывчатые глаза, вздохнула и подмигнула Терезе, стоящей рядом с ней. Тереза ​​легко подняла Аннет.
«Для человека, который оставался здесь четыре дня, он находится в удивительно хорошем состоянии».
В ответ на спокойное суждение Терезы Кэтрин спокойно посмотрела на нее. Выглядеть оно, конечно, не должно было так хорошо, но было так же аккуратно, как принцесса, которая, как говорят, уснула в стеклянном гробу. Единственное, что было грязным, это одежда. Это было немного жутковато.
Нет. Неправильно так думать о слабой женщине, которая умирает.
«Перейди в мою комнату».
"да."
***
Прошло два дня, когда Аннет открыла глаза.
— Я говорил тебе не приходить сюда, Рен.
«… … ».
«Я сказал нет, потому что местонахождение Аннет будет раскрыто, если ты придешь и уйдешь сюда. Разве ты не понимаешь? Это твоя единственная слабость. «Что ты собираешься делать, если так тщеславно раскроешь это, когда недостаточно сохранить это в тайне?»
Первое, что я услышал, был звук спора. Один из двух голосов принадлежал Рену. Если так, то мне нужно это остановить. Аннет в оцепенении поднялась с кровати.
Мое тело было тяжелым, как будто его придавило камнем. Все-таки мне удалось сесть, но как только я зашел под кровать, я упал.
Рен, услышавший звук, больше не выдерживает и вбегает внутрь.
— Подожди, Рен!
Аннет шарила руками по полу, не зная, что делать, а Кэтрин, увидевшая, как Рен ломается при виде нее, уже не могла его остановить. Фактически, теперь, когда Аннет попала в поле зрения Рена, не было необходимости его останавливать.
"хорошо. «Ты позаботься об этом».
Кэтрин нахмурила брови и выбежала.
Только они вдвоем остались в дворцовой спальне императрицы. Аннет, потерявшая сознание, и Рен, стоявший перед ней на коленях, пересеклись взглядами на очень близком расстоянии.
"Лечь. — Почему ты проснулся?
Рен пытался притвориться, что с ним все в порядке, но не смог скрыть дрожащий голос. Только тогда Аннет поняла, что она действительно жива.
Я хотел ответить, но мой голос звучал не очень хорошо. Аннет на мгновение задумалась, а затем взяла его раненую руку. К счастью, забинтованная рука оказалась слева.
«… … — Ты, конечно, не умеешь говорить?
Аннет покачала головой. Тогда мне едва удалось издать звук.
"Сделаю… … Я могу… … ».
С мягким, но четким произношением. В разумном темпе. Он был человеком, который умел говорить так, чтобы его было легко услышать, даже если он говорил тихо. Когда он услышал надломленный голос, лицо Рена ожесточилось.
Он немедленно встал и взял Аннет на руки. Настолько легко, что трудно поверить, что это человек, одна рука которого превратилась в швабру. Аннет посмотрела на него с озадаченным выражением лица.
«Во мне было колебание».
Рен пробормотал про себя.
— Я понял это только тогда, когда встретил тебя. Звучит глупо, правда? Теперь я не знаю, что произошло, даже после того, как я принес в жертву столько людей... … ».
Он сжал незабинтованную правую руку. Как ни странно, в комнате как будто стало немного прохладнее. Хотя Аннет была закутана в толстое пушистое одеяло, она не чувствовала себя в безопасности.
«Я хочу занять трон. Поэтому я должен убедиться, что никто больше никогда не прикоснется ко мне».
По своей воле, а не по чьей-то еще. Закончив говорить, мужчина целует Аннет в лоб. Губы, которые слегка коснулись и упали, были горячими.
Когда я вышел из комнаты, Кэтрин стояла, прислонившись к двери, скрестив руки.
«Я не знал, что это произойдет так быстро».
«хаха… … ».
«Я тоже смеюсь».
Рен, который уже давно смеялся, мгновенно посмотрел на Кэтрин холодными глазами.
«Мне нужно начать переворот».
— Знаешь, когда?
— Возможно, примерно через неделю.
Кэтрин отвлеклась, глядя вдаль. Это означало, что это был правильный ответ.
«Я надеюсь, что все закончится в течение трех дней».
— Почему ты вдруг так беспокоишься, Рен?
«Я не хочу, чтобы то, что ей угрожает, продолжалось хотя бы один день».
В прохладном профиле его лица было ощущение холода, как затишье перед бурей. Чувство долга вернуть самое дорогое положение тому, кто его заслуживает. Было ли это действительно правильно? Наоборот, не бросили ли его просто в ад, тогда как он мог бы долго жить мирно, пусть даже порой и больно?
Я был настроен скептически, но забежал слишком далеко, чтобы отступить. Кэтрин горько улыбнулась и открыла рот.
"хорошо. — Если ваше высочество желает, у меня нет другого выбора, кроме как последовать за ним.
***
Бомбит облокотилась головой на стул, глядя на залитый кровью экран.
Нет, что это?
Никто не сказал мне, что это была такая катастрофа.
Что? Разве это не все века?
Хотя я знал об этом из «библиотеки», моя точка зрения была немного иной. Это произошло потому, что я увидел это с точки зрения Мариетты, сосредоточив внимание на ее собственных ошибках.
Это вредная среда для растущих подростков. Бомбит закончил спокойно.
Идея решить все в три дня, естественно, дошла до ушей императора. Уже на следующий день Катрина начала вызывать агро, как будто сегодня собиралась совершить крупную атаку.
Ни с того ни с сего он сделал вид, что покинул императорский дворец, а потом просто вошел, и даже ходил с Аннет рядом с собой, не скрывая, что она гостила с ним в дворце императрицы.
Глаза Императора, должно быть, расширились, когда он узнал, что граф дает силу тем, кто защищает Аннет.
Графа надо как-то привлечь на свою сторону, и хорошо бы сдержать его слабости, но он даже действует Екатерине на нервы.
«Если бы я убил Рена, это было бы сокращение на 3 секунды… … ».
Бомбит посмотрел на жалкого идиота и пробормотал.
Нет, я правда не понимаю. Что за комплекс неполноценности у этого парня? Император хотел катарсиса. Когда вы попадаете в ситуацию, когда кажется, что получится у вас или нет. Теперь, когда у меня действительно была надежда, единственное, на что я мог надеяться, — это победа. Он хотел увидеть, как Рен сломается прямо здесь и сейчас.
— Так ты подвергаешь себя опасности?
Он не жалел никакой закулисной работы. Всего за три дня несколько императорских семей разорвали отношения с Валуа и использовали графиню и Мариетту в качестве связующих звеньев для совершения всевозможных причудливых поступков. Ходят слухи, что маркиз Мюрат, внешне нейтральный, перешел на сторону империалистической фракции.
Мариетта также получила приказ от императора и посетила Аннет и Екатерину. Оправданием было: «Мне жаль, что я распространил слух, поэтому я хочу извиниться перед сестрой». Мариетта, вообще не собиравшаяся действовать, продолжала дуться и даже случайно вылила яд, который ей дали из чашки Кэтрин, в чашку Аннет.
Внезапно пошли слухи, что Кэтрин бесплодна. Это может быть большим клеймом в фэнтезийном мире с мотивом примерно середины и начала нового времени, но на самом деле это вы, император, который общается с этой женщиной и у которого до сих пор нет детей... … .
Звучит правдоподобно?
В любом случае, важно то, что Рен успешно узурпировал трон.
Наблюдая, как Рен шаг за шагом наступает на тех, кто заставил Аннет и его страдать, Бомбит примерно понял, почему истинный финал был хорошо принят.
«Я причиню вечные муки тем, кто мучил тебя и меня. Вы можете быть уверены. Потому что теперь ты самая благородная женщина в империи».
хорошо. Этого было достаточно, чтобы ощутить катарсис.
«Ты кажешься другим человеком, чем тот Рен, которого я знаю».
— Это кто-то другой, да?
Кто-то ответил за бормотанием Бомбит про себя.
«Аааа!»
«Не кричи. — У тебя есть семья дома?
Бомбит медленно поворачивает голову, чтобы проверить собеседника, и хмурится.
«Ой, что это? "Ты знаешь."
"Ответ."
«У меня нет никакой семьи. Сколько тебе сейчас лет и есть ли у тебя семья? Это действительно идиотская идея. Нет, я же говорил тебе не использовать такую ​​магию!»
— Я думаю, в этом нет необходимости?
Асил потряс черный конверт, который держал в правой руке. Вместе с шорохом доносился сладкий и пряный запах.
«Нет, я имею в виду! Просто будьте осторожны и используйте его незаметно... … ».
"Используй это."
«Это значит, что Асил хорошо выглядит!»
Асил какое-то время криво смотрела на весенний свет, а затем протянула конверт. Как будто он какое-то время концентрировался на игре, Бомбит побежал в гостиную и установил приз. Единственный способ это сделать — достать закуски, купленные Асилом, и открыть их.
Асил некоторое время смотрела на застывший экран финальной компьютерной графики. Это был облик мира, который сегодня только что нашел свое место.
— Почему ты вдруг это делаешь?
Мое лицо стало горячим. У меня такое чувство, будто меня поймал на мошенничестве очень маленький ребенок. Знает ли Бомбит, что я блефую и притворяюсь, что меня это не интересует, но тайно применяю исцеляющую магию, потому что не могу видеть, как кто-то умирает?
Поскольку именно на этом маршруте Рен был в центре внимания, действия Асила не были выделены, но у него не было возможности снова спросить об этом Бомбита. Поскольку Асил появился в странное время, это была еще одна вещь, из-за которой он будет чувствовать себя некомфортно до конца своей жизни.
«Асиль! — Ты не собираешься это есть?
Весенний свет кричал и звал его.
«У меня отвисают уши».
Асил без всякой причины ворчала, вышла в гостиную и села напротив Бомбита. Ему так понравилось, что я сделал это с помощью магии, и перед ним стояла еда, и люди ругали его за то, что он говорил, что это не так.
Бомбит уже запихивал токбокки в рот Вагу Вагу еще до того, как вышла Асил.
«… … "Вы голодны?"
"Это не!"
Теперь, когда я об этом думаю, на столе стоит пустой пакет с закусками.Как, черт возьми, он так хорошо ест, как человек, который не голодал уже несколько дней? Асил подпер подбородок и смотрел на весенний свет, как человек, видящий странное существо.
«Почему ты смотришь на это так тягостно? "Притворяться?"
— Нет, я надеюсь, ты хорошо питаешься. — Ты сейчас прольешь сок.
Бомбит заметил, что красный суп, капавший с рисовой лепешки, которую он держал на футболке, остался на его футболке, поэтому он вскочил и старательно вытер его влажной салфеткой.
«О, верно, сегодня я заработал много драгоценных камней. «Похоже, шкатулка для драгоценностей больше не закрывается».
«Кажется, оно просто уходит в бесконечность?»
«Вот что там написано. Вот так. «Если бы кто-то не продолжал воровать, их было бы в несколько раз больше».
"Привет. «Вы меня обманываете».
Тогда они мошенники и воры. Это называется фантастическое сочетание. Асил посмотрела на весенний свет, гордо улыбнувшись, и покачала головой.
Затем внезапно я смотрю на весенний свет и спрашиваю.
— Ты хочешь увидеть свою сестру?
«Ты говоришь это сейчас? Конечно, я хочу это увидеть».
Я понимаю. Ответил волшебник, равнодушно глядя в окно.


    Побочная история: Истории, которые мы можем рассказать, потому что мы друзья

    «… … Развод?"
Мариетта села прямо и трясущимися глазами посмотрела на Дебору, поднося чашку ко рту. Это была всего лишь чашка, и налитая в нее красная жидкость была не чаем, а фруктовым вином.
— Ладно, развод.
Твердый голос был почти надменным. Когда я посмотрел на его лицо без малейшего сожаления, у меня возникло сомнение. Мариетта хорошо знала Дебору. Он очень умело скрывал свои эмоции под кожей лица.
«Ваше Величество король хочет, чтобы мы это сделали?»
Давайте зададим вопрос, на который мы знаем ответ. Вполне естественно, Дебора покачала головой.
Королевские браки никогда не были простыми. Множество интересов переплетено, и не нашли ли они уже достойного применения? Валуа смог сохранить дружеские отношения с Луксеей через Дебору. Мариетта закусила губу и затем выстрелила в ответ.
«Нельзя произвольно решать столь важный вопрос».
Его сердце, которое было спокойным, даже когда он стоял перед многочисленными людьми и перед своим отцом и царем Ибрагимом, начало громко колотиться, когда он выразил свое мнение Деборе. Это до сих пор так. Несмотря на то, что она говорила в лучшем случае резко, глаза Мариетты были устремлены в пол.
Дебора с растерянным лицом смотрела на макушку дочери.
«А что, если уговоры не сработают?»
"конечно. «Я в лучшем случае построил хорошие отношения с Люсейей, так что нет причин их разрушать».
"Вот и все… … — С твоей сестрой Лирика.
Это было совершенно неразумно. Ну, в вашей стране лечение будет другим. Потому что Лирика – прям королевская особа. Однако Аннет уступила первое место наследования Мариетте и теперь стала ближе к Лоррейн. Более того, не являются ли брачные и трудовые отношения совершенно разными?
Мне не нравится, когда люди называют Аннет как кого-то другого, давая ей нормальное имя. Мариетта оторвала взгляд от пола и подняла голову.
"Почему ты хочешь сделать это? Вам нравится это. высота».
После «того дня» Дебора стала нежной, как дикое животное, потерявшее все зубы. Человек как будто полностью изменился. Я думал, что она всю жизнь будет верить в правильность своих действий, но оказали ли слова Аннет такое большое влияние на нее?
Мариетта даже не осознавала, что самым большим фактором было то, что она была в опасности.
Никаких резких слов или поножовщины время от времени. Дебора больше не мешала Мариетте до такой степени, что чувствовала себя равнодушной. Самое смешное, что это было не просто комфортно.
Я всегда чувствовал тревогу и дискомфорт. Помимо поддразнивания Аннет, у Мариетты было лишь несколько случаев в жизни, когда она проявляла инициативу в чем-то. Поскольку никто не говорил мне что-либо делать, я понятия не имел, что делать в течение дня, который был прямо передо мной.
Обучение преемника, которое было дано Мариетте довольно необоснованно, было ближе к спасательному пути. Потому что если бы я просто перевернулся, я бы ни о чем не мог думать.
Дебора не сказала Мариетте ни единого слова поддержки.
«Всякий раз, когда ты ведешь себя так, будто ты невидимка».
Мариэтта расплакалась и рассердилась. Теперь я знаю, что моя мать никогда не вернется к тому, что было раньше. Тревогу, которая всегда была в глубине моего сознания, теперь было трудно найти. Я живу со спокойствием, которого раньше не мог себе представить.
Однако, как ни странно, я отдалился от матери. Разговор почти прервался. Хотя большая часть того, что он сказал, была резкой критикой, человек, с которым он разговаривал каждый день, теперь отвечает адекватно только тогда, когда он задает вопросы, и постепенно избегает его.
Мариэтта не была настолько скучна, чтобы не замечать действий матери.
— Прошло много времени с тех пор, как мы начали разговаривать, но ты это говоришь?
Дебора ответила сухим тоном, возможно, не осознавая бурлящих волн эмоций.
«Тебе без меня комфортнее».
Мариетта на мгновение замерла. Глупый ответ прозвучал некоторое время спустя.
«… … да?"
«Ты, твоя сестра и твой отец. "Все плохо."
Я не мог поспешно сказать «нет». Несмотря на то, что Ибрагим был таким жестоким человеком, Аннет, должно быть, ужасно думала о Деборе. По крайней мере, так думала Мариетта. Какой бы глупой и доброй ни была моя сестра, она ни за что не обняла бы того, кто ее открыто ненавидел.
— Тогда что насчет меня?
У меня было ощущение, что я погружаюсь куда-то глубоко. Вроде правильный ответ был, но я его вообще не видел в четком виде. Дебора взглянула на Мариетту, которая не могла ответить и просто закатывала глаза, и с покорным выражением лица повернула голову к окну.
«Ты всегда был ребенком, чьи эмоции легко отражались на твоем лице».
«… … ».
«Я не настолько глуп, чтобы не знать, что обо мне думает моя дочь. Не нужно говорить ненужную ложь. «Я не виноват во всем этом».
Другой человек, который казался таким большим, сегодня казался маленьким. Теперь, когда мы задумываемся об этом, мы настолько выросли, что, когда стоим рядом, мы примерно одного роста. Новые факты вызывают у людей эмоции без всякой причины. Шипы, вставшие ёжиком, смягчились.
«… … «Если ты разведешься, как ты будешь жить?»
Дебора ответила с заметно просветлевшим лицом.
«Я думаю остаться один в тихом месте. Неужели твой отец не выгонит меня, не дав ни копейки?»
Это забавно. Несмотря на то, что он вырос отчужденным, эта идея подходит человеку из великой благородной семьи, у которого на руках никогда не было ни капли воды. Что я буду делать один? Не умея делать ничего полезного в жизни.
Что, если произойдет пожар? Вы не сможете сбежать должным образом. Я был расстроен, потому что не мог излить свои бурлящие чувства. Не похоже ли это, что я придираюсь без причины? Мариетта глубоко вздохнула и вскочила со своего места. Разговор не был должным образом завершен.
«Просто разберись».
У меня вырвался смех. Он не мог поверить, что сейчас произносит самые ужасные и запутанные слова, которые он слышал от своей матери. Я узнал только плохое, Мариетт.
Мариетта, которая убежала, оставив Дебору одну, пересекла коридор. Если бы Хлодвиг увидел это, он бы сказал: «Это мужественная прогулка, показывающая качества прокурора». Хоть мой незрелый разум и дрожит, оболочка выглядит вот так... … Фактически, это было качество короля.
«Мне нужно сделать много домашней работы».
Я, наверное, не спрашивал вашего мнения. Это было уведомление. Дебора не оказалась достаточно гибкой, чтобы изменить свое решение всего несколькими словами. Если это так, вы ничего не сможете изменить, просто жалуясь.
«Давайте забудем о вещах, о которых не стоит думать».
Мариетта открыла дверь в комнату, заваленную книгами толщиной в ладонь. Посреди комнаты, которая должна была быть пустой, кто-то тяжело облокотился на стул, отведенный для Мариетты, и читал книгу размером с ладонь. Человек на другом конце двери услышал звук двери и оторвал лицо от книги.
— Что, почему ты сейчас здесь?
Бессовестный оппонент, который ругает вас и широко улыбается. Это был весенний цвет, который в эти дни часто приходит и уходит.
«Где это место, куда вы продолжаете приходить и уходить, когда захотите?»
«Стул здесь самый удобный».
Это верно... … . По сути, не должно быть недостатка в предметах, которыми могла бы пользоваться королевская семья. Особенно если это знаменитая богатая королевская семья Валуа. Мариетта цокнула языком, отодвинула единственный оставшийся стул и села. Это был стул, которым в основном пользовались учителя.
«Я занят, поэтому молчу».
Когда Мариетта заговорила резко, Бомбит надула щеки и заворчала.
«Я занят, потому что мне тоже нужно прочитать книгу! «Я пришел сюда не для того, чтобы развлекаться с тобой!»
… … Я никогда не думал, что она пришла сюда развлечься, но Мариетта расстроилась без всякой причины. Я не должен больше отвечать. Словно в знак протеста он полностью отсекает всякий интерес к Бомбиту. Вроде бы он нес ерунду, но я слышал все это одним ухом, а другим передал.
Затем Бомбит, сдавшийся, по-настоящему сосредоточился на книге. Мариетта записала домашнее задание по военному делу, данное Ибрагимом, на листке бумаги. Поскольку они не любят войну и не собирают много солдат, с какой стати они просят нас сделать что-то подобное? Обдумывая в уме свои жалобы.
Пока я тряс головой, пока не почувствовал судороги, время пролетело как свет. Только когда она почувствовала, что за окном темнеет, Мариэтта отложила ручку.
"ее."
Бомбит, который, как говорили, читал книгу, спал, растянувшись на столе. Книга, в которой я сомневаюсь, что прочитал ее всю, лежит у меня под рукой. Мариетта подняла его и проверила название.
«? «Он всегда читает подобные вещи?»
Это был один из популярных романов, который с удовольствием читали дети того же возраста. Почему девушки, у которых все есть, так увлечены историей о дворецком, статус которого не выше их? Мариэтта ничего не могла понять.
"Хм."
Тем не менее, как только я вижу это перед собой, мне становится любопытно. Мариетта нерешительно перевернула листок, чтобы проверить содержимое книги. Затем выражение его лица становится более серьезным, а движения рук замедляются. Расслабленные движения глаз внезапно стали оживленными. веселье? Причина была не в этом.
«… … «Вы носите с собой и читаете такие бессовестные романы?»
Если вы посмотрите на это честно, это произошло потому, что у Мариетты была несколько консервативная сторона.
"Насколько это бесстыдно? Единственное, что получается, это поцелуй".
Бомбит вдруг открыла глаза и пробормотала сонным голосом. Мариетта странно исказила лицо и подняла книгу между большим и указательным пальцами, как будто прикасалась к чему-то грязному.
«Я расскажу сестре. «Вы из тех людей, которые читают подобные вещи».
"хм? Моя сестра тоже знает. — Эрцгерцог купил это для тебя?
Рот Мариетты безучастно открылся.
"это безумие. это безумие. «Все с ума сошли».
Бомбит рассмеялась, увидев, что Мариетта покачала головой, как будто не могла в это поверить. Чем радостнее становился весенний свет, тем мрачнее становилось лицо Мариэтты.
«Не обязательно делать невинное лицо… … ».
Бомбит не смогла перестать смеяться и ударила кулаком по столу. Он выглядел так, словно рыдал. Уголки рта Мариетты, которые до этого неохотно смотрели на странное существо, постепенно обвисли.
— Хватит смеяться, идиот.
Сказав что-то душераздирающее, он не скрыл смеха в голосе.
— Так ты чувствуешь себя лучше?
Посмеявшись некоторое время, игриво спросил настоящий весенний свет. Мариетта, которая сделала неестественную паузу, кокетливо спросила в ответ.
"что?"
"Что это такое? — Когда ты пришел раньше, ты был не в хорошем настроении.
Мариетта небрежно коснулась своего лица. Если подумать, Дебора также сказала Мариетте, что эмоции легко выражаются на лице. Меня так легко читать? Мариетта впала в небольшую депрессию.
Я был ошеломлен, когда увидел, как Весенняя Света ярко открыла глаза, как будто собиралась выслушать мою историю. Но что… … Казалось, не имело бы значения, если бы я это сказал.
В любом случае, перед отъездом я остался на день или два. Они приходят один раз в середине зимы и в середине лета и остаются надолго. По сравнению с другими людьми, риск распространения слухов меньше. Что вы думаете?
Мариетта не осознавала, что мысли, которые она сейчас перечисляла в своей голове, были процессом саморационализации.
— Ты ненавидишь мою мать, да?
От внезапного вопроса глаза Бомбита расширились, как у кролика. Трудно ли было ответить на этот вопрос? Не беспокоясь, Бомбит с готовностью кивнул.
"Это верно."
«… … — Потому что ты издеваешься над своей сестрой?
«Разве это не больше, чем ты, чем королева? Ну, это так. Поначалу причина была серьезная. Это не неправильно, но... … ».
Казалось, ей определенно было что добавить, но Мариетта бросила сильный побуждающий взгляд на Бомбит, которая взглянула на нее и закрыла рот. — неохотно добавил Бомбит.
«Я издевался над тобой. ты."
Прошло короткое молчание.
"Какая ерунда? Ты тоже меня ненавидишь. — Тогда разве ты не должен чувствовать себя отдохнувшим?
«Я думаю, что этот парень — человек, который никого не уважает… … ».
Бомбит оттягивает губы в сторону и делает надутое выражение лица, показывая свое недовольство. Вскоре Бомбит крепко схватил за руку Мариетту, на лице которой было непонятное выражение.
«Я не ненавижу тебя».
«… … ».
«И даже если тебе это не нравится! Вы бы не подумали, что приятно видеть, как кто-то страдает! Я не знаю, платят ли вам за что-то неправильное, но вы не можете сидеть сложа руки и спокойно смотреть, как вас односторонне наказывает кто-то другой. Вы понимаете?"
Мариетта тупо моргнула, словно ничего не понимая, а Спринглайт тяжело вздохнула.
«Ух ты. Хорошо, что ты знаешь? Вот и все. Так почему же ты вдруг вспомнил о королеве?
Мариетта на мгновение задумалась, а затем открыла рот.
«Моя мать сказала, что собирается развестись с моим отцом».
"Хм."
Бомбит, издавший странный звук, хлопнул себя по рту, а затем начал болтать.
«Внезапно говорить такие серьезные вещи… … Я получил это первым. "Просто скажи мне."
Красные губы облизываются несколько раз, не в силах произнести слов. Почему вы так обеспокоены, когда сразу упоминаете слово «развод»? Бомбит взволнованно посмотрел на Мариетту.
Слова, которые вырвались с трудом, были еще более ужасным признанием.
«Я ненавидел свою мать до смерти».
Глаза цвета абсента блуждали в воздухе, не зная, куда идти. Я интуитивно почувствовал весенний свет. Мариэтта, вероятно, рассказала эту историю впервые в жизни, именно в этот момент.
«Я ненавидела, когда меня связывали за каждое действие, критиковали за то, что я хуже, чем моя сестра, дисциплинировали и избивали. «Я думал об этом не раз, желая, чтобы оно исчезло навсегда».
Мариетта стиснула зубы, как человек в холодном месте. Мой когда-то здоровый цвет лица стал немного бледным. Похоже, он сделал это неосознанно. Шрамы, выгравированные на моей душе, были слишком глубокими и яркими.
«Но почему ты не радуешься, когда на самом деле говоришь, что уходишь?»
Я никогда не испытывал и не сталкивался с такой глубокой раной. Однако об этом знал любой, у кого была подобная травма.
— Мариетта, это правда.
Если сосредоточиться только на сути, это обычное чувство.
«Это потому, что я люблю свою мать так же сильно, как и ненавижу ее».
Это было чувство, которое некоторые люди пронесут с собой на всю оставшуюся жизнь.
***
Было три основные причины, по которым Луксею называли волшебным королевством.
Во-первых, трон могут унаследовать только могущественные волшебники.
Во-вторых, у него есть количество архимагов, сравнимое с количеством архимагов в империи.
В-третьих, магия стала настолько распространенной, что даже простолюдины постепенно научились ею заниматься.
Ветер настолько слабый, что пролетает мимо кончиков ваших пальцев. Маленькая капля воды, которая не сможет намочить даже ошейник. Огонь настолько слабый, что трудно стать искрой. Даже если ты не родился с особыми качествами, все думали, что ты можешь это сделать, а если ты даже этого не мог, к тебе относились как к человеку, которого не хватает.
Это восприятие более аристократично, чем у простолюдинов. В царской семье оно проявлялось сильнее, чем у дворян. Если вы родились с благородной кровью, вы должны знать, как использовать соответствующую магию. Это было восприятие, которое в какой-то момент считалось само собой разумеющимся.
Но дочь герцога королевской крови – не волшебница.
Деборе пришлось терпеть ярлык, который преследовал ее с момента ее рождения. Может быть, у иностранца смешана кровь? Или он не проклятый ребенок? Независимо от социального статуса, все показывали пальцем, как будто было естественно, услышал это ребенок или нет.
Не было никого, кто мог бы стать щитом для ребенка, который, как говорили, был позором для семьи.
Ребенок рос, как сорняк в саду, и по мере достижения определенного возраста возникли новые проблемы. Среди дворян своей страны невозможно было найти брачного партнера. Еще до церемонии совершеннолетия мое будущее должно было быть продано и отправлено в другую страну. Было ясно известно, что в их собственной стране к ним плохо относились, но не было никакой возможности, чтобы они поженились друг с другом в другой стране. Я, наверное, пойду куда-нибудь позже. Дебора примерно приняла такое будущее.
Всё равно отсюда больше некуда идти... … .
Я без колебаний поехал прямо по прямой дороге без боковых дорог. Хотя я четко знал, что передо мной обрыв. Если бы я не встретил Ибрагима в тот день, я бы жил так до самой смерти.
В бальном зале мужчина был одет в траурную одежду.
«В любом случае, люди рождаются один раз и один раз умирают, но Юнань… … «Цк, цк».
Это был бал, организованный королевской семьей Сиериса. Партнером Деборы в то время был столичный дворянин старше семидесяти лет. Причина, по которой старик был сварлив, заключалась в том, что его укололи.
"Даже граф, жена которого умерла год назад, носит траурное платье. Его жена умерла пятнадцать дней назад, но он уже был на балу с молодой женщиной, которая станет его новой женой, так что это было бы неловко".
Дебора потрясенно посмотрела на старика. Я думала, что хорошо бы выйти замуж, но когда передо мной появился человек, который, казалось, устал подстраиваться под свой нрав, это было уже ужасно.
«Но, поскольку я стар, я, вероятно, умру молодым. Поскольку вы сказали, что у вас нет детей, это идеально.
Неожиданно граф Валуа даже не поднял глаз. Для такого мужчины была бы очередь безупречных женщин, которая могла бы окружить императорский дворец. Глупо быть безнадежно жадным.
Граф, похоже, не собирался скрывать тот факт, что его заставили присутствовать на балу. Мало того, что носить траурную одежду было недостаточно, так еще и вид того, как он стоит вплотную к стене и отбрасывает в сторону всех приближавшихся к нему знатных дам, сам по себе был похож на прочную замковую стену.
«Этот человек, должно быть, тоже устал. Вы сказали, что Валуа — это семья, лояльность которой всегда подвергается сомнению императорской семьей? Тогда, если вы попадете в такую ​​ситуацию, ваше положение будет довольно тяжелым... … .'
В это время мужчина поднял взгляд с пола. Дебора, с интересом наблюдавшая за графом, не могла не испугаться. Потому что наши взгляды пересеклись прямо.
Наверное, это было неприятно. Тогда что мне делать? Мужчина, который не сделал ни шагу, словно прислонившись спиной к стене, меня не пугал. поэтому… … Так продолжалось до тех пор, пока мужчина не подошел ко мне.
Подошедший ко мне мужчина был намного выше, чем я чувствовал, когда видел его издалека. Старик, беспрестанно говорящий о графе, подошел поближе и закрыл рот, как будто склеенный.
Граф посмотрел на нее и на старика тем же наблюдательным взглядом, что и Дебора, а затем наклонил голову, как будто ничего не понимая.
«Как ты мог быть не так похож на своего дедушку?»
боже мой. Этот сумасшедший человек.
Сердце Деборы упало, когда она посмотрела на покрасневшее лицо старика. Из всех заблудших людей, которых выбрал человек по имени Аби, этот старик был лучшим. Если бы я это пропустил, мне пришлось бы выбрать кого-то пострашнее.
"прошу прощения… … ».
— Есть ли у тебя желание иметь детей?
Дебора покачала головой в ответ на бесконечные вопросы. Самой насущной потребностью Деборы было немедленно защитить себя.
— Вы считаете, что без любви нельзя выйти замуж?
Дебора снова покачала головой. Если бы у тебя были такие мысли, ты бы был здесь в таком виде?
Она думала, что граф вымещал свой гнев по поводу посещения нежелательного мероприятия, хватая и издеваясь над, казалось бы, добродушной женщиной. Однако граф случайно заложил бомбу в бальном зале.
— Тогда было бы идеально стать графиней Валуа.
В шумном бальном зале вдруг стало тихо. Даже звук инструмента, оставшийся как бы отголоском, издает нестройный звук, а затем затихает. Дебора, оказавшаяся в абсурдной ситуации, крепко закрыла глаза и задумалась.
О, я сейчас сплю?
Чувство ошеломления не исчезло легко.
Они разлучили ругавшего их старика и вместе сели в карету, пока не прибыли в Валуа. Даже в тот момент, когда я сидел напротив графа в его кабинете и записывал брачный договор. Даже тот момент, когда мы сыграли неформальную свадьбу и сменили настоящие фамилии. Было такое ощущение, будто мне приснился очень длинный сон.
По всему особняку были следы его мертвой бывшей жены, но, наверное, это было к лучшему. Богатая жизнь, которой я даже не хотел. Мой муж, который был немногим старше меня, был красив и вежлив.
Дочь, о которой мне сказали, что мне нужно позаботиться, была немного замкнутой, но она была нежной, и о ней было несложно заботиться.
— Ты очень похож на свою бывшую жену.
— пробормотала Дебора, прикоснувшись к щеке спящего ребенка.
«А случайно я не смогу наслаждаться этой роскошью благодаря тебе?»
Я поднесла стул к лепетавшему во сне малышу, села и некоторое время смотрела на него. Мое сердце странно наполнилось радостью при виде этого мирного зрелища.
«Думаю, теперь это мое место».
Женщина, которая с момента своего рождения была чужой, куда бы она ни пошла, наконец нашла то, что ей нужно было защитить, прожив более двадцати лет. Что-то, что принадлежит мне и не может быть отдано кому-либо другому.
Резиденция графини Валуа.
***
Люди такие коварные. Я закрываю глаза на несколько дней, думая, что все идеально, что у меня есть все, что я хочу, и что мне больше не о чем желать. Когда я открываю глаза, я снова обнаруживаю, что желаю чего-то нового.
Дебора сидела, прислонившись спиной к стене, и смотрела на качающегося ребенка.
— Твой отец, кажется, тоже к тебе равнодушен.
Ты отлично выглядишь... … Дебора держала рот на замке, потому что чувствовала, что жалуется ребенку.
Ну, я с самого начала знал, что этот человек равнодушен. Причиной его беспокойства был не граф, а он сам и его окружение.
Жители Лючеи изменили свое отношение так же легко, как щелкнули ладонями, словно спрашивая, когда они обращались с ними как с посторонними предметами. А родственники Валуа, ожидая удобного случая, приводят сына и показывают его графу. Чем больше я смотрел на них, тем больше я это чувствовал. Мир, которого он едва достиг, был гнилой связью, которую очень легко можно было потерять, если бы настал день, когда граф погиб в результате несчастного случая или выбросился.
Треск. Ушедший ребенок приближается к ней, когда она кусает ногти. Глаза маленького существа выглядели тревожными, как будто оно что-то знало. Думала Дебора, держа ребенка.
«Мне нужен сын».
Я не собираюсь сразу же нарушать контракт, который заключил с графом. Но когда случается чрезвычайная ситуация, не будет ли необходимо, чтобы кто-то действовал в качестве щита?
«Скоро у тебя будет младшая сестра, маленькая Аннет».
Дебора пробормотала, как будто давала обещание. Аннет моргнула и закрыла лицо руками. Дебора знала, что означает этот двусмысленный ответ. Застенчивый ребенок старался вот так спрятать свое лицо, когда был счастлив или смущен.
'Ты милая.'
Тепло проникло в область, к которой оно прикоснулось. Дебора часто вспоминает это время. Если бы я не был жадным, смог бы я зайти так далеко, ничего не сломав?
Граф, скептически настроенный по поводу рождения второго ребенка, упорно не останавливал ее. Если вы думаете, что для вас было бы лучше иметь детей, то действуйте. Трудно было прочитать значение двусмысленных слов. Проблема заключалась в том, что родившийся ребенок оказался девочкой, а магическая сила, с которой она родилась, была размером с крысу.
Мутации породили мутации. Позор Волшебному Королевству. Очевидно, что даже граф Валуа закрыл бы глаза на такого малыша. Вы должны относиться к нему как к ребенку, которого у вас нет, и родить нового. Поскольку Мариетта медленно росла и училась, насмешки продолжались еще больше.
Во многом это произошло еще и потому, что поблизости находился очень четкий объект сравнения. Аннет была умным ребенком не по возрасту, и чему бы она ее ни учила, она делала это сразу.
«Ты должен быть более совершенным».
Она, которая с момента приезда в Валуа находилась в расслабленном настроении, мгновенно вернулась к своим дням в королевстве. Если насмешки возвращаются, что бы вы ни делали, лучше не оставлять искр на видном месте. Если вы скрываете свои слабости внутри, вы можете выставить в некрасивом свете тех, кто вас критикует, раскопав их.
"более!"
Тревога по поводу неопределенного будущего. Чувство неполноценности по отношению к падчерице, которая, в отличие от него, аристократка без недостатков. Чувство отождествления, привязанности и гнева по отношению к дочери, которая похожа на него, но ей недостает. И она обижается на мужа за то, что он не заботится о своих дочерях, хотя он ясно говорит, что не сможет иметь третьего ребенка, даже если он умрет. Негативные эмоции, копившиеся одна за другой, рассыпались у нее под ногами.
«… … — Разве ты не понимаешь, о чем я говорю?
Дебора Линдгрен была сотворенным монстром.
***
«Это все оправдания… … ».
Слова, которые она произнесла, словно вздох, пронзили ее. Дебора шла через подземный склад, куда разрешено было войти только Ибрагиму и царице. Когда Ибрагим был графом, это было место, которое мог посещать только он.
Когда она покинула вечеринку по случаю помолвки Аннет и убежала, Дебора думала, что ее вышвырнут без движения. Это был также поступок, который я был готов предпринять. Тот факт, что ее дочь, единственный человек, о котором она заботилась, отвернулась от нее, был для нее таким шоком, что ей захотелось отпустить все.
Но Ибрагим не бросил ее.
Вероятно, это потому, что нужна сила Люсейи. После использования там, где он будет использоваться, его наверняка захотят выбросить. Он был человеком с острым лезвием, похожим на нож, и без колебаний убивал людей.
Однако, вопреки ожиданиям, Дебора благополучно заняла место царицы, и сфера ее полномочий фактически увеличилась. О чём, черт возьми, думает этот человек?
Сладкий. Когда вы открываете самую внутреннюю дверь, перед вами появляется большой портрет. Оно не висело где-то, а стояло под углом в щели между деревянными ящиками и было в таком состоянии, что правильнее было бы сказать, что оно было спрятано, а не оставлено. Дебора осторожно вынула рамку, чтобы не поцарапать картину на коробке. Это была картина, которая ни в малейшей степени не обесцветилась, хотя и хранилась в таком состоянии, возможно, потому, что была сохранена магией.
Единственным, что уловило пыль, была рука Деборы. Ей, которая обычно была бы робкой, было все равно, она вынесла портрет на большое пространство и повесила на стену.
«… … ».
Я слишком поздно теряю концентрацию.
Женщина, которая улыбается ярко, без какой-либо тени, как солнечный свет после полудня. Женщина, похожая в точности на Аннет, но ее статичная поза на портрете странным образом ей не соответствует.
Я не испытывал никакого чувства ревности или неполноценности. Она настолько отличалась от Деборы, что ее нельзя с ней сравнивать.
«Если бы ваша и моя ситуации поменялись местами, вы бы воспитали Мариетт как ребенка без тени?»
На бессмысленный вопрос нет ответа. Вполне естественно.
В этот момент я услышал шаги в размеренном темпе, от которых у меня перехватило дыхание. Это было очевидно, даже не задумываясь о том, кто владелец звука. Дебора была изумлена и убежала, как будто ее поймали на чем-то плохом. Во внутреннюю комнату, куда вынесли портрет.
Я закрыл рот обеими руками и заглушил дыхание. Шаги Ибрагима, приближавшиеся, остановились на некотором расстоянии. Это не точно, но казалось, что он, наверное, остановился перед портретом.
'Что ты думаешь? — Ты, наверное, знаешь, что это я это вытащил.
Чистый голос пронзил ее уши, когда она крепко закрыла глаза.
"Дебора."
«… … ».
Говорят, что когда люди настолько потрясены, они даже не могут издать ни звука. Дебора широко открыла глаза и глубоко вздохнула. Когда же мы сюда попали? Звука не было?
Мужчина, у которого всегда было невыразительное выражение лица, выглядел немного рассерженным.
"Что ты здесь делаешь?"
Не потому ли, что он самовольно прикоснулся к портрету своей возлюбленной Эллен? Деборе было трудно найти слова для ответа. Результат был слишком ясен, чтобы его можно было объяснить, и я не мог сказать вам, почему... … Я вообще не могу разобраться сама.
«… … «Это не значит, что я нахожусь в месте, куда я не могу прийти, верно?»
Говорят, ты не можешь отказаться от своих привычек. В конце концов он говорит резкие слова.
Мужчина с усталым лицом вздыхает. Ибрагим всегда был таким. С момента нашей первой встречи и до сих пор. Безжизненное лицо было сухим и покрытым коркой.
«Я не знаю, о чем вы думаете, но вы уже первая королева Валуа, и это факт, который никогда не изменится. «Даже если вы хотите протестовать против меня, вы не можете так поступать».
первая королева.
Место, которым она была бы одержима много лет назад, теперь казалось бессмысленным. Его слова только укрепили стены.
«Не нападайте на меня, используя кого-то, кто не может вернуться. Говорил ли я когда-нибудь о ней при тебе? «Этого не произошло ни разу с того дня, как ты сказал мне причину и ничего от тебя не ждал».
ах. Дебора тихо вздохнула, глядя на него холодным и сухим лицом. Казалось, произошло полное недоразумение. Это был просто поступок, который он совершил непреднамеренно из-за странной сентиментальности, но в конечном итоге он раскритиковал его оставшиеся чувства к Эллен. Как будто это и стало причиной развода.
нет. Он ни разу не подумал, что ему придется стереть Эллен.
«величество».
Его слова просто открыли ящик обиды, которая долго хранилась.
«Ты всегда делал перед ней такое равнодушное выражение лица?»
Ибрагим широко открыл глаза. Дебора не остановилась.
«Я хотел, чтобы ты улыбнулась хотя бы раз, хоть немного. Даже если не передо мной... … — По крайней мере, моей дочери.
Он не сможет правильно прочитать то, что содержится в этих словах, которые наполовину правдивы, наполовину ложны. Это было не потому, что он был скучным, а потому, что он мало знал о ней, несмотря на то, что они были вместе так долго. Итак, не является ли это неправильным прочтением ее мыслей до самого конца?
«У меня нет уверенности, чтобы вынести присутствие рядом с тобой человека, который не меняется».
Дебора изменилась. Его падчерица, которая позорно игнорировала его более десяти лет. Она знала, что ее путь ошибочен, и что Аннет не заняла бы место ее и Мариетты, если бы не боролась так упорно.
Поскольку они не смогли избавиться от своих тревог и сомнений, они отказались от возможности стать настоящими матерью и дочерью.
Я знаю, что если я буду плакать и жаловаться, ребенок ослабнет и примет это. Но Дебора решила не делать этого. Частично это было потому, что моя гордость не позволяла этого, но также и потому, что я ясно знала, что наши отношения не должны повернуться таким образом.
Дебора — кошмар детства Аннет и Мариетт. Так и должно было остаться.
«Я не подходящий человек для этой должности».
На лице Ибрагима появляется трещина. Дебора ясно видела следы глубокого саморазрушения.
«Я сделаю Мариетт преемницей, у которой нет поддержки, но это нормально?»
Это все, что они говорят, чтобы их поймать.
«Вы ответили на него несколько раз. «Пока вы внезапно не решите усыновить ребенка, проблем не будет».
"ее."
«… … «Если что-нибудь случится, у меня есть старшая сестра, на которую я могу положиться».
Ибрагим не смог ответить. Дебора вытянула его руку, чтобы раздвинуть ее, сняла кольцо с его левого безымянного пальца и уронила его на него. Он тупо посмотрел на свою руку, на которой были четкие отметины.
«Потому что я не такой нерешительный, как ты. «Моему темпераменту не свойственно сидеть сложа руки и ждать, пока придет время решить проблему».
Наблюдение за искаженным лицом сделало меня счастливым. Хотя он человек, который никогда не улыбается до конца, я подтвердил, что, по крайней мере, могу вызвать у него эмоции, вот и все.
«Тогда я подожду положительного ответа на этот раз».
Дебора без колебаний отвернулась от него. Мои шаги были легкими. Я ненавижу запах цветов, но я подумывал пойти сегодня в розарий. Я хотела запечатлеть в своих глазах место, где в последний раз таяли воспоминания о двух моих детях.
Дебора на мгновение оглянулась, толчком открывая тяжелую каменную дверь. Как и ожидалось, Ибрагим не последовал за ним.
"Это верно."
Как будто я не знала, что за враждебностью скрываются неполноценность и нервозность, а за гневом – привязанность и сожаление. Люди, которые не знают, что за словами ухода стоит желание, чтобы их кто-то поймал.
Так что ты не знаешь до конца.
Что бы произошло, если бы мужчина, который не мог забыть свою умершую жену и у которого на глазах были следы одиноких слез в течение года, влюбился в нее? Было время, когда я тайно представлял себе это.
***
"любовь?"
Мариетта нервно произнесла одно слово и скривила рот.
«Как это может быть любовью? Ерунда."
Поговорив некоторое время о пустяках, Бомбит ушел, оставив Мариетту, сказав, что пришел Ноэль. Можно сказать, что отвлекающие факторы исчезли, поскольку нужно было выполнить много домашней работы, но было не очень приятно видеть собственными глазами, что мои приоритеты отодвигаются назад.
хорошо. Они притворяются близкими друзьями, но, в конце концов, на первом месте стоят любовники. Мариетта нахмурила брови и посмотрела в ту сторону, куда выбежала Спринглайт, держа Ноэля за руку.
«… … «То, что ты делаешь, — это любовь».
В Спринглайте было что-то, чего не было у Мариетт. Смелость открыто выразить свои чувства понравившемуся человеку, что бы это ни значило, и не бояться это сделать. Под ним нет элементов, которые могли бы деградировать разум. Одержимость, высокомерие, ненависть... … Чистое сердце без таких негативных эмоций найти было непросто. По крайней мере, для Мариетт.
умный. В мои мысли ворвался легкий стук.
— Мариетта, ты дома?
Услышав приветственный голос, Мариетта вскочила со своего места. Все, что вам нужно сделать, это просто ответить. Мне очень хотелось броситься и открыть дверь. Человеком, вошедшим внутрь с улыбкой, была Аннет, которая остановилась в Валуа как раз к визиту Спринглайта.
На мгновение Мариетта почувствовала, что человек перед ней незнаком. Аннет, одетая в яркое грязно-белое платье с распущенными волосами, поставила на стол плетеную деревянную корзину. Тяжелая корзина наполнена закусками.
«У вас всегда было такое светлое и освежающее настроение?»
Я знаю, что Аннет естественным образом изменилась, когда она познакомилась с весенними красками и изменилось ее окружение. Мариетте было приятно видеть, как медленно стираются следы ее долгой изоляции. Однако я знаю, что моя осторожная и ограниченная личность — это то, что у меня было изначально и не изменилось.
Что кажется таким незнакомым... … Возможно, это было еще и из-за одежды, которую я послушно носила, как выбрал весенний свет.
«А как насчет моего мужа, который путешествует один?»
«Нет закона, который гласит, что я всегда буду с этим человеком».
«За тобой следят еще много людей. «Самопровозглашенная младшая сестра, какая-то принцесса, архимаг».
«Младший брат играет с Ноэлем, принцесса встречается с королевой, а архимаг разговаривает с упомянутым мужем».
Аннетт тихо рассмеялась.
«Это звучит очень странно, когда ты так говоришь».
«Я не говорю, что это звучит странно, но это правда, что вокруг тебя много странных людей».
"это?"
Аннет, которая постоянно смеялась, как будто это было так смешно, вынула содержимое принесенной корзины и аккуратно положила его на стол. Карамельки, конфеты, шоколад, пирожки и печенье. Судя по всему, их намеренно оборудовали под разные типы.
«Почему ты купил так много?»
«Надеюсь, я смогу помочь наследной принцессе, которая всегда переутомляется. Ах, эту корзину сделал Bombit. Разве это не удивительно? «Как можно иметь столько талантов?»
Эти слова исходили от человека, которого считали лучшей женщиной в ассоциации наставников и которая также знала, как использовать магию... … Если бы это услышал кто-то, кто плохо знал Аннет, это можно было бы счесть насмешкой.
Мариетта сморщила нос и потрогала теперь пустую деревянную корзину.
«Какая суета. Это просто выглядит неряшливо, вещи торчат тут и там. Я тоже заработаю столько же».
Это Мариетта надулась без всякой причины.
«Он был здесь недавно. — Я слышал, ты читаешь странную книгу, которую дал тебе Его Высочество эрцгерцог.
"Ах это? В наши дни это популярная книга в социальных кругах. «Селин также сказала, что ей понравилось это читать».
Кто это... … .
Прищурив глаза и некоторое время порывшись в воспоминаниях, он пришел к выводу, что она, должно быть, дочь какой-то графской семьи. Думаю, я часто получал приглашения с таким именем. Я отказался читать более 90%, поэтому не смог запомнить содержание.
В любом случае, похоже, мой план рассказать людям, что я читаю странную книгу, провалился. Мариетта, потерявшая дар речи, изменила курс и без всякой причины рассердилась.
«Почему этот человек покупает такие вещи только для себя, оставляя меня, который является его настоящим младшим братом?»
«Такие книги тебя не интересуют».
Это верно. На самом деле, я был ближе к тому, чтобы ненавидеть это. Собираться в комнате отдыха и говорить о том, как это было весело, мне не очень нравилось, а иллюстрации, которые всем нравились, казались Мариетт немного странными.
Какие звезды у тебя в глазах? Почему оно так сверкает? Почему мой нос такой неудобно большой? Что, черт возьми, это такая большая вещь? Это слишком большое. Расстройство. Если бы я дал это ему, он бы рассердился, что я дал это ему. Мариетта тоже знала.
«… … — Но ты мог бы спросить меня хотя бы один раз, хочу ли я этого.
«Ну, вот и все… … ».
Аннетта не выказала ни малейшего намека на неудовольствие по отношению к младшему брату, который жаловался, как ребенок, хотя ему было двадцать лет. Во время разговора ощущение расстояния по-прежнему странное, поэтому я сижу рядом с ним, держу его за руку и говорю тихо.
«На самом деле, когда я впервые узнал о месте, где продаются эти книги, это было еще до моего приезда в Лотарингию. Это то место, где он нашел его, выбирая для тебя подарок. Откуда ты слышал, что девочкам твоего возраста нравятся подобные вещи? — Именно тогда я сказал тебе, что тебе это не понравится.
Вот почему я не спросил. В словах Аннет содержалась очень важная часть. Возможно, это было потому, что это было время, когда он никогда не думал, что весенний свет может прийти сюда, но в первую очередь думал о себе. Мариетта почувствовала смущение без всякой причины, и ее сердце мгновенно растаяло.
«Значит, ты снова принес что-то подобное? «Почему ты думаешь, что я всего лишь ребенок, которого можно заманить в еду навсегда?»
"хм? Э-э, нет. «Я действительно это готовил?»
«ах… … ».
Слова, которые я сказал, чтобы избавиться от смущения, фактически вырыли мне могилу. Мариетта отчаянно закрыла покрасневшее лицо.
«Я сказал, что приготовил для тебя кое-что отдельно. «Может быть, после разговора с Асиль я вернусь и передам это тебе напрямую?»
Эрцгерцог и Архимаг. Это было странное сочетание. Трудно было сказать, соответствовало ли это тому, кем она была сейчас в извилистой мировой линии, но Мариетт это ощущала еще сильнее, у которой были воспоминания о времяпрепровождении с Асил.
«Между ними не существует противоположностей».
Ну, вы знаете, даже если так, эрцгерцог вполне приличный взрослый человек, так что не надо кулачных боев или чего-то в этом роде. Мариетта, пытавшаяся придумать, о чем ей можно говорить наедине, вдруг осознала нечто странное.
Я думал, что оно просто яркое, но мне показалось, что на лице Аннет была тень, которая, казалось, была намеренно скрыта. А Мариетта была человеком, который не мог сдержать своего любопытства.
«Это был подарок. — Сестра, что происходит?
Не выказав никаких признаков удивления по поводу острого вопроса, Аннет посмотрела на Мариетту глазами, полными чистого сомнения.
— Что вдруг происходит?
«Просто это кажется немного другим, чем обычно».
«… … хорошо?"
Неоднозначный ответ мог означать одно из двух. Либо есть проблема, о которой вы не знали, либо вы намеренно пытаетесь ее скрыть. В любом случае, единственное, что было одинаковым, это то, что я не мог услышать причину из уст Аннет.
Мариетта тихо подумала. С каких это пор у тебя такое лицо?
Вероятно, это было с самого начала… … Так было с того момента, как эрцгерцог Лотарингский стал горячей темой. Мариетта прищурилась и спросила.
«У вас с мужем сейчас плохие отношения?»
"нет. «Мы сегодня хорошо провели время вместе».
"Это правда? Вы не можете установить его, даже если ваша сестра разведена. «Я намерен увеличить здесь мигрень».
Аннет, спокойно слушавшая резкие слова, слегка приоткрыла рот. Тогда я переспрошу.
«… … развод? ВОЗ?"
Ох, оно испорчено.
Мариетта едва могла удержаться от желания хлопнуть себя по губам. Я думал, что перестал так нервничать после того, как прошел подготовку в качестве преемника, но это произошло потому, что я расслабился перед Аннет. Разве Аннет не обладает способностью знать то, чего сегодня не знала даже она, и то, что даже не является официальным, потому что ее отец еще не дал на это согласия?
Однако, поскольку слова уже были произнесены, казалось, не было необходимости их скрывать.
«Они сказали, что тебе следует развестись. «Наша королева».
Увидев, что Мариетта говорит о своей матери как о незнакомке, Аннет смущенно улыбнулась. Думаю, я в какой-то степени этого ожидал, поэтому не выглядел таким уж удивленным.
«Кажется, он чувствовал давление. «В конце концов, ты сделал этот выбор».
"Груз?"
«Я чувствую, что не могу найти места, куда вложить свое сердце».
Мариетта вообще не могла понять слов Аннет. Дебора — человек, которому нравится стоять в одиночестве. Так было с тех пор, как Валуа был графом. Окружающие ее люди всегда делились на два типа. Либо человек, которого стоит использовать, либо подчиненный, который о ней позаботится.
Человек, которого, кажется, не потрясает даже буря. Чрезвычайно токсичный взрослый.
«Сестра, не все люди в мире такие деликатные, как ты».
Аннет смотрит на Мариетту широко раскрытыми глазами, словно спрашивая, что она говорит.
«Моя мама не такая уж и слабая. Не нужно его жалеть. Это не то, что я хочу сказать, но... … Ты пытаешься убежать, потому что не можешь вынести допущенных ошибок. Вот и все. — Не пытайся быть со мной вежливым.
— Я никогда не пытался заставить тебя думать обо мне хорошо.
Аннет, слабо улыбаясь, слегка наклоняет голову.
— И все же, возможно, ты не так сильна, как думаешь, Мариетта.
В мире есть много вещей, которые тем сложнее заметить, чем ближе к ним. Мариетта бессознательно кивнула на тихий голос. Аннет какое-то время молчала, затем слегка нахмурилась и заговорила.
«Я не думаю, что мой отец этого допустит».
«… … "Откуда ты это знаешь?"
«Я не уверен, относился ли он ко мне как к жене, но, похоже, он считал меня хорошим политическим партнером. «Они втайне не любят, когда их люди покидают их территорию».
К моему удивлению, Ибрагим оказался по-настоящему мрачным человеком.
«Ну, я мог бы еще выслушать ваше или мое мнение по этому поводу. Если тебе нужна сила, скажи мне. "Я помогу тебе."
Мариетта быстро заморгала. Видимо, Аннет подумала, что Мариетта хочет, чтобы они развелись. Что ж, именно Аннет, и никто другой, видела сцену длительного насилия вблизи. Хотя направление может быть другим, я не мог сказать лицу Аннет, которая была такой же жертвой, что на самом деле казалось, что она не хочет, чтобы ее мать уходила. Мариетта пробормотала, а затем покачала головой.
"нет. "Я позабочусь об этом."
К счастью, Аннет без вопросов согласилась.


    Побочная история: Метод любви волшебника

    «Архимаг Асил, твоя привязанность странна».
Сказал молодой человек.
«Такого чувства не может быть между учителем и учеником».
Глаза цвета абсента были полны уверенности. Волшебник смеется. Протираем пустую клетку чистой тряпкой. Это было явное издевательство.
Бессмысленно вытирая его в течение долгого времени, так как он был уже настолько чист, что на нем не осталось ни единой пылинки, я открыл свои тонкие губы.
«Обычные люди... … «Существует тенденция рассматривать сексуальную любовь как нечто слишком драгоценное».
Слышен звук удара металла о деревянный стол. Волшебник поставил клетку.
«Только потому, что граф питал такие тривиальные чувства к моему драгоценному ученику, было бы слишком большим заблуждением думать, что и я тоже. «Ты меня оскорбляешь».
«Это софистика».
"Почему вы так думаете?"
— Тогда почему Архимаг против моего брака с Эллен?
Грубо говоря, слова графа означали: «Разве ты не ведешь себя так, потому что тебе нравится Эллен как человек, на котором ты хочешь жениться?»
На лице высокомерного волшебника появляется небольшая трещина. Вы попали в самую точку? Это было совершенно не так. Я просто подумал, что другой человек превышает свои полномочия.
Маленькая синяя птичка уже вошла в клетку с открытой дверцей. Птицы красуются в своих красивых местах отдыха без каких-либо границ. Волшебник уставился на маленькую жизнь и открыл рот.
«Есть ли у меня муж или нет, вообще не важно. Если граф может сделать Эллен достаточно счастливой и полностью защитить ее, почему должна быть какая-то причина этому сопротивляться? Конечно, это могла бы быть отдельная история, если бы Эллен захотела, но быть связанным такими отношениями, как брак, для меня мало что значит».
Юный Ибрагим слушает слова, похожие на лабиринт.
«Обычные люди живут максимум около ста лет, прежде чем умереть. Граф, ты забыл, что твой возлюбленный — волшебник? Эллен, спустя сотни лет после твоей смерти. «Может быть, мы проживем еще тысячи лет».
Сомнения становились все глубже и глубже. Какое это имеет отношение к тому, о чем мы говорим? Однако волшебник был не очень добр к людям, которые ему не нравились, поэтому он лишь изложил свою историю кислым тоном.
«Эллен будет жива даже после того, как граф покончит с собой. Граф скоро станет человеком воспоминаний. Мы с Эллен единственные, кто существует. «Когда это время придет, Эллен обязательно вернется ко мне».
Откуда же берется эта уверенность без малейшего сомнения?
«Итак, это гнездо, где я могу остаться в любое время. Эллен может уйти и вернуться в любое время. Сколько бы людей или десятков людей ни прошло рядом с ней, она остается здесь неизменной. Вот как я ценю Эллен... … "Вы понимаете?"
Острый взгляд пронзил графа, как будто тотчас же изрубил бы его на куски, если бы он сказал ему хоть малейшую ложь. Есть ли еще что-нибудь? Граф совершенно честно покачал головой.
Волшебник снова рассмеялся.
«Вот почему люди такие».
***
Очередной дерьмовый сон. Асил встал с кровати, положив руку на лоб. Я рад, что это не был такой ужасный кошмар, что заставил меня обильно потеть. Когда я, не задумываясь, оглянулся, вокруг меня было темно. Конечно, отчасти это произошло из-за того, что была поздняя ночь, но главная причина заключалась в том, что интерьер был в точности таким, как на фотографии в журнале, на который смотрел Бомбит. От обоев до пола. И большая часть реквизита в этом доме оформлена в черном цвете. Это была попытка без каких-либо колебаний, но тьма, которая, казалось, была затянута в нее, пришлась по вкусу Асилу.
"после… … ».
Однако верно и то, что, когда наступил такой день, мне стало немного грустно. Возможно, мне стоило добавить немного белого. Было бы лучше, если бы все было цветным? Асил крепко держал два красных драгоценных камня, которые он положил возле своей кровати перед сном. Вероятно, это и есть причина кошмара. Если быть точным, этого боится сам Асил.
Одну за другой мы тщательно распутывали нити миров, запутавшиеся из-за разбросанных осколков 48-го Асила. Были миры, которые были почти полностью спасены, а были и миры, у которых не было другого выбора, кроме как наблюдать, как они рушатся, потому что с ними ничего нельзя было сделать.
По мере того как мы переходили в следующий мир и следующий, концентрация кошмара ослабевала, а магическая сила становилась более стабильной, чем когда-либо. Каждый день я чувствую, что стал немного сильнее благодаря влиянию других. Однако я знал только один мир, к которому я даже не осмелился прикоснуться. Это был мир со счастливым концом для нее и Аннет.
«Я собираюсь отвернуться».
Существует магический круг и множество драгоценных камней, которые можно использовать в качестве платы за проезд. Почему я так сомневаюсь в чем-то настолько простом, что требует от меня немедленного решения? После колебаний и колебаний я задавался вопросом, сделаю ли я это последним из сорока восьми.
Асилу не понравилась поговорка о том, что лучше получить удар первым. Это забавно. Лучше всего не быть побежденным. Но на данный момент это имеет смысл. Я должен был пойти первым. Если бы это было так, я бы почувствовал сейчас большое облегчение.
В это время экран телефона вспыхнул.
「Бомбит: Ты снова украл драгоценный камень!」
Сколько часов он не ложится спать и связывается со мной? Я посмотрел на часы: было уже четыре утра. Асиль ответила нерешительно и глубоко вздохнула.
Давайте не будем больше откладывать это.
Вместо поощрения меня только избили, но, как ни странно, я почувствовал облегчение. Я был уверен, что смогу сделать это сейчас. Асил снял толстый ковер и встал на нарисованный им магический круг. В руках он держал два драгоценных камня. С шумом, похожим на переворачивающуюся книгу, Асил исчез с места.
***
На троне сидела женщина с живописным выражением лица. Это означало, что оно было так же красиво, как картина, но это также означало, что оно каким-то образом оторвано от реальности. Темно-зеленый и золотой смотрелись на ней великолепно. Так что даже корона на его голове золотая.
Асиль уже видела эту сцену в «библиотеке». Когда Аннет убежала, не будучи пойманной волшебниками Волшебной Башни. Когда вы не загнаны в угол до такой степени, что чувствуете, что ваша жизнь в опасности. И когда Асил впервые узнал, что волшебники в сговоре с императором пытались вызвать достаточно сильную силу, чтобы одолеть его через Аннет.
Место, куда можно добраться, пройдя только самым правильным путём через извилистый и извилистый перекрёсток. Поэтому счастливый конец должен быть самым красивым и счастливым, чем любой другой конец. По его мнению, Асил уничтожает всех, кто причинил вред Аннет или пытался причинить ей хоть малейший вред, а затем посадил Аннет на трон императора. Никаких исключений не было.
Волшебник уставился на себя, стоящего за троном и шепчущего ей тайные слова. как ни странно… … Это выглядело так прекрасно.
Именно этот момент меня и беспокоил. Он использует силу, чтобы изгнать всех тех, кто причиняет вред людям, которыми он дорожит, и передает власть, которой он достиг с помощью силы, людям, которым он дорог. Это то, что сейчас могу сделать даже я, хотя четко знаю, что это приведет к миру жестоких и уродливых форм. Я притворился, что это шутка, но это было то, что я лично предложил Аннет.
Несмотря на то, что Аннет немного изменила его, Асил все еще оставался Асилом. Количество людей в очереди немного увеличилось, но суть та же. Асил все еще не чувствовал, что его ценят люди, за исключением Аннет и нескольких человек вокруг него. Если бы мне пришлось его сравнивать, я бы сказал, что оно мало чем отличается от летающего насекомого.
Итак, подводя итог, проблема вот в чем.
Асил не знал точно, в чем разница между ним, незваным гостем, Асилом, который изначально был в этом мире, и Асилом, фрагментом души. Я даже не знаю, кто именно сейчас предательски шепчется рядом с Аннет. Если задуматься, разве суть этих двух вещей не одинакова? Цель — безжалостно уничтожить всех, кто причиняет вред Аннет.
Более того, тот факт, что Аннет уже стала императором, означал, что все опасные элементы уже подавлены в зародыше. Было слишком поздно пытаться остановить беспощадное убийство. Все уже произошло.
"прежде всего… … «Мы должны выяснить, какой из них является фрагментом».
Чтобы распутать запутанную нить, нужно сначала найти спрятанные подсказки. Асил придерживала широкий плащ одной рукой и взмахивала им. Потом там, где он стоял, ничего не осталось.
***
Первым местом, куда нужно было отправиться, была Волшебная Башня. Это также было место с наибольшей частотой появления при поиске предметов, и существовала высокая вероятность того, что там останутся следы чего-то, даже если этого там не было. Если бы он использовал магию, он мог бы переместиться в одно мгновение, но Асил прошел это расстояние на своих двух ногах.
На улицах был гораздо более порядок, чем во времена императора Доминика, но я чувствовал странное чувство дискомфорта, пока шел. Для столицы все здания магазинов кажутся низкими и круглыми. После того, как я это понял, все, что я видел, выглядело по-другому.
Не создает ли это ощущение улицы Валуа, а не столицы? Замерзнув на мгновение, он поспешил в универсальный магазин. — потребовал он, протягивая серебряную монету купцу с густой бородой.
"Карта. «Самый последний».
— Для чего ты планируешь его использовать?
Поскольку одна серебряная монета была слишком щедрой ценой, чтобы заплатить за карту, торговец любезно ответил нехарактерным фырканьем. — ответила Асил, слегка нахмурившись.
«Было бы неплохо иметь карту, на которой показан весь континент, и карту, на которой показаны все географические названия Сиериса».
Хотя нужно было отдать еще одну карту, это все равно была выгодная сделка. Купец побежал на склад, взял две карты, нарисованные на ткани, и протянул их Асилу.
Асил развернула карту настолько большую, что ее трудно было разместить на узком столике в углу магазина.
«Это настоящий беспорядок».
Говорят, карты понемногу меняются с течением истории, но эта совсем другая. Королевства, которые полностью исчезли и были поглощены Сиерисом, едва можно было пересчитать пятью пальцами, и, как и ожидалось, Валуа был полностью стерт с карты и получил другое топоним. Асил был так потрясен, что у него затекла шея.
«Что, если мы разрушим место, которое любим больше всего?»
Волшебник аккуратно сложил карту, вложил ее в руки и вышел из универсального магазина. Это время, когда солнце умеренно теплое. Птицы сидели на крыше и без страха щебетали, а аромат цветущих повсюду цветов был слабым.
Тот, кто мог пойти куда угодно и стать кем угодно, должен был иметь вескую причину, чтобы появиться и пойти по улице. Есть кто-то, с кем вы хотите прогуляться, или вам нужно время подумать, двигая телом.
Путь, который я изначально выбрал по второй причине, немного изменился. Асил понял, что этот мир был более странным и запутанным, чем любой другой мир, через который он прошел.
В мире есть нечто, называемое естественным потоком.
Сколько бы усилий ни прилагалось для создания лучшей формы, возникшая в результате усталость обязательно была заметна на лицах людей, охваченных неспокойными временами. Даже если подумать об этом очень просто, это правда. Всего за несколько лет весь облик улиц изменился, как будто они находились в другом городе, так как же могло быть, что живущие там люди не испытывали никаких неудобств?
Но на их лицах не было ни малейшей тени. Несмотря на тяжелую работу, взрослые не жаловались, а дети свободно ходили по улицам, улыбаясь. Как будто кто-то вырезал несчастье.
Когда чувство дискомфорта, которое он испытывал все это время, выразилось в одном четком предложении, волшебник остановился. Мое сердце, надежно защищенное магической силой, упало.
«… … ни за что."
Прежде чем мы успели это осознать, Волшебная Башня оказалась прямо перед нами. Это произошло потому, что я довольно долго шел, не чувствуя усталости. Волшебник сурово посмотрел на каменную стену, вышитую древесными лозами.
Я напрягаюсь и стою перед дверью, которую можно открыть только с помощью магии. Он протянул бледную руку. Дверь открылась так легко, что крайне осторожные движения показались бесполезными. Вздох. Издавать жуткие звуки.
Хотя дверь была только открыта, Асил в этом мире легко заметила бы это небольшое движение. Но здесь мы не сможем остановить его. Волшебник был уверен.
Медленно посчитайте перед открытой дверью. Сосчитав от одного до почти ста, волшебник шагнул внутрь волшебной башни.
Нет никаких признаков больших или маленьких монстров, управляемых магией. Присущую чему-то жизненную энергию невозможно было скрыть, спрятав. Я думаю, они все мертвы.
хлопнуть! Когда вы сильно топаете правой ногой, внутри сразу становится светлее. Поскольку вкусы не меняются легко, структура не сильно изменилась по сравнению с той, которую Асил поддерживал в течение длительного времени.
Единственной странностью было то, что следы использованной магии были очень слабыми. Минимум год, судит волшебник. Года три максимум. Это заброшенное место, мимо которого никто не проходил.
Я глубоко вздохнул и грубо опустился на диван. Реальность того, что я хотел игнорировать, в конечном итоге вышла далеко за рамки моего воображения. Я не мог понять, как это исправить.
***
Аннет сидела прямо и рассматривала документы. Возможно, потому, что он сосредоточился, его рот был закрыт плотнее, чем обычно.
По ее мнению, офис был общественным местом, но был мужчина, который делал его очень приватным.
Мужчина лежит лицом вниз на столе с одной стороны, его серебристые волосы ниспадают вниз. Асил заскулила со скучающим выражением лица.
«На что ты так пристально смотришь? «В эту мирную эпоху вы можете оставить работу своим подданным».
Аннет тихо хихикнула и на мгновение отложила документы, которые держала в руках.
— Тебе было очень скучно?
— Почему ты спрашиваешь очевидное?
В его томном голосе не было и следа раздражения. Благодаря этому Аннет смогла ответить решительно.
«Тем не менее, это важно, поэтому мне нужно это проверить прямо сейчас».
"Что происходит?"
«Говорят, в наши дни на Юге часто появляются пираты».
Цк. Асил слегка щелкает языком и закрывает глаза. Аннет была мудрым императором, который искренне заботился о своем народе. Как только вы попадете в такой инцидент, ваше сердце станет настолько тяжелым, что вы не сможете успокоиться, пока не найдете правильное решение.
Было бы хорошо, если бы мы могли решить все это сразу, но сейчас даже это невозможно.
«Просто пришлите больше солдат. О чем ты так беспокоишься? Давай закончим как следует и выйдем на улицу, Аннет. "Я хочу показать тебе кое-что."
— Ну, пожалуйста, подожди еще немного.
Я ни о чем не сожалел, потому что сказал эти слова, прекрасно зная, что меня отвергнут. Асил грубо бросил на нее взгляд в воздух.
Было бы неплохо продолжать смотреть на нее, но она не могла как следует сосредоточиться, когда почувствовала на себе взгляд. Если бы работу пришлось закончить поздно, лучше было бы немного потерпеть. В это время мое сердце пронзило прохладное и покалывающее ощущение, как будто мимо проходил горький зимний ветер. Асил повернул голову в другую сторону, чтобы не было заметно ее нахмуренного взгляда.
Кто-то ворвался в волшебную башню.
Это очень похоже на тебя... … Нет, кто-то обладающий магической силой почти того же цвета. Должен ли я идти? Я подумал об этом на мгновение, но потом сдался. Это место, которое больше не имеет значения. Больше нечего защищать. Более того, он обладает магической силой, сравнимой с его прошлым. Я никак не мог с этим справиться.
Кто же это мог быть? Если бы это был фрагмент меня самого, пришедший из другого мира, как раньше, возможно, его действительно стоило бы использовать. Нет необходимости идти и искать его первым. Если прогноз верен, противник самостоятельно дойдёт туда, где находятся он и Аннет.
***
Волшебник сначала почувствовал необходимость получить более четкую информацию об этой ситуации. Только тогда тело, беспомощно свисавшее, поднимается вверх. Не было никакой пользы откладывать то, что нужно было сделать.
Я снова открыл карту, которая была у меня в кармане. Я взмахнул рукой в ​​воздухе, и вышла ручка из черных перьев с синим блеском.
Асил без колебаний обвела различные места на карте. Ручка работала хорошо и без чернил. Карта покрыта ярким синим цветом.
«Ты много сбил с ног».
Мало того, что вотчины императорской знати и вотчины Валуа и Лотарингии опрокинулись, они уже оккупировали все страны, где в ближайшие десятилетия ожидались большие или малые конфликты.
Если вы хотите увидеть подробные записи, вам, вероятно, следует обратиться к секретарю императорского дворца... … Нет, история, вероятно, вся выдумана. Потому что он сделал бы то же самое. Подумал волшебник, схватившись за голову обеими руками. Нет другого способа, кроме как увидеть это своими глазами. Поэтому я начал ездить с места на место.
"Скажи это снова. «Это место изначально было таким?»
«О боже, это правда. «Почему молодые люди такие подозрительные?»
Маленькая страна, где земля была бесплодной и людям приходилось голодать. Земля тех, кому каждую зиму приходилось становиться захватчиками, чтобы не умереть с голоду, стала достаточно плодородной, чтобы они могли с комфортом заниматься сельским хозяйством. Несмотря на то, что я намеренно задавал вопросы разным возрастным группам, от мала до велика, ответ был одинаковым.
«И все благодаря милости Его Величества Императора, я могу продолжать учиться здесь».
Ксенион, страна ученых, с самого начала представляла собой город внутри Сиериса.
Великаны, вторгшиеся в Лотарингию с севера, не оставили и следа своего существования. Земля Зимы вернулась к тому состоянию, которое было до правления Севера. Больше нет земли, на которую стоит задуматься о переезде, учитывая холод. Все, что осталось, — это прочный форт, способный пережить зиму.
С опустошенным лицом волшебник пришел к выводу, который не хотел признавать.
Человек в этом мире превратил сам мир в игровой домик для Аннет. Мир, который был разобран и перестроен специально для Аннет, чтобы она больше не испытывала трудностей. Это была далекая сила, которую другие даже не осмелились оценить, и ее владелец Асил точно знал, что возможно. Человек, олицетворявший такую ​​великую магию, теперь стал бы почти оболочкой, от которой ничего не осталось.
«… … «Это глупо».
Нет, если разбирать их по одному, даже если бы вылили все, сил все равно не хватило бы. Получил ли он помощь от другого волшебника? Я чувствовал себя немного странно по поводу такого поведения, которое меня не очень устраивало. Теперь остался только Валуа, у которого даже нет имени.
Асил прижал кулак к сердцу, которое громко колотилось. У меня было плохое предчувствие. Это чувство было в самый раз. Может, лучше этого не видеть? Лишь немного подумав, я смог сотворить магию. Я плотно закрыл глаза и топнул ногами по полу.
«… … ».
Я не мог использовать магию неправильно, но я не мог ощутить уникальную атмосферу Валуа. Воздух наполнен нежной энергией, напоминающей Эллен и Аннет. Мана в воздухе высохла, как будто кто-то полностью удалил ее. Неприятный воздух удушал. Волшебник, глаза которого дрожали, едва приподнял веки.
"под."
Ничего не осталось. Это были руины, которые можно описать только так. Ждет ли меня такая земля на краю разрушенного мира? Давным-давно, когда империя была королевством, страна, полностью развалившаяся из-за вторжения демонических зверей, занималась именно этим.
"Какого черта… … ».
Волшебник опустил голову, не закончив предложение. Да, дело не в том, что он не думал сделать это место таким. Однако существовала глубокая пропасть, которую невозможно было преодолеть между тем, о чем думали, и тем, что произошло на самом деле.
Асил был в плохом настроении и бесцельно бродил по земле, где не было места, которое можно было бы даже назвать дорогой. Место, куда направлялись завороженные шаги, находилось недалеко от того места, где должна была находиться резиденция графа. Посреди кромешно-черных руин только одна круглая гробница была синего цвета. Это была могила Эллен.
«Ты сумасшедший ублюдок».
Волшебник пробормотал самоуничижительно. Конечно, это была сцена, которую я вполне ожидал.
Он растоптал своими грязными ногами вещи, которые были дороги Аннет, даже не подозревая об этом, оставив после себя единственное, что было дорого ему. Неужели она действительно думала, что это для нее?
Действительно ли это нужно было сделать так, чтобы разбить сосуд, содержащий магическую силу?
Причина, по которой волшебники живут долго, заключается в том, что в их тела постоянно поступает чистая мана. Итак, Асил, который всего лишь оболочка, должно быть, прожил столько же, сколько обычный молодой человек. Возможно, могло быть и меньше. Несомненно было то, что я буду жить жизнью, чем-то похожей на жизнь Аннет.
… … Возможно, это то, чего я хотел больше всего.
Я вспомнил причину, по которой все это время игнорировал это место. Он не хотел знать, что самый счастливый конец, который он мог создать, когда Аннет была рядом с ним, был именно таким. Я не хотел признавать тот факт, что я способен на такую ​​глупость. искренне.
Нет времени для отчаяния. Волшебник повернулся перед могилой своего ученика. Но четкого решения не было. Поскольку этот мир поврежден магией, лучше всего было бы воспользоваться простым подходом и восстановить его с помощью магии, но в этом случае вся магическая сила будет потеряна, останется только оболочка.
Вы не можете принять такой подход.
Дело не в том, что он не был готов пожертвовать собой ради Аннет. Начнем с того, что в жизни нет глубоких сожалений. но… … Не будет ли слишком напрасно выбросить его здесь?
Это даже не мой мир.
Мне неловко при мысли о том, чтобы высунуть голову наружу. Вы когда-нибудь спасали другие миры от разрушения с таким нерешительным отношением? С сердцем, которое можно так легко отпустить?
"думать."
Волшебник положил голову на ладонь и глубоко вздохнул.
«Нужно придумать план».
В глуши дула песчаная буря, ничем не отличавшаяся от пустыни, где дремало все живое. Чувствуя комок в горле, Асил думает о неожиданном чувстве, как будто пытается убежать. Он сказал, что эта сцена напоминает его самого до встречи с Эллен. Другой человек мог бы подумать то же самое.
Ладно, пойдем к этому дураку. Отступать уже было некуда.
***
За окном царило вечернее сияние. Положение солнца меняется, отбрасывая темную тень на стол. Аннетт не сразу заметила естественную перемену. Это произошло потому, что я был глубоко сконцентрирован на событиях, происходящих передо мной.
Только прежде чем небо снова стало голубым, Аннет отложила ручку. Меры, тщательно учитывающие различные обстоятельства, были записаны на бумаге.
Я встал со стула, вытягивая тело, которое болело от долгого нахождения в одном положении. Хотя невозможно было стереть всю глубину воды, на его лице легко было прочитать следы достижений. Вскоре в поле зрения Аннет появляется образ заброшенного мужчины.
Асил взял одеяло, обернул его вокруг себя и, скомкавшись, лег на диван. Должно быть, скучно было ждать. Было бы неплохо выйти и выполнить некоторые поручения. Аннет слегка улыбнулась, чувствуя одновременно сожаление и благодарность.
Глубоко спящее лицо Асиль выглядело гораздо мягче обычного, возможно, потому, что ее острые глаза были прикрыты веками. Аннет подкралась к нему и присела перед ним на корточки. Это было то, чего я бы никогда не сделал, если бы у меня были глаза, чтобы видеть. Потому что мне нужно сохранять выносливость.
Я нежно играю с его растрепанными волосами и тихо зову его по имени.
"Ты знаешь."
Волшебник не ответил, возможно, потому, что глубоко спал.
Лицо Аннет, которая до этого громко смеялась, слегка суровеет. Я почувствовал странное чувство дискомфорта. Почему? Подумав об этом, даже не думая об изменении своей неудобной позы, я смог легко прийти к четкому ответу.
Асил всегда носила свободную, растрепанную одежду и вела себя нерешительно. Само по себе висящее зрелище было не таким уж и незнакомым. Что имело значение, так это суть внутри этого. Он может действовать неторопливо, потому что обладает силой, к которой никто не может прикоснуться.
Возможно, именно поэтому Асиль ни разу не показал себя по-настоящему беззащитным, даже перед Аннет. Даже если бы я приблизился изо всех сил, я бы все равно узнал его, как призрака. Он сегодня был немного странным.
«… … ».
Я надавил на свою опускающуюся грудь и долго смотрел на ее чистые белые щеки. Думаю, волноваться бессмысленно. Аннет попыталась контролировать свой разум и встала.
Мне следует выйти и спросить горничную, когда будет готов ужин. Мне было жаль разбудить человека, который крепко спал, поэтому я решил оставить его здесь на некоторое время.
Обычно внутри офиса и за дверью находились подчиненные, которые могли помочь, но поскольку Асил не любила бесполезных людей, входящих и выходящих из офиса и рядом с ней, ни один муравей не проходил мимо, даже когда она открывала дверь. и вышел.
Аннет смотрела на тихий коридор, как будто это было пустое здание. Как ни странно, мои шаги казались нерешительными.
Я думаю, это потому, что Асиль нет рядом?
Я привык быть один. Я наслаждался и любил тишину. Поскольку мы провели так много времени вместе, не разлучаясь ни на мгновение, казалось, что я привыкла быть рядом с ним как одно целое. Это было чем-то, чем можно было гордиться и за что благодарить.
— Клянусь, Аннет. Теперь рядом с тобой не будет ни несчастья, ни угрозы».
Внезапно я вспомнил, что он сказал перед башнями-близнецами, которые сейчас рухнули и исчезли.
Асил действительно странный человек. Каждый раз, когда наступал отчаянный момент без прорыва, я протягивал руку и помогал ей двигаться вперед. Ответственность за должность, о которой я никогда не мечтал, иногда была слишком тяжелой, и я задавался вопросом, действительно ли эта должность для меня.
Неизменным фактом было то, что я получил так много, что не мог быть более благодарен.
Она больше не несчастна. Теперь никто не может ей угрожать. Наслаждаясь этой жизнью, Аннет была обеспокоена тем, что Асил, казалось, был привязан к ней. Неужели ему нечем заняться? У вас нет ни малейшего хобби? Живете ли вы сейчас удовлетворительной жизнью, просто наблюдая и наблюдая за собой?
Для архимага, почти бессмертного, время, проведенное рядом с ней, может быть лишь мгновением.
Несмотря на это, я на это надеюсь. Асил, я надеюсь, что ты ведешь счастливую повседневную жизнь. Теперь, когда я думаю об этом, мне кажется, что я когда-то слышал, что я чему-то учился вместе с мамой.
Должен ли я дать подсказку в ближайшее время? Есть ли у вас намерение провести исследование, которое вы хотели провести сейчас? Пока я был погружен в разные мысли, мои ноги по своему желанию пересекали коридор. В этот момент я увидел перед собой очень знакомого мужчину.
"Вы знаете?"
Было странно, что человек, которого я оставил позади, внезапно появился передо мной без каких-либо признаков, и что одежда отличалась от той, что была на мне минуту назад, но я мог это понять, потому что знал этого человека. Он некоторое время смотрел в этом направлении с неизвестным выражением.
Это была напряженная тишина. Я чувствую страх... … Это было странно незнакомо. Аннет нечаянно сделала шаг назад. Только тогда другой человек открыл рот, как будто заклятие было снято.
"Куда ты идешь?"
Хотя слова были сказаны с намерением создать настроение, они были бессмысленны. Однако, поскольку не было причин не отвечать, Аннет послушно ответила.
— Я иду к горничным.
«… … хорошо."
Затем человек, который должен был занять место рядом с ним и попросить пойти вместе, снова замолкает. Было такое ощущение, будто я встретил кого-то, кого не знал. Аннет понятия не имела, как вести себя с мужчиной перед ней.
К счастью, он снова открыл рот.
— Император того стоит?
Аннет слегка наклонила голову в ответ на неожиданный вопрос. Мужчина добавил немного бреда.
— Тебя это не интересовало.
Почему он вдруг задает этот вопрос? Тем не менее, меня никогда не интересовало положение императора. Но это было вполне естественно. Для дочери графа это была позиция, которая с самого начала не представлялась возможным.
«… … «Я упорно работаю, чтобы стать человеком, достойным этой должности».
В конце концов он дает неоднозначный ответ. Выражение лица волшебника стало загадочным, как будто это был не тот ответ, который он хотел.
«Стоило бы оно того без меня?»
сверкать. Звезды хлынули в глаза Аннет. Это не был момент отчаяния, который я часто испытывал перед тем, как стать императором, и не тот момент, когда мне требовалась его помощь... … Это казалось таким же великим, как тот момент в прошлом, когда он протянул руку спасения, избавив меня от того, о чем я беспокоился всего несколько минут назад.
«Вы наконец нашли то, чем хотите заниматься?»
— спросила Аннет с оживленным лицом, и волшебник выглядел смущенным, но затем кивнул.
"это верно. Так что, возможно, мне придется уйти».
Она не могла просто радоваться тому, что ее благодетель и возлюбленный покидает ее. Но Аннет чувствовала себя по-настоящему удачливой. Я могу какое-то время терпеть падение. Асил была тем, кто обязательно вернется на ее сторону.
«Вы планируете снова провести исследование?»
«Хорошо, думаю, сначала я останусь в Зенионе на некоторое время».
Давайте сохраним в секрете, что мы чувствуем себя слегка оскорбленными объяснением, которое звучит так, как будто мы об этом подумали заранее. Аннет одарила волшебника яркой улыбкой.
«Я поддержу тебя, несмотря ни на что. О, если вам понадобится поддержка на имперском уровне, пожалуйста, дайте мне знать».
"поддерживать?"
Асиль озорно улыбнулась, словно спрашивая, когда же он показал свою тень.
«Не слишком ли легкомысленно ты относишься к богатству Архимага?»
Волшебник постукивает ее по плечу, и она неловко улыбается. Без всякой причины Аннет почувствовала, что его отношение было отношением взрослого, обращающегося с маленькой девочкой.
"Достаточно. Ты в порядке? «Если меня не будет, руководство может относиться к тебе свысока».
— Ну, это, конечно, могло быть так.
«… … Эм-м-м?"
«Но с этим мне придется иметь дело. «Пока вы носите корону, вам придется нести ее вес».
хорошо. Волшебник пробормотал немного равнодушно.
"Я полагаю, вы правы."
Потом он прошел мимо нее. Такое ветреное положение только усилило мое чувство сомнения. Аннет медленно повернула голову, чтобы мельком увидеть его спину, а затем снова пошла прочь с нервным выражением лица.
***
"проснуться."
Асиль пнула диван и угрожающе прошептала. Другой человек не двигается, как будто не слышит, что говорит.
— Состояние хуже, чем я думал?
Он нахмурился и осторожно поднял руку собеседника, как будто оценивая предмет. Кажется немного тонким. Строго говоря, это его тело не имело смысла держать таким образом, поэтому четкого различия не было. Несомненно было то, что, как и ожидалось, противник перед ним был не чем иным, как снарядом. Это снаряд, и не было бы ничего удивительного, если бы он тут же рухнул и разлетелся.
— Почему ты сделал такую ​​глупость?
Задайте бессмысленный вопрос тому, у кого нет ответа.
«Вы бы знали, что все зло в мире не исчезнет. Если решить все видимые проблемы, появятся новые проблемы. Когда люди собираются в группы, всегда возникают конфликты. Провидение мира не может быть изменено магией. «Это очень естественная вещь».
Вид Валуа, полностью уничтоженного, все время мелькал перед моими глазами. Волшебник понял, что сейчас он становится эмоциональным.
Но почему еще мы должны быть рациональными?
«Я думал об этом некоторое время».
Он стиснул коренные зубы и что-то бормотал, словно жевал, хватая за воротник лежащего человека. Человек, которого подняли за одну руку, с трудом открывает глаза. В глазах, потерявших блеск, было до смешного легко прочитать покорность.
«В любом случае, сейчас ты даже не можешь быть решительным сторонником Аннет».
Нет ответа на слова, которые невозможно опровергнуть.
"Выбирать. «Ты умрешь здесь от моей руки или уйдешь отсюда и встретишь смерть в одиночестве?»
Только тогда свет медленно просочился в глаза собеседника, которые были неподвижны, как фарфоровая кукла, независимо от того, схватили их за воротник или нет. Серебряные глаза некоторое время парили в воздухе, а затем повернулись к волшебнику, который выглядел точно так же, как они.
Сухие губы открылись дальше.
***
«Я лучше умру, чем оставлю ее».
Его последние слова произвели на Асил довольно глубокий след.
Было ли вообще необходимо его убивать? Ответ на вопрос, который пришел в голову только сегодня, был решен. Была причина, по которой он покорно подчинился, не выказав ни малейшего признака сопротивления.
Волшебник с разбитым сосудом одним своим присутствием причиняет вред другим волшебникам поблизости. Теперь он находится в состоянии пиявки, забирая магическую силу, которую он не может использовать. Он не мог не заметить, что Аннет родилась с кровью волшебника, похожей на Эллен, поэтому он, должно быть, знал, что ему нужно уйти. Меня просто связали затянувшиеся сожаления.
Если в какой-то момент что-то должно было случиться, я хотел выбрать способ, который оставил бы у Аннет как можно меньше шрамов. Если бы я потрудился его убедить, я мог бы создать лучшую форму. Что он мог поделать с тем фактом, что он был эмоциональным человеком, когда дело касалось работы Аннет?
«Думаю, я смогу двигаться вперед самостоятельно. — Потому что ты сильный.
Для Аннет в том мире Асилу было бы достаточно остаться бессердечным человеком, внезапно ушедшим.
В любом случае, сейчас важен был не тот узел, который я уже завязал.
«Я беспокоюсь, что то же самое произойдет, если у меня будут дети».
Асил вздохнул и глотнул пива из стакана размером с его голову. Мужчина, сидевший напротив меня, был напряжен и даже не прикасался к еде, не говоря уже о напитках. Я уже остро почувствовал, что у нас такие противоположные тенденции, что мы не сможем понять друг друга, даже если умрем и проснемся. То же самое касается и вашего противника.
Для эрцгерцога Лотарингии Асил был не тем, на кого он мог бы с комфортом положиться, но тем, с кем он не хотел как можно чаще сталкиваться.
Но причина, по которой вы удосужились прийти сюда, в том, что, вероятно, речь идет об Аннет. Я знал это. Я знал это, но
— Тогда почему бы не завести ребенка?
Внезапно прозвучал сварливый тон.
«Даже если бы у Аннет не было этой проблемы, она изначально была не очень сильной, поэтому ей пришлось бы нелегко, когда у нее родился ребенок».
Асиль думает, что во всем виноват этот идиот. Даже если вы знаете только, что он может предложить решение, какая смелость вам понадобится, чтобы спросить об этом своего возлюбленного?
Часть меня хотела ударить его по голове толстым стеклом, которое он держал.
«… … Это действительно так?»
Я мог бы применить это на практике, если бы другой человек не задал мне серьезный вопрос с выражением лица, заставившим меня почувствовать, что я столкнулся с величайшей трудностью в своей жизни.
Для Эллен есть прецедент. Изначально я надеялась, что у меня не будет этого черного ублюдка, но даже сейчас мои чувства не сильно изменились.
Ему просто не пришло в голову, что после смерти эрцгерцога он сможет снова собрать деньги. Отчасти это произошло потому, что его противник был мастером меча, и, как и у волшебника, его продолжительность жизни была больше, чем у обычных людей, но, более того, он больше не чувствовал себя гнездом, куда Аннет могла вернуться.
Волшебник слегка поправил свою кривую позу и заговорил прямо.
«Но если Аннет этого хочет, это другая история. «Я могу сделать тебе волшебное устройство управления».
Мне не понравилось, как тусклое чернильное лицо стало ярко-красным. Я должен был упрекнуть его в резкости, но было досадно видеть, что он не был таким с Аннет.
— Я не говорил, что сделаю это для тебя.
Север медленно кивнул без каких-либо признаков разочарования.
«Похоже, дело окончено, и если ты не собираешься сдаваться, то проваливай отсюда. «Когда я смотрю на твое лицо, я теряю вкус алкоголя».
Как только Асил закончил говорить, он допил половину оставшегося пива. В одно мгновение он с громким шумом поставил пустой стакан на стол и потянулся к стоящему перед ним полному стакану. Другая сторона не стала его отговаривать и просто позволила Асилу забрать свою долю.
Но он не ушел. Север прищурился и уставился на волшебника так, словно смотрел на какое-то странное существо. Асил, не выдержавший молчаливого взгляда, первым открыл рот.
"На что ты смотришь."
Север слегка покачал головой и встал. Я думал, он собирается уйти, но он задал последний осторожный вопрос.
— Все ли хорошо убрано?
Я спрашиваю об этом сейчас, спустя столько времени.
«Я даже позаботился о том, что ты сделал».
Точнее, это была концовка, приведшая к катастрофе из-за многочисленных неожиданных поворотов событий, и это была попытка потушить пламя, разожженное его собственными кусками, но это не было полностью необоснованным. Вы можете не поверить, так как не видели этого своими глазами, но Север послушно склонил голову и выразил благодарность.
"Хорошая работа."
Как ни странно, он произносил слова, которые, казалось, ободряли друга или подчиненного, но затем отвернулся от них. Волшебник был настолько ошеломлен, что у него затек затылок.
Я сделал это не для тебя. У меня не было другого выбора, кроме как отпустить это, потому что это приходило на ум только как нечто некрутое и забавное, что можно было бы вбросить в голову.
***
Несколько дней спустя Асил почувствовала чье-то присутствие и направилась к Волшебной Башне.
— Как ты сюда попал?
Не так давно было правильным решением затолкнуть химеры под землю, чтобы предотвратить несчастные случаи. Девушка с волосами ярко-красными, как роза, уловленная утренней росой, свободно гуляла по Волшебной Башне, как будто это был ее дом.
Скорее, я спрашиваю с серьезным лицом.
«Вы пришли туда, куда я не могу прийти?»
Как обычно, его тон был резким, но это не было противно, потому что по его лицу было ясно видно, что он расстроен внутри. Асил выглядит неуместно... … Он издал неуклюжий звук и сел на стул.
«Да, ты тоже научился магии».
Хотя количество магической силы настолько безнадежно, что использовать ее негде. Мариетта грубо кивнула и поднялась по лестнице. Затем он останавливается перед запертой дверью. Это была комната, которую Мариетт использовала как свою комнату, когда жила здесь, в 48-м мире.
"Откройте здесь."
На смелую просьбу Асил ответил почесыванием затылка.
"Там ничего нет."
«… … почему?"
«В то время, с тех пор как ты пришел, я положил то и это. «Потому что это комната, которой раньше не пользовались».
На мгновение воцарилось молчание. Хотя она и не показывала этого внешне, Мариетта выглядела весьма шокированной. Я закусываю губу и плюхаюсь перед дверью.
«Комната в замке намного лучше. — Зачем ты сюда пришел?
Волшебник, смутившийся, без всякой причины резко отругал его. Мариетта просто промолчала и бросила острый взгляд. И вдруг он обращается с просьбой.
«Верните мне мою комнату».
Я чувствовал это раньше, но у Мариетты была склонность вести себя как дикая кошка. Можете ли вы сказать, что у него такое ощущение, будто он покажет когти или просто уйдет, если на его требования не будут должным образом отреагировать? Асиль забеспокоилась и побежала вверх по лестнице.
Не было ничего, что я не мог бы слушать. Асил положил ладонь на дверь, наполовину игнорируя Мариетт, которая присела на корточки и тупо смотрела на него. Свет распространяется везде, где он касается, и изнутри слышен потрескивающий звук. Это было больше похоже на звук того, что что-то разбивают, а не строят, но Мариетта ничуть не удивилась.
Вскоре звук утих, и дверь открылась. Мариетта вбежала внутрь и бросилась на кровать. Это была кровать как раз подходящего размера, не слишком тяжелая и не слишком большая, чтобы высокая Мариетта могла спать в одиночестве.
Асил, стоявший в оцепенении от того, что произошло так быстро, с опозданием выразил свое недовольство.
"привет! «Тебе надо снять обувь!»
Мариэтта с кислым выражением лица пошевелила ногами и уронила туфли одну за другой на пол. Асил улыбнулась, взяла туфли и аккуратно поставила их рядом с ножками кровати.
— Что ты имеешь в виду под словом «спасибо»?
Мариэтта слегка проигнорировала вопрос, уткнулась лицом в подушку и пробормотала с неясным произношением.
«Знаешь, я не думаю, что мы были так дружны, когда были вместе… … ».
Затем он медленно поворачивает голову и смотрит в глаза.
«Наступил весенний свет?»
Вопрос казался дразнящим, но по серьезному лицу было трудно понять его намерения. Как ни странно, он выглядел искренне любопытным.
«Какое у него заболевание? Подвинь это?"
Затем он поднимает уголок рта и улыбается.
«Вот и все. Могу ли я приходить сюда часто? «Приятно вернуться спустя долгое время».
Если вы просто посмотрите это, то оно совершенно произвольно от начала до конца. Подумав немного, Асил ответил.
«Неважно, не слишком ли далеко от Валуа? «Ты недостаточно опытен в магии, чтобы приходить и уходить сюда, и даже если бы ты прошел через портал, тебе бы пришлось сесть в карету, чтобы добраться туда».
— Ну, если придется, я могу порвать свиток.
Даже если магический инструмент нужно было использовать только один раз, его ценность была значительной. Ясной причины не было, да и просто написать, что я хочу приехать, было бы слишком напрасно. Если бы вы были богатым членом королевской семьи Валуа, все могло бы быть в порядке. Да хорошо… … Если ты справишься с этим... … Ты в порядке? Асил оказался слабее по отношению к Мариетте, чем он думал.
"хорошо. делай что хочешь."
Мариетта повернула голову в противоположную от Асила сторону и торжествующе улыбнулась. Поругав ее о том, как неудобно в бархатном платье, когда она лежит, и переодевшись в удобное цельное платье, Асил вспомнила, о чем ей следовало спросить в первую очередь.
«… … "Что происходит?"
Хотя снаружи проблема не была очевидна, атмосфера во дворце была на удивление душной. В частности, у короля и королевы каждый раз, когда они встречались, происходила война нервов, так что посторонним это было утомительно видеть.
Не имело значения, что Асил ими не интересовался. Однако их дочь Мариетта, возможно, находится в весьма тяжелом состоянии.
Я так и думал, но Прогноз, похоже, не оправдался.
«Моя сестра и Бомбит тоже в Сиерисе. — Я слышал, как звонил император.
«Почему ты не идешь?»
— Я тебе не звонил.
— Тогда зачем ты сюда пришел?
"Просто так."
Мариетта выглядела немного подавленной. Асил мысленно проклял Кэтрин без всякой причины. Почему вы меня расстраиваете, звоня моему ребенку без него? Виноват тот, кто позвонил безоговорочно.
— Мне пойти и отпустить коробку?
«… … "Что ты имеешь в виду?"
Хоть он и говорил прямо, было видно, что ему интересно. Асил мысленно улыбнулась.
«Кэтрин вскакивает и ненавидит меня всякий раз, когда видит, поэтому, если мы пойдем вместе, мы увидим что-нибудь интересное».
Как бы я ни старалась скрыть свое возбужденное выражение лица, подергивающиеся уголки моего рта говорили сами за себя. Мариетт не торопилась, притворяясь, что волнуется без причины, прежде чем открыть рот.
«Просто полежи еще 10 минут».
Волшебник засмеялся как негодяй.


    Побочная история: Кандидатка в невесты Его Величества Императора

    Вскоре после того, как она начала путешествовать между этими мирами, перед Екатериной раскрылся весенний свет. Кэтрин твердо говорила с Бомбитом, который пытался подробно объяснить ситуацию.
«Меня не очень интересует ваша работа, и у меня нет времени беспокоиться об этом. «Пожалуйста, объясните вкратце».
Хотя эти слова были чрезвычайно резкими, Спринглайт ничуть не напугалась.
«Итак, я официально встречаюсь с Ноэлем!»
"Я знаю это."
«Э?»
Герцог Артуа отказался от всех своих титулов и распался. Большая часть его имущества была конфискована, поэтому он никогда не сможет вернуть себе прежнюю власть. Это было давним желанием Екатерины, но этот выбор также ослабил ее поддержку.
Император без родной семьи. Ступенька к следующему золотому веку.
Екатерина преданно придерживалась той позиции, которую заявила о себе в день своей узурпации. Он не жаждал большего только потому, что воссел на троне, а активно разрушал свою семью. Теперь, когда Артуа официально стал несуществующей семьей, Ноэль больше не является второстепенным герцогом. Не было бы никаких проблем, если бы мальчика, который чувствовал себя слабым, как кролик или олень, исключили.
Ноэль вступил в гильдию торговцев, сблизился с ними и впитал знания о торговых операциях. Через год был создан небольшой торговец, и торговец, который рос в размерах с угрожающей скоростью, теперь достиг положения, когда он может вести всю торговлю.
Не будет преувеличением сказать, что это был подвиг, который стал возможным, поскольку в экономике царил хаос с тех пор, как Валуа, отвечавший за богатство империи, провозгласил независимость.
Растущее влияние Ноэля не приветствовалось дворянами, которые хотели, чтобы Екатерина оставалась такой. Она должна выполнить свое обещание. Вы должны выйти замуж за наиболее честного человека и позволить этому ребенку основать новую династию.
Но посмотрите на нее сейчас.
Екатерина даже не стала выбирать мужа, потому что была настолько перегружена работой, что не могла себе этого позволить.
«Если вы находитесь в таком положении, как мое, вы можете услышать, где находится ваш младший брат и что он делает, даже если вы остаетесь на месте».
Весенний свет искрился восхищением, но на лице Кэтрин в это время было усталое, самонасмешливое выражение. Мне казалось, что я знаю, как сильно они страдают. Слишком много людей следили за каждым движением Ноэля и пытались что-нибудь узнать.
Екатерина никогда не лгала своим подданным.
Она была очень занята. Будучи Великой Княгиней, ей часто приходилось ездить в императорский дворец и обратно для публичных встреч, и было заметно, что она работала, не имея возможности как следует отдохнуть. Область вокруг его глаз стала настолько темной, что мне становилось грустно всякий раз, когда я видел, как он отдыхает, откинувшись на спинку стула.
Я заметил, что он слишком старается, поэтому однажды даже спросил его напрямую. С тобой все в порядке? Не слишком ли позиция императора отличается от того, что вы думали? Кэтрин наморщила нос, когда пила кофе, такой крепкий, что он казался густым.
«Это немного отличается от того, о чем я мечтал, но в этом нет ничего плохого».
«Даже несмотря на то, что я так себя заставляю?»
«Я делаю все, потому что хочу. Я хочу добиться хотя бы еще одного достижения. «Знаешь, как увлекательно, что ночь, которую я провел, войдет в историю?»
Когда она говорила это, ее глаза цвета морской волны сверкали, она казалась человеком, который действительно рожден, чтобы стать императором. Я хочу поддержать тебя. Надеюсь, перед ней нет препятствий. Поэтому я тайно поддерживал Кэтрин.
Ну, это не так уж и важно. Поскольку Лорейн отвечал за большую часть управления дворянами, сметенными из-за коррупции, он смог в некоторой степени повысить свой голос. Семей с большой и мелкой коррупцией так много, что выбирать кандидатов непросто. Не лучше ли проявить осторожность, даже если на это уйдет еще несколько лет, чем торопиться с национальным браком и потом столкнуться с проблемами? Не то чтобы я придумывал несуществующие слова.
В такой ситуации брак Екатерины казался чем-то отдаленным. Я сделал... … .
«Ваше Величество, что все это значит?»
Спринглайт подняла толстую пачку бумаги.
То, что ее кабинет был завален бумагами, не было чем-то необычным, но она давно не проводила время в саду-лабиринте. Как бы она ни была помешана на работе, она была не из тех людей, которые будут звонить людям и просматривать документы, поэтому для Бомбита было вполне естественно найти это странным.
Кэтрин молча поставила чашку, которую держала в руках, и улыбнулась.
«Так уж получилось. Хотите взглянуть?»
В этот момент из стопок бумаг посыпались толстые и маленькие клочки бумаги. Когда я присмотрелся, мне показалось, что это маленький портрет.
«Ваше Величество, этого не может быть…» … ».
Кэтрин наморщила нос. Это означало позитив.
— Ты оставляешь мне право выбора мужа?
"хорошо. «Тебе нравятся такие вещи».
"Это верно!"
Не убирая весенний свет, я осторожно собрал упавшие бумаги и стал читать их одну за другой.
«Можно ли выбрать кого-то доброго и не доставляющего неприятностей?»
"что?"
Слова ребенка, должно быть, были так интересны, что Кэтрин рассмеялась. Бомбит, увидев положительный отклик, был польщен и начал читать книгу, добавляя комментарии к каждой главе.
«Этот человек не сможет этого сделать».
«Разве условия не очень хорошие?»
«Это выглядит подло. «Эта награда может показаться уклонением от уплаты налогов».
Что это за награда? … Когда я бросил быстрый взгляд на портрет, мне показалось, что я знаю, что он означает. Не стоит судить людей по их внешности.
«Вы должны провести хорошее различие. Жить, ничего не делая просто потому, что вы не способны на это, — это не то же самое, что быть по-настоящему честным. Если бы это было первое, разве вам не хотелось бы поесть, как только вы заняли свое место?
Рука Бомбита, порхавшая сквозь бумагу, останавливается на одном месте.
«… … Да?"
Бомбит, внимательно разглядывавший газету с нахмуренным лицом и прищуренными глазами, оглядывается на Кэтрин. Кэтрин ухмылялась, словно спрашивая, почему.
«Этот человек действительно тоже кандидат?»
«Для меня ты кандидат номер один».
«… … мой Бог. — У вас двоих были такие отношения?
"Это не правильно."
Когда я увидел, как они шепчутся, мне стало любопытно.
"Кто ты?"
Спринглайт протянул мне бумагу с выражением удивления на лице. Там была написана информация об очень знакомом человеке.
Хотя он родился простолюдином, он является вице-капитаном элитного рыцарского ордена, и его зарплата проста, за исключением денег, которые он откладывает, чтобы прокормить свою семью. Риск минимален, поскольку он держится подальше от других дворян. Если посмотреть на это с этой точки зрения, это было оптимальное состояние, которого хотела Кэтрин. Но этот человек… … .
«Ваше Высочество ни в коем случае не отдаст его».
Он был как брат моего мужа.
"знать."
Кэтрин ответила сердито и быстро выхватила бумагу из моей руки.
«Но если ты скажешь, что это то, чего ты хочешь, ты собираешься сказать мне делать все, что ты хочешь, верно? «Он такой парень».
Это было неопровержимое заявление.
«Я также хочу, чтобы рядом со мной был хотя бы еще один хороший человек».
Дело в том, что он хотел украсть кого-то у старого друга и сделать его своим. Я не сомневаюсь, что Хлодвиг того стоил, а поскольку они с Кэтрин были примерно одного возраста, они неплохо ладили. Слова Кэтрин были немного странными.
Во-первых, этот человек не мог покинуть сторону Севера. Наверное, она тоже это знает. А отношения Хлодвига и Екатерины... … Вместо плавного течения осталось прошлое, и оно все еще выглядело скучным.
Очевидно, существует еще одно скрытое намерение. Но я не смог прочитать, что это было.
«Скажите барону. «Императорский дворец вскоре может послать Лотарингии предложение руки и сердца».
Я неохотно кивнул.
В отличие от меня, которая была сбита с толку, весенние цвета выглядели счастливыми. Они сказали, что будут хорошей партией, что такой семейный мужчина — лучший, и что они уже листают бумаги, которые еще не просмотрели, разговаривая так, будто брак уже предрешен.
«Я нашел лучшее, так зачем искать дальше?»
Когда Кэтрин спросила, Бомбит улыбнулся и ответил.
"Никогда не знаешь. «Интересно, остался ли кто-нибудь круче!»
Подойдя к последней главе, я уже собирался отказаться от весны.
Дребезжание, дребезжание. Стол с чашками и тарелками на нем трясся, как при землетрясении. Лепестки цветов падали со стен лабиринта и разлетались в стороны.
Это катастрофа. На ветру появились два человека.
«Стоит ли жить?»
Асил начал ссору, как только встретил Кэтрин.
«Кто-то безответственно оставляет волшебную башню пустой, так что у нас большие проблемы, не так ли?»
"Это позор. «Если бы только они убрали гнилые вещи».
Вместо двух людей, пытающихся съесть друг друга, мой взгляд остановился на Мариетт, которая стояла неловко. Мариетта понятия не имела, что случилось с бархатным платьем, которое она носила всего несколько часов назад, а на ней было удобное цельное платье, которое можно было носить как пижаму, с распущенными волосами.
Я оглянулся и увидел, что обуви нет. Мариетте, похоже, не нравилось стоять босиком на траве.
«Асил, пожалуйста, переодень мою одежду в норму».
Асил, который вел себя так, будто часами разговаривал с Кэтрин, послушно активировал свою магию при словах Мариетты. Проблема заключалась в том, что вместо платья, которое выглядело элегантно и достойно, было пошито платье ярких цветов, популярных весенних цветов.
Мариетта схватила подол своего светло-фиолетового платья и сердито сплюнула.
«Я похож на ребенка?»
Асиль ответила несколько равнодушно.
«Какую очевидную вещь вы спрашиваете?»
Ты знаешь, что не только Мариетта, но и все здесь, и даже мой отец, покажутся детьми. Эти слова, должно быть, прозвучали грустно для Мариетты, которая росла после церемонии совершеннолетия и хотела выглядеть взрослой.
На лице Мариетты была тень, которую мог узнать любой близкий ей человек.
Тем временем Бомбит поочередно посмотрел на двух людей и сделал загадочное выражение лица.
Ах, это выражение почему-то кажется знакомым. Казалось, что Бомбит радостно разворачивал заблуждение, которое было бы незамечено, если бы вовлеченные в него люди знали о нем. И он недолго это скрывал. Бомбит осторожно сжал подол одежды Мариетты и застенчиво спросил:
«Эй, какие у вас отношения?»
Рты двух людей широко открылись.
"Да неужели? "Что ты делаешь?"
И Екатерина разлила масло.
Асил надолго потерял дар речи и издавал странные звуки. Просто взглянув на его искаженное выражение лица, можно было сказать, что он был смущен тем, что связался с Мариетт таким образом, но даже это, похоже, Бомбит истолковал по-другому.
Лицо Мариетты, напротив, имело задумчивое выражение. Сложные эмоции раскрывались во взгляде, смотрящем вдаль.
Конечно, нет?
Я не собирался слепо сомневаться в их отношениях, как весенний свет, но никогда не знаешь, каковы будут чувства человека. Асил — привлекательный партнер, и они даже проводили время вместе в разных мирах. Никто не может отрицать тот факт, что Асил — особенный человек для Мариетт, у которой есть все эти воспоминания.
Потому что я еще молод. Нет ничего странного в том, чтобы вас привлекал близкий вам взрослый мужчина... … .
«Аннет, я знаю, о чем ты думаешь. «Мариетте не семь лет».
Прежде чем я успел это осознать, Кэтрин подошла ко мне сзади и зашептала так, чтобы другие не услышали. Я знаю. От смущения даю полусырой ответ. В этом нет даже тени искренности.
Из двух человек, которые стали горячей темой, первой заговорила Мариетт.
"Как вы знаете… … ».
Даже когда говорю, не могу правильно соединить предложения, как будто в растерянности. Бомбит повернулся лицом к Мариетте и с возбужденным выражением лица ждал следующих слов. Хоть он и делал вид, что не знает, было ясно, что он внимательно слушал.
Вскоре красные губы снова раскрываются.
"Дед?"
Кратковременное молчание.
«Ахахахаха!»
Именно Кэтрин разорвала застоявшийся воздух. Весенний свет вскоре присоединяется к шумному смеху, вызывающему ощущение дежавю.
"Дед! Дед! Хаха!»
Лицо Асила мгновенно приобрело землистый цвет. Мариетта поправила неуклюжую ленту со странным смешанным выражением раздражения и растерянности, как будто она не могла понять двух смеющихся людей или Асил, которая была в полной депрессии. И в этот момент самой грозной целью для Мариэтт стала Асил.
«Почему ты такой мертвый? — Какого ответа ты ожидал?
Он ответил нерешительно.
«… … Есть много других хороших вещей. «Дядя, защитник, друг».
К счастью, розовые потоки воздуха, которые меня беспокоили, не были видны, пока я не промыл глаза и не поискал их. Мариетта надула губы и проворчала.
«Если смешать все, что сказала Асиль, то получится примерно одно и то же. Вы закончили? Нет, с точки зрения возраста ты уже давно мой предок, но разве ты не ненавидишь, когда я называю тебя дедушкой? «Он забавный человек».
Асиль не смогла опровергнуть. Были люди, которые предложили слово поддержки от его имени.
«Ах, но он все еще выглядит слишком молодым, чтобы его можно было назвать дедушкой».
"опекун? боже мой. «Знал ли великий архимаг, как сделать что-то подобное?»
Ему это не сильно помогло.
Асиль хорошо разговаривала с каждым человеком в отдельности, но в окружении троих Асил держала рот на замке. У него было мрачное выражение лица, и он подошел ко мне, махнув им рукой, чтобы они ушли.
«Как и ожидалось, ты единственный на моей стороне».
Бомбит неистовствовал, спрашивая, принял ли он его сторону, но Асил даже не слушал. Он вел себя так, как будто мы были здесь одни, и пытался обнять меня, как он это делал, когда изучал магию в Волшебной Башне. К сожалению, попытка закончилась неудачей. Потому что я сделал быстрый шаг назад.
Асил недоверчиво моргнула.
«… … «Думаю, моему мужу будет интересно».
Когда я выплюнул это слово, это было незнакомое слово. Спринглайт слегка взвизгнула от восторга, Кэтрин многозначительно улыбнулась, а Мариетта с отвращением покачала головой.
«Что хорошего в таком недалёком человеке… … ».
"останавливаться."
Асил собирался выплеснуть свой гнев, но Мариетта прервала его.
«Я сожалею, что ничего не попросил. «Он тот, о ком я могу говорить весь день».
Я чувствовал себя немного униженным своим усталым лицом.
«Нет, пока весь день».
«Хорошо, позвольте мне вас поправить. Три часа? "Четыре часа?"
Лицо Асиль снова становилось все более мрачным. Потом в какой-то момент он начинает кривиться. Как будто что-то не устраивает.
«Я думал, что мы собираемся сделать это в парах. — Ты имеешь в виду, что мы даже не прикасаемся как следует к губам?
Моему разуму потребовалось некоторое время, чтобы обработать неожиданное утверждение. Я был настолько напряжен, что было слишком поздно, чтобы испугаться. Придя в себя, я обнаружил, что Асил прикрывает рот обеими руками.
"О чем ты говоришь!"
Но вода уже разлилась.
«Угу. "Это верно."
"и… … «Вы пара?»
"С какой стати?!"
У меня не хватило уверенности справиться с тремя парами сверкающих глаз. Я хотел оправдаться, но даже я не знал, почему это так, поэтому не мог ничего придумать. Во-первых, слова Асила были некоторым преувеличением. Не в такой степени. Действительно.
Простое предложение из четырех букв появилось в моем теперь уже пустом уме.
'Давай убежим.'
Я плотно закрыл глаза и активировал магию.
Место, куда мы прибыли, оказалось очень тихим. Комната, которая аккуратно организована и излучает ощущение тепла. Сидя в знакомом кресле, я тупо оглядываюсь по сторонам и замечаю незначительную ошибку.
Это был таунхаус в Валуа, а не в Лотарингии.
Поскольку это частная собственность Валуа, этот особняк до сих пор занимает место в столице Сиериса. Хотя я не могу иметь при себе рядовых, как раньше. Это было хорошо сохранившееся здание. Он даже не упомянул о своем приезде, но аккуратно организованная комната тому подтверждение.
«Вау… … ».
Было бы легко вернуться в исходное место, но на данный момент этого достаточно. Потому что мне нужно было место, где можно было бы сбежать от них и отдышаться. Даже если бы кто-то сразу погнался за мной, они бы не догадались, что я приду сюда, так что можно сказать, что я выиграл немного времени.
Хотя это была история о том времени, когда преследователем был не Асил.
"Тихо."
В особняке осталось достаточно людей, чтобы позаботиться о нем. Хотя у меня, как правило, много свободного персонала, изначально я не планировал сопровождать Мариетту. Я планировал приехать с Лирикой, но время совпало с нерегулярным приходом весеннего света. Бомбит присоединилась к группе, сказав, что хочет увидеть Кэтрин впервые за долгое время, а Мариэтта, услышав об этом, несколько необоснованно скорректировала свой график и последовала за нами.
Из-за этой ситуации мы вместе остановились в таунхаусе Лорен. Здесь сотрудники, которые, возможно, даже не слышали о визите хозяина в столицу, отдыхают после выполнения всей сегодняшней работы.
Хотя он не просто вошел через парадную дверь, он был тронут магией... … .
«Я просто буду вести себя так, как будто его здесь нет, а потом уйду».
Я не хотел их удивлять без причины. Мое сердце успокоилось, когда я сидел один в знакомом тихом месте. Я все еще не знал истинных намерений Севера, но, слушая слова Асила, он, похоже, очень усердно работал над моей историей.
Поскольку я решила принять даже его нежелание быть в отношениях как часть его самого, нет ничего сложнее.
Хорошо быть спокойным. Это хорошо, но есть одна небольшая проблема: здесь нет ничего, что могло бы заставить время лететь быстро. Хорошо бы иметь хотя бы одну толстую книгу. Я не хотел столкнуться с пользователем, когда пошел его искать.
Я небрежно обошел комнату и открыл ящик, где хранил разные вещи.
В верхнем отделении находятся пяльцы и швейные материалы. Я уверена, что время пролетело бы легко, если бы оно у меня было в руках, но поскольку обычно мне не очень нравится вышивание, я не чувствовала, что мне так сильно хочется этим заниматься. Открыв следующее купе, я вспомнил просьбу Кэтрин, не уверен, шутила она или серьезно. Потому что там была бумага и ручка.
Теперь, когда я это вспомнил, я вам сообщу.
Я принес бумагу и ручку к столу и записал то, что хотел передать. Получатель — Кловис. Это было сделано для того, чтобы сообщить, что вы были выбраны кандидатом номер один на национальный брак, который скоро начнется всерьез. После написания последней точки сложите бумагу в форме бабочки. Пришло время использовать магию, которой я научился у Лирики.
«Теперь благополучно лети к Лорен».
Приоткройте окно и позвольте бумажной бабочке полететь на ладони. Он энергично махал крыльями, как будто был живым.
***
Популярный водитель, который некоторое время работал лопатой, умело поймал внезапно прилетевшую бумажную бабочку и ударился ему в лоб. Он не собирался проводить долгожданные каникулы взаперти, поэтому играл с маленькими детьми в своем поместье. Я выполнял важную задачу: расчищал снег, чтобы построить ледяной домик, лопатой с длинной палкой. Меня внезапно прервали.
«Кловис! "Что это такое?"
Дети ростом в половину его роста прыгали вверх и вниз и спрашивали, что это за бумага. Ну, все, что он мог сказать, это то, что он не знал. Но мне не хотелось раскрыть перед детьми, которые смотрели на меня с уважением, то, что я чего-то не знаю. Кловис озорно улыбнулся и лукаво ответил.
«Пока ты живешь, наступит день, когда тебя ударят по лбу волшебным инструментом».
мой Бог! Это волшебный инструмент! Дети были заняты ожиданием и разговорами между собой. Благодаря этому у Хлодвига появилось время подумать о личности бумаги.
«… … Волшебник?"
Я помню, что видел нечто подобное раньше. В то время это была птица, и она была больше похожа на живую птицу, но можем ли мы примерно считать ее одним и тем же типом?
«Какой волшебник послал бы мне что-то подобное?»
Кловис выглядел озадаченным и развернул аккуратно сложенную бумагу. Мне пришлось некоторое время бороться, потому что я был в перчатках. Вскоре аккуратный почерк был обнаружен. Хоть отправитель и не был написан, но по шрифту можно было легко догадаться, кто это.
Один из немногих волшебников, с которыми он когда-либо разговаривал поближе. Она была женой хозяина. Не могу поверить, что она связалась с ним напрямую, а не с Севером. Он был поражен тем, что произошло что-то особенное, и после медленного прочтения содержания его лицо ожесточилось.
«Леди Кэтрин… … Ты наконец сошёл с ума?»
Он собирался ненароком скомкать бумагу, но перед этим остановил руку. Это потому, что я вспомнил, что оно исходило от Аннет. Обычно вам хотелось бы избежать встречи с лицом вашего босса в выходной день, но, к счастью, Кловис был одним из немногих, кто этого не сделал.
— Сначала мне придется сообщить об этом Его Высочеству.
Он протянул лопату мальчику, болтавшему рядом с ним.
«Теперь ты рыцарь».
Мальчик без единого переднего зуба широко улыбнулся.
***
Последние несколько лет Хлодвиг был вполне доволен своей жизнью. Что касается того, чем я занимаюсь, особых изменений не произошло, но после свержения Доминика я смог жить гораздо спокойнее, чем раньше, за исключением короткого напряженного периода.
Екатерина была императором, который не обязательно был одержим завоевательными войнами.
«Я даже не могу управлять землей, которая у меня сейчас есть, так какой смысл ее завоевывать?»
Мнения нескольких воинственных дворян, которые слишком заняты разговорами и не собираются идти на войну, чтобы сражаться. Я даже ушами этого не услышал. Защита границы уже не такая жестокая, как раньше. Это произошло потому, что северные захватчики знали, что сейчас у них нет шансов победить Лотарингию, в отличие от того времени, когда система еще не была исправлена.
Дело в том, что солдаты Лотарингии имели возможность пользоваться официальными праздниками, которые существовали, но практически не существовали, и они в основном делились на две категории. Либо потратьте деньги, которые накапливались, потому что у вас не было времени потратить их самостоятельно, либо сосредоточьтесь на проведении времени со своей раздельно проживающей семьей. Хлодвиг не принадлежал ни одному из них.
По имени он был адъютантом Его Величества эрцгерцога и, конечно, имел глубокие карманы... … Как ни странно, вместо того, чтобы растратить их, я думал использовать их для чего-то более ценного позже.
Мои младшие братья и сестры, которые казались мне молодыми, один за другим стали старше и начали уходить из дома по таким причинам, как брак или работа. Не было никаких существенных расходов, кроме оказания некоторой помощи, чтобы им было легче стоять самостоятельно. Благородный человек, вышедший из простолюдинов и ставший человеком, добившимся успеха самостоятельно. Недостатков нет, выглядит вполне прилично и даже экономно. Еще более странным было то, что о браке речи не шло.
От простолюдинок до знатных дам. Он просто бегал с маленькими детьми в поместье, игнорируя письма с предложениями руки и сердца, которые, если их сложить одно за другим, были бы такого же роста, как и он сам, с небольшим преувеличением. На самом деле я не думал, что мне следует избегать брака только потому, что так веселее.
«Я должен был поймать кого-то и жениться на нем?»
Хлодвиг наморщил нос, возвращаясь в замок. Неприятное ощущение того, что ты втянут в какую-то неприятную схему, не исчезло.
Реакция Севера, когда он увидел листок бумаги, который его жена отправила адъютанту, была шокирующей.
«… … — Почему ты не сказал мне об этом первым?
Желудок Кловиса сжался, когда он увидел слегка потемневшее лицо своего начальника. Вы говорили, что довольны своей жизнью последние несколько лет? хорошо. Удовлетворяет. За исключением лишь одного фактора.
«Я ненадежен?»
Я не знал, в чем дело, но это произошло потому, что мой босс чувствовал себя странно, когда происходило что-то, даже отдаленно связанное с его женой. Почему они так себя ведут, когда так милы друг с другом? К счастью, Хлодвиг был одним из немногих, кто мог говорить с ним напрямую, не испытывая страха.
"Это возможно? «Должно быть, я отправил это мне, потому что я был вовлеченным лицом».
— Вам следует сначала обсудить со мной, планируете ли вы отправить вас к Кэтрин.
Она была хозяйкой поместья и была связана с важным человеком, так что слова Севера имели смысл. Но он не может не знать. Тот факт, что она, должно быть, тщательно обдумала поведение другого человека, прежде чем действовать.
«Разве ты все равно не показал бы это мне после обсуждения?»
«… … ».
«Ваше Величество, быть осторожным — это хорошо, но чрезмерная крайность всегда ядовита».
Хлодвиг не хотел становиться объектом необъяснимой ревности. Север спокойно взглянул на адъютанта, который был одет в неясный праздничный костюм и выказывал свое ничем не выраженное недовольство. Огнестрельное оружие медленно вернулось в глаза, потерянные в замешательстве. Он, казалось, наконец понял, что ведёт себя неприлично.
Откашлявшись пару раз, он спрашивает с суровым выражением лица, как будто ничего не произошло.
«Итак, ты станешь одним из людей Его Величества?»
«Скажи что-нибудь, что имеет смысл».
Кловис ухмыльнулся и подошел ближе к своему начальнику. Затем он криво встает, положив одну руку на стул, на котором сидит. Север не особо подчеркивал свою неформальность. В конце концов, это была очень знакомая вещь. Тем, кто с детства был близкими друзьями или братьями.
Скорее, справедливо будет сказать, что образ, четко раскрывающий взаимоотношения начальства и подчиненных, создан для того, чтобы не показаться легкомысленным.
Север посмотрел на него в слегка расслабленной позе и заговорил.
«Почему бы не выйти замуж за Майкла? «Если бы это было так, ничего подобного не произошло бы».
Это было имя девушки-простолюдинки, которая несколько лет следила за Кловисом. Хотя она простолюдинка, она дочь интеллектуальной семьи со многими родственниками, имеющими сан монаха, поэтому ее окружение похоже на окружение аристократа. Хотя он был партнером, у которого ни в чем не было недостатка... … .
«Как я могу взять в жены ребенка, младше меня на десять лет?»
«Энани. «Михабелю сейчас, должно быть, больше 20».
Кловис покачал головой с нахмуренным лицом. Хотя я ясно понимал, что это шутка, это было неприятное замечание. Зрелище, должно быть, было настолько смешным, что лицо Севера, притворившееся серьезным, немного поникло. Если задуматься, это главная причина, по которой у Кловиса никогда не было партнера. Люди, которые говорили о браке, были примерно того же возраста, что и Мариетт.
«Я останусь вашим подданным на всю оставшуюся жизнь».
Север, который смеялся, глядя на говорившего с усталым лицом адъютанта, пробормотал, как будто это была шутка, когда послесвечение нешуточного разговора померкло.
«Я думаю, Кэтрин хочет Аннет, а не тебя».
«… … да?"
Кловис не мог поверить своим ушам.
***
Когда мы переехали в таунхаус Лорен, небо вот-вот стало темно-синим. Чтобы не запутать пользователей, мы вошли через главные ворота. Благодаря этому мне удалось ненадолго насладиться ярким звездным светом, который, казалось, льется вниз.
Моему сознанию потребовалось некоторое время, чтобы расслабиться, но как только я вошел в особняк, я столкнулся с тремя людьми, идущими ко мне, как будто они ждали меня.
«Где ты был и сейчас здесь?»
Мариетта заговорила первой. Прежде чем я успеваю ответить, меня прерывает живой голос.
"сестра! «Завтра сюда приедет великий князь!»
Бомбит со светлым лицом помахала белым конвертом с оторванным воском, как будто забыла все, что произошло в императорском дворце.
«Ты пришел поздно, поэтому я открыл его, думая, что это срочный звонок».
Лирика добавила объяснение. Поскольку письмо было отправлено с помощью магического инструмента, было естественно судить о нем именно так. Этот уровень власти был молчаливо передан ей, которая всегда была рядом с ним.
Я принял конверт, который вручил мне Спринглайт. Чувства отправителя едва раскрывались в кратком содержании. Мне нужно во всем разобраться, поэтому все, что я могу сказать, это оставаться в столице, чтобы наши пути не пересеклись. Все, что я мог сказать, это то, что почерк казался немного более небрежным, чем обычно, и что он был написан второпях.
… … Полагаю, это не настолько срочно, чтобы приезжать в столицу?
Были какие-то странные углы, но должна быть причина. Он отнесся к этому легкомысленно и отправил троих людей обратно в их комнаты. Когда мы все спали вместе, у нас возникла небольшая проблема с высушиванием весеннего света.
А утром, когда они вернулись, Север и Кловис появились в особняке одни. Уже достаточно рано, чтобы услышать щебетание птиц. Прибытие в это время означало, что сколько бы порталов мы ни использовали, нам придется покинуть Лоррейн до рассвета.
«Ты выглядишь в безопасности».
Север слез с лошади и сказал что-то многозначительное. Потом он вдруг обнял меня, одетую в халат и пальто. Холодная температура полностью охватила мое тело.
— Север?
«Вы все идеальны, но проблема в том, что вы слишком популярны».
Он издал непонятную жалобу. Кловис, стоявший рядом с ним, озорно покачал головой, как будто у него не было выбора. Пока я пытался оставаться в неловкой позе, он немного откинулся назад и схватил меня за щеку.
"Вы устали Сейчас?"
Поскольку я проснулся в обычное время, то особо не устал. Когда я слегка покачал головой, он полностью расслабил руки и схватил меня за оба плеча. Увидев светлую одежду своими глазами, он говорит следующее.
«Приготовьтесь отправиться в императорский дворец с Ририкой».
Я на мгновение заколебался с ответом.
Поскольку это были отношения между работодателем и работником, то они были подогнаны под меня, но Лирика, если честно, была скорее ночным человеком. Когда мне нечего было делать, я ложился спать поздно утром и просыпался в полдень.
Кроме того, ей было немного неловко перед Кэтрин. Он сказал, что это было круто и что он завидовал, но, похоже, у него до сих пор остались сильные воспоминания о тех днях, когда он был горничной во дворце императора. Итак, мы приехали в столицу вместе, но действовали по-прежнему индивидуально.
— Если ты отправляешься по делам Кловиса, Лирике не обязательно сопровождать тебя, верно?
Когда я осторожно спросил, Север на мгновение задумался, а затем покачал головой.
"нет. — Ей тоже лучше уйти.
Почему? Я нечаянно перевел взгляд на Кловиса. Он просто улыбнулся, как будто не находил приказ Севера странным.
Теперь, когда я думаю об этом, отношения между ними внутри территории были особенно дружескими. Когда наши выходные совпадали, бывали случаи, когда мы пили вместе до рассвета... … О, возможно?
Кловис, который смотрел мне прямо в глаза, внезапно разразился смехом.
"ха-ха-ха. Ваше Величество, вам нужно объяснить это как следует. «Ваша жена неправильно понимает».
Север снова покачал головой.
— Нет, лучше пойти и послушать.
***
Екатерина позвала нас в Изумрудный дворец, как будто дала обещание.
Я почувствовал себя неловко, потому что это было не то место, о котором у меня остались хорошие воспоминания, но Север на мгновение остановился и огляделся вокруг с благодарным выражением лица. Они сказали, что братья приходили сюда тайно. Для него это было место воспоминаний. Хотя тех, кто был рядом в тот день, больше никогда не видели.
«Они говорят, что родословная семьи эрцгерцога прервана?»
Как только Кэтрин нас заметила, она озорно улыбнулась и спросила: Сзади послышался тихий хриплый звук. Лирика, казалось, сдерживала смех.
«Это потрясающе. «Он также заботится о том, чего я хочу».
Север глубоко вздохнул и затем задал вопрос.
«Где же ты слышишь такую ​​чушь?»
«Великий герцог, ты чувствуешь себя той маленькой девочкой, которая играла здесь с тобой? «Ваше отношение крайне непочтительно».
Он сплюнул, взлохмачивая волосы одной рукой.
«Я исправлю это».
Кэтрин удовлетворенно улыбнулась и перевела взгляд на меня. Я видел, что его темно-голубые глаза были полны озорства. Без всякой причины по моей спине пробежала дрожь.
«Вы так бегали целый месяц потому, что не могли отдать своих подчиненных, не проявив должной лояльности? Я разочарован. «Если все обернется именно так, почему вы отказались от своего права на престолонаследие?»
Север, который некоторое время молчал из-за резкого голоса, открывает рот.
«Как бы ни был хорош меч, если он не найдет подходящего владельца, он сгниет в ножнах».
Наступило холодное молчание. Звук Ририки, глотающей слюну, был слышен очень ясно.
"Хм. хорошо?"
Резкая реплика не ожидала ответа.
«Достойный хозяин. Означает ли это, что я не могу передать его вам, потому что этому мечу не место в моем фонтане? Ваше высокомерие заоблачно, принц. «Есть ли у вас какие-нибудь планы в ближайшее время сделать Лорен независимой от Империи?»
В поведении Кэтрин не было ничего неловкого. Именно так могло бы показаться тому, кто ее плохо знал. Я не знал ее очень хорошо, но... … Кажется, он знал достаточно, чтобы заметить чужеродность, оставшуюся небольшим пятном.
Театрально преувеличенная позиция не могла быть его истинными намерениями.
«Нет ничего, что ты не можешь сделать».
Мужчина, стоящий рядом с ним, сделал еще один шаг вперед. К счастью, не было ни консула, который мог бы выслушать этот вызывающий головную боль разговор, ни слуги, который бы его подслушал.
«… … ».
хм?
Если подумать, это было странно. Хоть и невозможно было уловить сказанное, казалось, будто намеренно создали среду, в которой хоть что-то можно было решить в какой-то степени. Несмотря на их враждебное отношение друг к другу, здесь не было солдат, которые могли бы защитить Екатерину, а Север также прибыл в столицу только со своим адъютантом.
Это ловушка. Так для кого эта ловушка?
«Север».
— позвала я, осторожно потянув его за рукав.
«… … «Это слишком весело».
Лирика, закусившая губы с выражением желания немедленно уйти отсюда, посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. Наступившую тишину разрывает оживленный смех.
«Хахаха, это не работает».
Кэтрин расслабила подбородок и улыбнулась. Темно-синие глаза озорно сверкнули.
«Это не потому, что великий князь просто откладывает мою просьбу и не выслушивает ее должным образом. «Я тоже не собирался пугать этих милых девушек?»
Она по очереди посмотрела на меня и Лирику. В тот момент, когда я была в замешательстве из-за того, что внезапно стала милой девушкой, Север щелкнул языком, как будто говоря мне послушаться, и нервным голосом сплюнул.
«Я уверен, ты сказал, что не хочешь заставлять ее делать то, чего она не хочет».
На этот раз мне не указали окончание предложения, которое было сокращено. Я чувствовал, что они достаточно близки друг другу и не возражают против грубых резких слов или неуважительного отношения. Должен ли я сказать, что это похоже на спор между братьями, которые не очень дружелюбны.
Кловис обеспокоенно посмотрел на них обоих и крепко закрыл глаза.
«Это все то же самое. «Это все то же самое».
Тот факт, что я бормотал бессвязно, был бонусом. Екатерина не просто слушала то, что он говорил.
— Есть жалобы?
Кловис без страха пожал плечами. Затем он лукаво отвечает.
«Это означает, что очень приятно видеть последовательность».
"Ты забавный. «Ты ненавидел меня больше десяти лет».
— О, это возможно?
«Неужели человеку, который сказал «нет», я так надоел, и он убегал всякий раз, когда меня видел?»
Вид Кловиса, морщащего нос и хихикающего, уже не был таким резким, как раньше. Трудно сказать, что это было расплывчато, но было такое ощущение, будто я имел дело со старым другом.
«Давайте сохраним правду в наших сердцах. «Для вашей чести».
"честь?"
«Разве ты не хочешь рассказать жене о том, как над тобой издевались в детстве?»
«Человек, который меняет свое мнение даже за 10 секунд».
Север, наблюдавший за разговором со скрещенными руками, вздохнул.
«Скажи это сразу. «Разве не тогда труднее найти человека, которого не преследовала Кэтрин?»
"ой. «Я преувеличиваю, потому что просто пошутил».
"Да что угодно. «Я рад видеть, что избавился от привычки вешать лягушек под юбки дам».
По словам Кловиса, легко было догадаться о ее детстве. Должно быть, он вырос как мальчик, который дико бегал, а с его сломанного колена не упала даже корочка.
Поскольку слух о том, что принцесса Артуа была лгуньей, не дошел до его ушей, время и место, похоже, были скрыты... … Это было не так уж удивительно. Хотя я не видел этого своими глазами, это произошло потому, что несколько ее страниц, существовавших как воспоминания, были очень естественно связаны. Пока обменивались мягкими, грубыми словами, я внезапно почувствовал себя странно. Я почувствовал, как Лирика украдкой взглянула на мое лицо. Как будто пытаясь оценить мое настроение.
Я неосознанно коснулся своей затекшей щеки. Только тогда я понял, что немного опустился.
Я люблю слушать оживленные разговоры. Даже не мешая мне, я испытывал чувства, просто разделяя счастливую атмосферу. Хоть я всегда это делал и нахожусь в знакомом положении, почему меня что-то беспокоит, например, заусенец?
Половина того, что он сказал, была раздраженной, но я бросил быстрый взгляд на Севера, который ясно видел, что внутри он счастлив. Правильно ли сказать, что я его украл? Он не мог не заметить этого, даже если взгляд задержится на нем лишь на мгновение. Я сделал вид, что не заметил, и посмотрел прямо перед собой, но теперь Север смотрел на меня.
Смех утих, и Кэтрин, погруженная в разговор, оглянулась.
"Ой, извини. «Это не очень приятно, ведь вы двое не знаете друг друга, верно?»
Ощущение было такое, будто мои зудящие внутренности поцарапали острыми ногтями. Хотя я получил некоторые внутренние травмы, я смог найти истинную природу своих эмоций.
… … Кажется, мне было не очень приятно слышать из уст Кэтрин истории о нем, которых я не знал. Хотя это неизбежно, потому что есть разница во времени, когда мы знали друг друга.
Когда я не мог ответить быстро и горько улыбался, что-то теплое обвилось вокруг моей правой руки. Твердая текстура была знакома. Это была рука Севера.
— Если вы поняли, давайте перейдем к делу, Ваше Величество.
Хотя это можно было отнести к приличным, Кэтрин рассмеялась над этими словами, в которых не было такого же уровня уважения, как в ногте. Севера, казалось, не волновало, так это или нет.
«Эрцгерцогу и его жене нужно сократить количество попыток сделать десять раз до трех».
Я был немного озадачен внезапным советом. Это было то, что я слышал все время, но это было не так уж плохо слышать, потому что это было сказано вместе с Севером. Это серьезно.
«Являются ли отношения между ними настолько вертикальными, что простой запрос мнения может быть принудительным? Аннет, у тебя конфликт со своим мужем?
«… … Это возможно? … ».
"Посмотри на это. Поэтому не стоит делать выводы самостоятельно. «Как бы я ни любил свою жену, она выглядит хрупкой, как только что распустившаяся гортензия!»
Он даже не стал отрицать неловкую аналогию и принял серьезное выражение лица.
«Вы когда-нибудь видели, чтобы Аннет правильно использовала магию? Если бы я увидел это хотя бы раз, я бы не смог этого сделать. На мой взгляд, эрцгерцог проигрывает Аннет. «Ты будешь полностью разбит одним жестом?»
"да?!"
«Почему ты играешься? «Нехорошо быть слишком скромным».
Лирика, медленно удалявшаяся, покачала головой, словно соглашаясь с ее словами. Север выглядел очень недовольным.
«Невозможно начать кампанию, основываясь на том, что вы видели только один раз».
Наверное, это не тот повод, чтобы быть недовольным... … .
Я чувствовал, как его рука, несколько однобоко державшая мою правую руку, набирает силу. Я не ненавидел ощущение, когда меня сжимали так сильно, что это не причиняло боли.
Я поспешно открыл рот, чувствуя странное смущение и не зная почему.
— Итак, о чем ты хотел услышать?
Рот Кэтрин приподнялся.
«Я знаю, что ты помогаешь мне во многих вещах еще до того, как я смогу что-то с этим сделать. Благодаря вам мне уже не один раз удалось уменьшить ущерб. «Если вы внесли свой вклад, вас следует хвалить как императора страны, но, похоже, вы не собираетесь давать такую ​​возможность?»
Отрицать было нечего. Это правда, что он двигался, насколько это было возможно, инкогнито.
— Я не хотел помогать Вашему Величеству.
Я просто говорил правду, но даже для моих ушей это прозвучало странно, как оправдание. Кэтрин горько фыркнула.
«Предположим, деревенская женщина случайно находит крепость пирата. Я ничего не пытался сделать, я просто шел к колодцу за водой. Но в конце концов это помогло их сломать. Вы говорите, что даже в такие времена нам не следует хвалить... … "Что ты думаешь? Это все еще мяч, не так ли?"
«Посмотри на это, Аннет. «Я сказал, что должен получить компенсацию!»
Ририка, сжав кулаки, внезапно вмешалась. Кэтрин была для нее трудным противником, но разочарование, накопившееся у нее за годы отношений со мной, похоже, взяло верх. Я молчал. Мне нечего было сказать в ответ. Кэтрин обменялась с Лирикой взглядами с довольным выражением лица.
«Думаю, мы сможем здесь неплохо общаться?»
Лирика тоже широко улыбнулась, словно спрашивая, когда ей было так трудно.
«Это честь, Ваше Величество».
Север, казалось, не одобрял эту ситуацию. Было вполне естественно, что Кэтрин наконец начала оказывать на меня давление, которого она так многого избегала.
«Если тебе неловко, ты можешь уйти. «Я позабочусь о последних штрихах».
Он слегка наклонился и прошептал мне на ухо. Я покачал головой. Вскоре Екатерина ругает их и спрашивает, почему они так много перешептываются. Она уверенно подняла подбородок и заговорила.
«Я не хочу делать для тебя только хорошее. На самом деле мне нужна была причина, чтобы привлечь их».
"Справедливость?"
«Да, оправдание».
Кэтрин принесла что-то, что жалко стояло в углу. Это выглядело знакомо. Толстый длинный посох размером с детскую голову с вырезанным на нем мрачным лицом. Он принадлежал Наиму Ришару, гнившему в темнице.
"Этот… … ».
«Все волшебники, совершившие злодеяния на стороне Доминика, стали пленниками. Я угрожал тебе, и даже если бы это было не так, я не могу тебя отпустить, потому что каждое преступление — это плохо. Но что нам с этим делать? «Один волшебник может определить силу нации».
Она протянула мне свою палочку. Это был не такой вес, который можно было бы поднять одной рукой, поэтому я на мгновение замер, а затем Север осторожно отпустил руку, которую держал.
В странном почтительном настроении я принял трость.
«Стань повелителем волшебной башни».
«… … "Ты знаешь."
«Этот человек недостаточно подходит, чтобы руководить кем-то. — Разве ты не видишь башни-близнецы?
Я не знаю подробностей, но я думал, что проблема была в других волшебниках, а не в том, что были созданы Башни-близнецы. Их, должно быть, выгнали, потому что они планировали зловещий план. Я чувствовал, что хочу защитить его, но решил проглотить все, что могло отвлечь от сути.
«Я никогда официально не сталкивался с обществом волшебников. «Я не думаю, что у тебя достаточно способностей, чтобы возглавить волшебников».
«Это то, с чем я могу помочь».
Лирика быстро ухватилась за конец предложения. — лукаво сказала Кэтрин со счастливым лицом.
— Я слышал, что это правда?
Хотя их поведение может немного отличаться, у них есть одна общая черта: они переполнены амбициями. У меня не было уверенности в победе над тихо сформировавшимся альянсом. Я чувствовал себя немного несправедливо.
«Подумай об этом, Аннет. Ты просто продолжаешь делать то, что делал. Это потребует некоторых обязательств, но суть не изменится. Поскольку вам не нужно избегать моего взгляда, у вас не будет напрасных спотыканий с одной стороны из-за путаницы мер и движений национального уровня, и вы сможете двигаться более систематически. «Вы сможете практиковаться и исследовать столько, сколько захотите, благодаря обширным данным Волшебной Башни».
Я так долго ждала этого дня, что некогда было увлекаться хлынувшей водой.
«Принцесса Лирика тоже может стать волшебницей Волшебной Башни, а не просто сотрудницей Великой Княгини. О, вам может понадобиться разрешение короля Люсейи. — Я могу что-нибудь с этим сделать.
— прошептала она, сложив два указательных пальца вместе.
«Нет ничего, кроме взаимной выгоды. Ты все еще собираешься отказать мне?
Как будто ответ уже был определен.
«… … «Я приму это».
Кэтрин удовлетворенно скривила уголки рта, как сытая кошка.
«Хорошо, давайте проведем церемонию назначения в самый великолепный день».
Постепенно всплыло воспоминание о том, что она слышала от нее подобные слова. В то время слова писались на бумаге, а не голосом. Как сказал Кловис, она была действительно последовательной.
Как только Хлодвиг, о котором идет речь, почувствовал, что важная тема завершена, он издал бессмысленный звук.
«Например, в день свадьбы Вашего Величества?»
«Если это так, ты станешь моим женихом?»
— Я думал, мы закончили этот разговор раньше.
"Все кончено. "Это только начало."
Кловис, казалось, не находил слов, чтобы ответить Кэтрин, которая говорила так, будто это было слишком очевидно, и медленно отступила, облизывая губы. Вместо этого Север обратился к ней холодным голосом.
«Давайте перестанем шутить. «Во-первых, это был просто предлог, чтобы привлечь меня и убедить Аннет, верно?»
«Да, эрцгерцог оказался не так полезен, как я думал. «Я неожиданно воспользовался засадой».
Сказала она, глядя в глаза Лирике.
«Синха — лучший среди людей, которых выбрали люди. Я ничего не могу с этим поделать. Разве он не из тех людей, которые без колебаний закололи бы эрцгерцога, если бы у него были проблемы со мной? «Безопаснее сдаться раньше».
Кловис ответил резко.
— Если так выразиться, разве Великая Княгиня не является также человеком Вашего Величества?
— А что насчет Аннет… … «Вы либо остаетесь нейтральными, либо стоите на правой стороне».
Меня смутило возникшее доверие, как будто оно было естественным. Я не хочу, чтобы настал день, когда она отвернется от моего народа. Поэтому я решил не утруждать себя воображением, как я буду действовать в тот момент.
— В любом случае, если найдешь, дай мне знать. Мужчина без амбиций, похожий на фреску, идеально подходящую рядом с ним. Было бы идеально, если бы вы были приверженцем морали. Таким образом, вы не будете слушать искушения, исходящие со всех сторон».
— Быстрее было бы найти такого среди священников! «Нет, это я выбрал тебя по этим критериям?»
"Хм. «Он священник».
Лирика хихикнула, слушая разговор, который не сочетался должным образом. Прежде чем я успел это осознать, тяжелый посох оказался в руке Севера. Как седовласый старик так легко удерживал тяжелую даже двумя руками трость?
После еще нескольких любезностей Хлодвиг был в клочьях. Кэтрин, напротив, выглядела слишком блестящей. Это произошло потому, что усталость, которую невозможно было скрыть, несмотря на сверкающие глаза и прямое положение, исчезла. Это было очень удовлетворенное лицо.
Возможно, Кловис использовался, чтобы снять ее стресс... .
«Слишком много времени было потрачено впустую. У меня много работы, так что, пожалуй, я просто пойду. Ты можешь остаться здесь еще немного или просто уйти, как захочешь. — Если ты собираешься остаться, я позову горничных и приготовлю чай.
Суровый решительно покачал головой Кэтрин, которая говорила освежающе.
"хорошо? Ну что ж, поехали. «Я объявлю дату церемонии назначения, как только она будет решена».
Кэтрин, казалось, ожидала отказа, но небрежно махнула рукой тыльной стороной вверх, как бы приказывая ей идти быстрее.
***
На обратном пути Север ни на мгновение не выпустил мою руку.
Это всегда случалось, когда мы вдвоем шли по улице, но это был первый раз, когда он был так настойчив, когда за ним наблюдали глаза. Повезло, что Мариетта не вошла в группу. Если бы этот ребенок увидел это, он бы возненавидел это и отругал бы его.
Возникло странное напряжение. Может быть, поэтому Лирика и Кловис разговаривали с нами, обращаясь с нами как с полупустышками. На дороге неподалеку мы однажды подразнили друг друга, потом немного поругались и тут же помирились. Вскоре мы прибыли в особняк.
Мне казалось, что я прибыл мгновенно, потому что был слишком занят, обращая внимание на мужчину, стоящего рядом со мной, или с интересом слушая разговор между ними.
"сестра!"
Бомбит и Мариетт прошли мимо сотрудников и поприветствовали меня.
"Что ты здесь делаешь?"
«Почему ты придешь сейчас?»
Они задали вопросы почти одновременно. Теперь, когда я привык к ситуации, я улыбнулся и открыл рот, чтобы ответить им один за другим. Однако слова Севера предшествовали моему ответу.
— Думаю, сегодня тебе придется отдать мне Аннет.
стук. Внезапно мое сердце упало.
Весенний свет свела руки вместе, и ее глаза сверкнули, а Мариетта нахмурилась и покачала головой, как будто у нее не было выбора. Проверив их реакцию, Север тихо пробормотал: «Спасибо», а затем взял меня за руку. Было не больно, но определенно сильнее, чем обычно.
— Да, Север?
Даже когда он поднимается по лестнице большими шагами, он незаметно шагает вместе со мной. Только внешний вид можно назвать принудительным. Он отпустил меня только тогда, когда мы дошли до гостиной, которой редко пользовались.
"Счастливый?"
Я просто моргнул на вопрос без какого-либо контекста.
«Стать владельцем волшебной башни».
Он выглядел нервным. Вероятно, он обеспокоен тем, что меня заставили занять такое положение. Честно говоря, я до сих пор этого не почувствовал, потому что ситуация была настолько безумной.
Возможно, уже поздно, но я все еще думал об этом, глядя на трость в его руке. Ответ пришел довольно легко.
"счастливый."
«Не нужно лгать, чтобы угодить другим».
"Я серьезно. Тот факт, что Его Величество доверяет мне достаточно, чтобы возложить на меня важные обязанности, тот факт, что вы заботитесь обо мне, и то, что с этого момента мне стало легче выполнять свою работу. Все они мне нравятся. «Нет причин не радоваться, верно?»
Он закрыл рот и долго смотрел на меня темными глазами. Казалось, они пытались найти хоть малейший намек на ложь. Ничего подобного нет нигде.
Через некоторое время он вздохнул с облегчением и вдруг обнял меня. Брошенная трость с глухим звуком ударилась об пол и покатилась. Почему этот человек такой трус, когда дело касается меня? Я подумал, что это немного мило, но мне стало его жаль, поэтому я похлопал его по спине.
«Я волнуюсь, что Лорен будет часто отсутствовать. «Было бы лучше оставаться в Волшебной Башне как можно дольше, пока система не установится, верно?»
«… … О чем беспокоиться? Тогда я смогу пойти и найти его.
— Асил заметит, если увидит это.
«Тогда воспользуйся авторитетом владельца волшебной башни, чтобы выгнать тебя».
— Архимаг?
Север, который, должно быть, понял, что скулит, как ребенок, откашлялся и неловко рассмеялся. Напряженный воздух постепенно расслабился. При правильной температуре.
Было бы хорошо, если бы это была не гостиная. Сад с красиво цветущими цветами перед теплым камином или пышный зеленый пляж... … Поскольку я был погружен в сентиментальность, я вдруг подумал, что было бы нормально поднять «эту историю» сейчас.
«Север».
«Аннет».
Мы почти одновременно назвали имена друг друга. У меня была догадка. Возможно, он думал о том же, что и я.
— Ты можешь сказать это первым.
Его слегка искаженное лицо отражало многочисленные эмоции. Север не обязательно отказывался от моей уступки.
«Знаешь, что это за место было — Изумрудный дворец?»
«Я слышал это смутно от Рена. Говорили, что это было место, куда тайно входили и выходили молодые члены королевской семьи до того, как Рен стал наследным принцем... … ».
"хорошо. «Это было одно из мест, где играли дети, которое их отец построил впустую».
Это было неуклюжее предложение, но тепло проникало в каждый угол. Не было возможности посмотреть на выражение его лица, пока он был у меня на руках, но я легко мог догадаться, что его темно-фиолетовые глаза, вероятно, смотрели вдаль и пропитывались воспоминаниями.
«Я все испортил своими руками».
Искупление, которое продлится всю жизнь, осталось в его спокойном голосе. Однако не было похоже, что он бродил вокруг и отягощался чувством вины, как раньше. Говорят, что внутренность стала твердой, как скорлупа. Я был рад переменам.
«Возможно, я бесстыдно скучаю по тем дням».
Я не мог предложить утешения. Я просто кивнул, чтобы показать, что я понял. Он медленно вздохнул, поколебался некоторое время, а затем с трудом продолжил свои следующие слова.
«Я хочу увидеть те же пейзажи, что и тогда. Я хочу видеть, как бегают дети, похожие на меня и тебя. Малыши меня боятся, но Кловис будет играть очень хорошо, так что проблем не будет. Только если с тобой все в порядке… … Я… … ».
Меня беспокоил голос, который упал на пол. Он не был мокрым, но мне казалось, что он плачет. Когда я медленно отпускаю руки, которые меня держали, и отступаю назад, он скрипучим движением отпускает меня. Его фиолетовые глаза дрожали от беспокойства.
«Ты мечтаешь о такой великой мечте и даже пальцем не прикасаешься?»
«… … Аннет, то есть.
«Ты боишься, что я закончу, как моя мать?»
«… … ».
Это была как раз причина. Не то чтобы между нами были какие-то проблемы. Запутавшийся моток ниток тут же распутался, как по волшебству.
В то же время мое тело, казалось, потеряло всю свою силу. Мой ум опустел.
«Аннет!»
Его настойчивые крики кажутся далекими. Хлебать. Платье издало глухой звук. Я почувствовал, как мое зрение внезапно ухудшилось. Почему?
— Эй, ты в порядке?
Он опустился на одно колено с бледным лицом и подошел ко мне.
«Ах».
Только тогда я понял, что мои ноги потеряли силу и я неловко рухнул на пол. Даже когда я снова попытался встать, мое тело не работало так, как мне хотелось. Казалось, что где-то что-то сломалось. Однако мое сердце почувствовало облегчение, как будто шипа не было. Видеть этого человека с широко раскрытыми и смущенными глазами казалось неуместным, и я почувствовал себя немного счастливым.
"дурак."
Впервые я ущипнула мужа за красивый нос, как в детстве.
«Мне хотелось бы, чтобы ты сказал мне, когда я думал об этом один. "Я так волновалась."
«… … извини."
Красный нос был довольно милым. Настолько, что мне хочется пошутить.
Стоит ли нам так целоваться? Я думала, что действительно увижу, как он скрипит, как деревянная кукла, но решила пока остановиться.
Вместо этого он жестом пригласил меня подойти ближе. Затем, когда он послушно наклонился, я тихо прошептала ему на ухо.
«Это сцена, где дети играют в саду. На самом деле, я тоже скучаю по тебе».
Я говорю несколько светлым тоном с человеком, который делает ошеломленное лицо. Мы снова нашли нечто подобное. Он моргнул и быстро сжал губы.


    Побочная история: Чтобы ростки могли прорасти в любой момент

    Волшебная Башня сбросила свою старую тень. Хотя лианы деревьев, украшающие стену, не были срублены, искусственно наслоенный покров тумана был удален, а с величественных каменных стен были соскоблены следы времени, придав им гладкость и гладкость.
Большая часть работы была выполнена с помощью магии, но для перекраски крыши потребовалась помощь мастеров, присланных из Валуа. Здесь и там были посажены цветы, и окружающий лес больше не казался таким страшным, как если бы в любой момент вот-вот могли выйти дикие звери.
Если вы приложите столько усилий, атмосфера изменится. Асилу было неловко, как будто он находился в чужом доме, хотя находился в своем собственном доме, который содержал уже долгое время. Даже если это и было так, снаружи это не было видно, потому что он относился к домам других людей, как к своим собственным.
В любом случае, сегодня я в последний раз мог насладиться немногими оставшимися знакомыми частями. Завтра сюда ворвутся Аннет и Лирика, которые только что завершили церемонию назначения, а также дюжина новичков, чья единственная магия, которую они знают, — это сжигание собственной челки.
Последнее оставшееся молчание было теперь прощанием.
«Тск… … ».
Ты разочарован? Если бы кто-нибудь спросил без предупреждения, Асил тут же кивнула бы. Хотя официально это место никогда не было его собственностью, это было место, к которому он относился как к дому до такой степени, что можно было сказать, что не было места, которое было бы вне его досягаемости.
Воспоминания с Эллен. Воспоминания с Аннет. Все мои воспоминания о Мариетте здесь. Больше всего меня беспокоило то, что убежище, которое Мариетта так усердно искала, исчезает.
«Проблема в том, что он не знает, как отдышаться».
Асил даже подумывал о восстановлении снесенных башен-близнецов и предоставлении помещения на том же месте. Однако Мариетта выглядела озадаченной и спросила, почему он так поступил. Глупость Асила не была достаточно велика, чтобы заставить его проявить благосклонность, несмотря на его собственную реакцию.
Если не считать нескольких вещей, которые его беспокоили, ему на самом деле не о чем было сожалеть. Неиспользуемых особняков было так много, что я не мог сосчитать их десятью пальцами. Все, что мне нужно было сделать, это переехать домой, а поскольку я все равно путешествовал с весенним светом, я не проводил в этом мире так много дней.
Но почему я продолжаю чувствовать себя опустошенным? Асиль вдруг выглянула в окно. Мужчина в чем-то похожем на солому пересекал местность, все еще незнакомую глазу.
«… … «Что это еще раз?»
Асил прищурился и на мгновение посмотрел на приближающегося гиганта, затем потерял интерес. Кажется, заблудших путников и нищих привлекает внешний вид. Если бы это была Аннет, она бы проявила теплоту, предложив ей еду, но он подумал, что будет достаточно просто проигнорировать ее или выгнать.
умный. Я не особо задумывался об этом, пока не услышал тихий стук в дверь. Я взял старые письма, выложенные в ряд на столе, и вложил их в руки. Теперь мне предстоит вернуться в особняк на окраине столицы. Это была не Луктея, и проходящий мимо путник не мог проникнуть в волшебную башню, потому что он знал, как использовать магию. Продолжал ли он слышать стук или нет, он был раздражен.
— Я знаю, что ты здесь.
… … Пока я не услышал странно знакомый голос.
Оно было очень слабым, но я мог сказать, кто это. Асил спустилась по лестнице большими шагами. На мой взгляд, он, возможно, шел как обычно, но снаружи он явно выглядел так, будто спешил. Он яростно открывает дверь, которую другая сторона не смогла открыть. Молодой человек с белоснежными волосами стоял, как будто лежал.
"ты… … ».
Мне нужно что-то сказать, но я ничего не могу придумать. Асиль просто возилась с моими волосами и, как всегда, нашла какую-то бессмысленную проблему.
«У тебя были проблемы? "На что это похоже?"
Другой человек ярко улыбнулся, не обращая внимания на его отношение.
«Моя внешность слишком заметна в империи».
Асил посмотрел на молодого человека, входящего внутрь, как будто это было совершенно естественно, и засмеялся, как будто был шокирован. Однако я иду за ним, не добавляя лишних слов. К сожалению, этот человек был одним из немногих, с кем Асил сталкивалась сложно.
Время изменило юношу, который был похож на бедный цветок, готовый рассыпаться в любой момент. Ее бледная кожа приобрела цвет, а глаза, которые всегда были налитыми кровью и красными, вновь обрели свой естественный цвет. Мое жалкое худое тело уже не было таким, каким было раньше, поскольку оно прибавило в весе и мускулах.
Оно стало сильнее. Настолько, что его видно, даже если он покрыт грязью. Из-за своей хрупкой внешности он выглядел так, словно едва держался за мальчика, но теперь он действительно выглядел как молодой человек.
Асил почувствовала внутреннее облегчение. На самом деле, я никогда не предполагал, что смогу восстановиться настолько далеко. Может быть, это потому, что он был немного выше, но когда он смотрел прямо перед собой, его взгляд, что было в самый раз, слегка приподнимался.
«Кстати, волшебная башня изменилась и стала выглядеть как смесь стилей Валуа и Зенион. «Раньше это было похоже на логово неизвестных людей, а теперь оно похоже на исследовательский институт, куда приходят и уходят ученые».
«Сколько раз ты был в Волшебной Башне?»
«Это случалось часто. «Думаю, он был наследным принцем».
Рот Асила, который, казалось, едва раскрывал свою истинную природу, снова закрывается. Хотя он никогда не прикасался к процессу становления путешественника, укрытого соломой от наследного принца, но это было потому, что его совесть мучила без всякой причины. Как будто его истинные намерения были ясно раскрыты, Рен слегка хихикнул.
"просто шутка. Тот факт, что вы видели это несколько раз в детстве, не означает, что это четко останется в вашей памяти. Может быть, это потому, что мне это не очень нравится, но... … Во всяком случае, последний раз я видел его около двух лет назад. Аннет была той, кто построил такую ​​волшебную башню, верно? «Как и ожидалось, у нас с ней хороший вкус».
Лицо Асила исказилось.
«Полагаю, у тебя еще остались сожаления?»
Рен рассмеялся над словами, полными сомнений.
"нет. Я не собираюсь нарушать ее покой. Хм, тот факт, что ты думаешь о таких мыслях, заставляет меня относиться к тебе с подозрением. «Архимаг Ал, ты о ней сожалеешь?»
«… … ».
Асил не смогла ответить. Это было полное поражение.
«Я не имею права расспрашивать тебя о ней, поэтому позволь мне на этот раз спросить тебя о другом. — Что случилось с обещанием, которое ты дал мне, а потом исчез?
Асил чувствовал себя немного несправедливо. Однако вскоре ему ничего не оставалось, как признать свою ошибку. Это произошло потому, что он отдал приоритет весеннему свету и потустороннему миру. Если бы он намеревался сдержать свое обещание, ему следовало бы немедленно вернуться, взяв с собой Бомбита, и остаться на некоторое время в империи.
Сначала он планировал сделать то же самое, но его внимание привлекли мрачные весенние цвета. Даже если вы решите, что это хорошее воспоминание, сожаление не исчезнет легко.
Особенно это актуально, если девушка молодая и ласковая. Было очень неприятно видеть лицо, которое просто делало вид, что все в порядке. Спустя два сезона я решил, что весенние цвета действительно хороши.
Может быть, это было потому, что он был тем, кто понял бы меня, если бы я добавил подробные объяснения, но без всякой причины я не мог перестать говорить. Даже мое дыхание казалось оправданием. Асил крепко закрыл глаза и пробормотал.
«… … "Мне жаль."
Рен, глядя на его мрачное лицо, достал из кармана небольшой мешочек. Затем он с силой сжал его в руке безвольного волшебника.
«Я услышал извинения, так что все в порядке. «Въезд и выезд из империи всегда был для меня приключением, но, поскольку моя жизнь все еще находится под угрозой, я не обязательно буду винить тебя».
Асил пошарил в кармане, не открывая его. За слоем ткани я поймал в руке знакомую фигуру.
«Были и хорошие моменты. Теперь я знаю, что ты больше не опасный человек. Потратив достаточно времени, я смог быть уверенным в себе. И если бы ты дал мне это раньше, я бы не увидел, как Волшебная Башня преобразилась так красиво».
От прежней обиды больше не осталось и следа. Точно так же, как дни наследного принца, который сиял оптимизмом в отношении будущего и решимостью стать настоящим императором... … Нет, возможно, Рен сиял даже больше, чем тогда. Кажущееся знающим отношение теперь было разбавлено чувством самообладания. Только в 49-м мире.
«… … Почему у тебя такое выражение лица? «Как родители, отсылающие своих детей».
На вопрос с явным выражением растерянности Асиль погладила ее по лицу сухой рукой. Я даже не могу отрицать его слова, потому что я чертовски рад. Казалось, все, что было разрушено из-за моей ошибки, теперь вернулось на свои места.
«А как насчет родителей? «Если родители такие, они никогда не вырастут такими прямыми, как ты».
«… … да?"
"сделанный. Так как вы были? Глядя на хвост, он похож на нищего, но даже для этого язык у него очень хорошо смазан. «Кожа и кости даже близко не совпадают».
Рен на мгновение посмотрел вдаль. Это был вид человека, пытающегося вернуть старые воспоминания.
«Сначала это было в Валуа. Я смог на какое-то время сосредоточиться на выздоровлении благодаря милости пожилого человека, которого я знал с тех пор, как был наследным принцем. После того, как вы в какой-то степени выздоровели, вы почти оказались в Зенионе. «Раньше я преподавал историю и логику детям, готовившимся к вступительным экзаменам в академию».
Просто услышав о его жизни, когда он работал репетитором на основе знаний, которые он накопил за время своего пребывания в должности наследного принца, путешествовал, как только заработал немного денег, а затем снова работал, открылось для него свобода, о которой он всегда мечтал.
«Поначалу было довольно сложно найти работу, а сейчас сложно выбрать и устроиться на работу. «Я чувствую, что мне полезно быть добрым к своим детям».
«Если половинчатый человек относится к ним по-доброму, дети легко открывают свои сердца».
«Этого не может быть. Маленькие дети более деликатны, чем вы думаете. «Вы должны излить свою искренность, чтобы раскрыть великие тайны, которых не знают другие взрослые».
«… … что это такое?"
— Если я тебе расскажу, как это может быть секретом?
Волшебник рассмеялся. Однако это не помешало молодому человеку продолжить. Честно говоря, было интересно услышать о том, что происходит с детьми разного возраста. После того, как несколько односторонний разговор продолжался некоторое время, Рен медленно начал подводить итоги. Асил ждал, хотя он явно знал.
— Тогда, думаю, мне просто пора идти.
Эти слова исходят из его уст.
— Не видя этого своими глазами, чтобы снять проклятие?
Асил подбросил карман вверх и принял его с сварливым видом, словно наемник, позвякивая полученными в качестве компенсации серебряными монетами. В нем было немного ничего, поэтому он издавал не очень живой звук.
— Я верю, что ты не будешь мне лгать.
«Ты хочешь сказать, что пришел ко мне, потому что я нарушил свое обещание?»
Асил посмотрел на Рена, который неловко смеялся, а затем снял с себя одежду, которую он неуклюже носил. Это было больше похоже на большой кусок ткани, обернутый вокруг него, чем на одежду, и он отделился так легко, что казалось бессмысленным. Внутри оказалась одежда, которая оказалась все опрятнее и опрятнее, чем ожидалось.
«Присмотритесь хорошенько и оставайтесь здесь сегодня».
Глаза Рена расширяются от удивления, но вскоре он разражается смехом.
— Я не знал, что ты так рад меня видеть? большой. «Давай поговорим всю ночь напролет».
«Какую ерунду вы несете! «Я говорю тебе пойти завтра на церемонию назначения!»
Асил схватил его за шею.
***
Я открыл глаза немного раньше. В то время, когда еще не было щебетания птиц. Поскольку погода в столице по-прежнему была ясной, раннее утреннее солнце давало слабый свет. Я смотрел на его лицо в мерцающем свете развевающихся штор. Север тут же показал свои яркие глаза, как у человека, который никогда не спал.
"Ты проснулся?"
Единственным следом ночи был голос, сдавленный и более низкий, чем обычно. Он сразу проснулся и не отпускал руку, крепко державшую его за талию, словно жаловался. Вместо этого он уткнулся носом мне в плечо.
Было приятно чувствовать себя тепло, а не душно. Даже если снять одеяло, тепло как будто останется. Я чувствовал себя очень довольным, но… … Это было немного сложно, поскольку жара распространялась в странные места. Это не Лорен, и у меня сегодня важная работа.
В течение нескольких месяцев, с того дня, как я призналась в своих чувствах, и до сегодняшнего дня, он цеплялся за меня до мучительной близости. Я излил столько страсти, что задавался вопросом, как я сдерживался до сих пор. Даже если это не обязательно было так, я старался проводить каждый день вместе.
Когда он начал ворочаться, показывая, что хочет встать, он отпустил его, хотя и не мог скрыть своего разочарования. Тогда я посмотрел сюда. Как брошенный щенок.
«Ты слишком мало спишь».
То, как он слегка нахмурился и ворчал, было довольно милым. Хорошо, разве не было бы неплохо подготовиться немного неторопливее? Эта мысль осторожно подняла мою голову. К сожалению, победил разум.
Я нежно коснулась его растрепанных волос и открыла рот.
«Если мы еще промедлим, милые злодеи нападут».
«ха… … ».
Он глубоко вздохнул и сдался.
«Почему я всегда теряю тебя?»
Это было лицо, наполненное обидой. Север только пожаловался, но они вместе встали и начали собираться, одеваясь. В отличие от меня, подготовка не заняла много времени, и некому было прийти и подстегнуть меня, поэтому я это сделал. Когда я открыл дверь, конечно же, там были две пары глаз.
«… … "Как давно ты здесь?"
Бомбит держал мою руку и тряс ее вверх и вниз, поднимая шум.
«Я ждала, потому что хотела, чтобы моя сестра выглядела как можно лучше!»
«Я следил за ним, потому что казалось, что он собирается открыть дверь».
Ни один из них не дал должного ответа. В любом случае, мнение Мариетты было верным. Если бы я открыл дверь, пока спал, у нас были бы проблемы.
«Ты же будешь в халате, так что украшать нечего, да?»
«Эй, если ты носишь школьную форму, это не значит, что ты не одеваешься!»
Трудно было найти подходящий ответ на слова Спринглайта. Вы, должно быть, посещали академию. Возможно, то же самое было и с Мариеттой, поскольку она просто закатила глаза с двусмысленным выражением лица.
В конце концов меня потащили руки весеннего света. Переодевшись и сев перед зеркалом, сотрудник принес тарелку с бутербродами, как будто заказал их заранее. Север следовал за ним и наблюдал за всем процессом.
«Моя сестра выглядит лучше в яркой одежде».
Бомбит ворчал, жевая сэндвич. Мантия, официальная одежда Волшебной Башни, имела более изысканный дизайн, но все еще была темного цвета. Независимо от того, насколько яркой была ваша одежда внутри, у вас не было другого выбора, кроме как быть покрытым цветами ночи.
«Священники носят белое, так что ничего не поделаешь».
«Что знают священники?»
Север кивнул, прислонившись к стене со скрещенными руками. Кажется, мне глубоко сочувствовали слова Бомбита. Независимо от того, что они думают, мне очень нравится, как это выглядит сейчас. Яркое платье с пышной колокольчиком юбкой я уже примерила. В будущем будет много возможностей носить его.
Платье, прикрытое мантией со слегка открытым краем, было довольно простым. Поскольку оно не сочеталось с халатом, на нем не было кружев и оборок, поэтому на лодыжках не было ощущения грубости.
«Почему бы тебе хотя бы не распустить волосы? Добавьте вот такую ​​ленту, чтобы придать ощущение яркости… … ».
Горничная, слушавшая рассказ Спринглайт, перестала заплетать волосы и навострила уши. Было очевидно, что внимание привлекли разноцветные ленты, выложенные на столе. Я горько улыбнулся и взглянул на нее через зеркало.
"нет. «Нужно делать это как обычно».
"Нет почему?!"
Горничная на мгновение помолчала, словно в срыве, а затем снова начала заплетать волосы.
«Я не хочу создавать впечатление, что я молодая женщина. Даже если это неизбежно в аристократическом обществе, это место, где люди империи, которые выходят посмотреть, также могут это увидеть».
Бомбит надула губы, как будто была недовольна, но вскоре, похоже, поняла. Словно он осознал, что мало что может сделать, чтобы вмешаться, его переполняющая мотивация угасла. Вместо Бомбита, сидевшего угрюмо, в разные дела на этот раз стал вмешиваться Север.
«Это лента».
Лента, немного более темно-синяя, чем мантия, была вышита золотой нитью ровно настолько, чтобы она выглядела роскошно, но при этом была едва заметна на расстоянии. Нет ненужных гонок.
«Не правда ли, было бы неплохо вставить золотую булавку? Сопоставляя их с обеих сторон вот так... … ».
Замысловатая заколка в форме листа также идеально вписалась в наряд. Горничная тихо воскликнула: «О боже!» и последовала его словам.
«Ваше Величество, у вас большая проницательность».
— Ты знаешь, кто тебе подходит.
Выражение ее лица совершенно не меняется, когда она слышит слова горничной, и она бесстыдно издает незнакомый звук. Весенний свет радостно улыбался, как будто никогда еще не был таким мрачным. Взгляд его глаз, когда он подпирает подбородок обеими руками и смотрит на меня, очень напряженный.
«Я знаю, о чем ты беспокоишься, но ты справишься».
Он слегка поцеловал меня в щеку и вышел из комнаты.
***
Асил страдала от сильной мигрени из-за молодого человека, у которого винт отсутствовал больше, чем он мог себе представить.
"привет. — Ты не приходишь в себя?
Рен был полностью загипнотизирован. Глаза немного осматривают улицу, так что... … Асиль сияла так сильно, что это было трудно понять. С чем было бы уместно это сравнить?
Да, я думаю, можно сказать, что это было выражение лица ребенка, который внезапно увидел летающих вокруг маленьких фей. Помимо покрасневших щек, я продолжал спотыкаться о камни и падать, а когда я смотрел неподвижно, мне казалось, что я дышу немного медленнее.
Посмотрите на это и сейчас. Я звонил, но ответа не было!
"привет!"
Закричав, Рен медленно повернул голову и посмотрел на Асила. Но состояние было все тем же. Это было совершенно безумие.
«Почему ты кричишь? «В этот великий день».
«Разве это не потому, что ты ведешь себя так, будто ходишь по облакам?»
«хаха… … Как ты заставляешь меня чувствовать себя так хорошо? Архимаг действительно удивительное существо. «Я чувствую такое уважение, которого никогда раньше не испытывал».
Я даже стал немного чересчур честным.
«Я никогда не думал, что увижу этот день снова. Действительно… … ».
Асил вдруг забеспокоилась. Этот ублюдок, он все еще в таком состоянии.Что, черт возьми, произойдет, когда он увидит Аннет лично? Разве они не собираются внезапно ворваться на церемонию назначения и похитить меня?
Рен в настоящее время был одет в плащ, который зачаровала Асил. В глазах Асила это выглядело бы как первоначальный вид, но в глазах других это выглядело бы как обычный вид. Может быть, волосы будут выглядеть каштановыми? Даже это будет смутно воспринято, а как только пройдет, забудется.
Асил, которая официально не должна была участвовать в сегодняшнем мероприятии, также была одета в плащ, выполнявший ту же функцию.
Это была мера, потому что, даже если оно было плотно завернуто, кто-то мог его узнать. Когда я задумался об этом, лучших условий для совершения преступления не было. Асил на мгновение серьезно задумалась, не лучше ли развеять заклинание.
«ха… … ».
Но когда я посмотрел на его бледное лицо, я не смог этого сделать, потому что чувствовал себя виноватым. Что ж, даже если это доставляет неприятности, великий архимаг не часто не может с ними справиться.
Рена, которого не заботили беспокойства Асил, ударил камень еще пять раз, прежде чем он прибыл к главному храму, где должна была состояться национальная свадьба, церемония назначения Аннет и несколько других незначительных событий. Еще было забавно, что когда он чуть не столкнулся с ребенком, он узнал его как привидение и избежал его.
«Большие мероприятия всегда проводились путем открытия императорского дворца вот так, но сегодня это храм».
«Основой Екатерины являются общественные настроения, а не имперская власть».
«За кого ты выйдешь замуж?»
«Разве новости не дошли до Зениона? «Я третий принц Люсейи».
«Немногие люди так же не интересуются браками других людей, как учёные, погруженные в исследования. В любом случае, удивительно, что он принц. — Я думал, ты выберешь из ранга ниже графа.
«Говорят, он был принцем, которого ненавидел король, потому что он изо всех сил старался сказать, что хочет управлять приютом при храме, поскольку у него есть право на престолонаследие и все такое. «Похоже, его выгнали из столицы, и он какое-то время находится в восточной части империи».
Это действительно производило впечатление упрямства. Корона была тяжелая, к одежде я не очень привыкла, поэтому походка была немного неуклюжей. Хотя у него напряженное лицо и он борется с каждым действием, его взгляд на Кэтрин дружелюбный. Возможно, была достигнута какая-то взаимовыгодная сделка.
«Тем не менее, вы королевская особа из другой страны, и вам удалось получить согласие дворян».
«Благодаря этому молодые волшебники Люсейи теперь могут принадлежать Магической Башне Империи».
Ага. Рен, казалось, сразу потерял интерес и огляделся. Как будто кого-то ищешь. Аннет была одной из главных героинь того времени, поэтому она не могла оказаться среди такого количества людей, поэтому ей пришлось найти кого-то другого.
— Ноэль не придет?
"хорошо."
Волшебник нахмурился и спокойно ответил. Это было место, куда каждый мог выйти посмотреть, если захотел, потому что толпа была настолько тесной, что войти было трудно, но были люди, которым было трудно показать свои лица.
Например, наследный принц, который официально умер, или родословная павшего герцогства. Асил с несколько растерянным выражением лица наблюдала за завершением процесса национальной свадьбы. Теперь, когда я думаю об этом, весеннего света здесь тоже не было. Он остался с Ноэлем?
Это момент, когда сестра, которая мне так нравится, получает важную должность. Почему я делаю то, о чем так легко сожалею? То, что я делал, было совершенно очевидно. Наверное, я ни на мгновение не смог вынести чувства сожаления. Волшебник достал из кармана маленькую бусину и бросил ее в небо. Постепенно оно становилось прозрачным и представляло собой своего рода записывающее устройство. Я подумывал оказать небольшую услугу этому глупому мальчишке.
«Это начало».
Двое мужчин, которых не интересовал национальный брак, широко раскрыли глаза.
Появилась Аннет, легко ступая по длинному ковру. Екатерина, сидевшая рядом с принцем, который не знал, муж ли он или партнер, широко улыбнулась.
Асиль была высокомерна и что-то бормотала.
— Мне следовало заменить эту чертову палочку новой.
***
Есть вещи, которые кажутся такими же удобными, как одежда, которая подходит вашему телу только один раз, а есть вещи, к которым вы никогда не привыкнете, сколько бы раз вы их ни испытывали. Для меня привлечь внимание такого количества людей было определенно ближе к последнему варианту.
Повезло, что я не смог показать на лице своего неловкого и нервного чувства. Я особенно искренне так думал, когда после церемонии назначения шел к Волшебной Башне в сопровождении пятнадцати волшебников.
«Большинство людей приезжают издалека, а комнат много, поэтому мы будем распределять отдельные комнаты. «Если вы хотите разделить комнату с кем-то еще или иметь отдельное место поблизости, пожалуйста, дайте мне знать сейчас».
Мы с ними все еще стеснялись друг друга. Шепчущие голоса разносились тут и там. Хотя я не мог ясно расслышать это, я мог сказать, что они это обсуждали. Я подождал, пока тихий шум утихнет, прежде чем снова открыть рот.
«Решено? хм… … «Если вам не нужна отдельная комната, пожалуйста, поднимите руку».
Три человека подняли руки.
«Я думал, что детям будет некомфортно, если они останутся со мной до ночи. «Я подумываю о поиске отдельного дома».
Она была странствующим волшебником без национальности и была примерно того же возраста, что и ее мать. Не было необходимости делать различие между возрастом волшебников, которые войдут в недавно отремонтированную волшебную башню, но это правда, что большинству из них, за исключением двоих, включая ее, было от двенадцати до двадцати лет, поэтому они выделялись. .
«Я не буду останавливать тебя, если ты действительно этого хочешь, но другие люди тоже станут старше. То же самое касается и меня. «Если прожить достаточно долго, наступит момент, когда возраст станет бессмысленным, но есть ли в этом действительно необходимость?»
Она на мгновение задумалась, а затем покачала головой.
«Слова лорда волшебной башни имеют смысл. — Тогда ничего, если мы останемся на некоторое время и примем решение?
«Хорошо, давай сделаем это».
Следующим был мальчик лет семнадцати. У мальчика, который был родом из Империи, но излучал сильную ученую атмосферу, возможно, потому, что он учился за границей в Ксенионе, на коленях сидел маленький ребенок.
Шестилетний ребенок был последним из двух пожилых людей.
«Поскольку он был так молод, мы решили жить в одной комнате».
Мальчик говорил резким и спокойным тоном и продолжал гладить ребенка по голове. Лирика, которая писала заметки в блокноте рядом с ней, рассмеялась, когда увидела это.
Я слегка прочистил горло и заговорил настолько торжественно, насколько мог.
"большой. «Я выделю вам комнату достаточного размера, чтобы вы двое могли комфортно разместиться».
Последним оставшимся человеком была одна из двух девушек, которые выглядели точно так же, как свое зеркальное отражение. 15-летние сестры-близняшки рассказали, что не привыкли быть в разлуке, поскольку всегда были вместе. Я с радостью позволил нам двоим воспользоваться им.
— Значит, нужно переместить две кровати?
Ририка проворчала, размахивая сжатым кулаком в воздухе.
«Куда же пропал архимаг, который бродил здесь до вчерашнего дня? «По имени он волшебник, но выглядит так, будто демонстрирует свою силу».
«Если мы будем работать вместе, все закончится быстро».
Когда я снял громоздкую мантию и засучил рукава, Ририка взволнованно покачала головой с затуманенными глазами.
"Не заработайся. — Тогда завтра мне станет плохо.
"да?"
«Сколько людей придет протестовать, когда Аннет заболеет? «Это заполнило бы повозку».
"хм… … «Я не хотел применять силу».
Я слегка улыбнулся и поднял тяжелую трость.
«Давайте попробуем использовать магию движения. Эта трость была такой странной и неудобной, но она была весьма полезна. «Это помогает мне иметь очень детальный контроль».
«Он настолько тяжелый, что я не могу им хорошо размахиваться, так какой смысл в управлении?»
Хоть она и сказала это, Лирика больше меня не отговаривала. Похоже, он не хотел применять слишком много силы. Волшебная Башня, в которой всегда царила прохладная и тихая атмосфера, была наполнена звуками разговоров и смеха. Казалось, все стали немного ближе друг к другу, поскольку деловито перенесли свой багаж.
Лирике, которая заранее организовала со мной все дела, после того, как передвинули кровать, больше нечего было делать, и она была занята тем, что бродила вокруг и вмешивалась. В конце концов, она вернулась ко мне только после того, как ее отругал Дельфи, волшебник, который был ровесником ее матери, и посоветовал ей быть спокойной, как повелитель волшебной башни, потому что она такая сумасшедшая.
«Ух, это моя вина. «Хоть я и помог им, меня отругали!»
Ририка плюхнулась на пол и заворчала, не заботясь о том, испачкалась ли ее длинная юбка или нет. Однако улыбка на его лице не заставила его выглядеть искренне обиженным.
«Не лучше ли нанять несколько человек? Потому что, как и Асил, магией все не решить.
«Если вы хотите нанять обычного человека в Волшебную Башню, вам придется платить в три раза больше месячной зарплаты за работу в опасных условиях и деньги за молчание. «Уборку можно в некоторой степени решить заклинанием, которое произносится уже давно, поэтому было бы лучше разделить обязанности на другие задачи».
«Меня не волнует стоимость. «Бюджет в любом случае достаточен».
Другой человек прищурился и цокнул языком.
«Попытка решить все с помощью денег нехороша».
Это было действительно не принцессское замечание. Выражение лица Ририки стало загадочным, как будто она тоже подумала об этом. — пробормотала она, показав десятки выражений всего за несколько секунд.
«В любом случае, делая это, я чувствую, будто вернулся в академические дни».
«Академия такая?»
«Ну, атмосфера менее уютная, чем эта. Это громче. «Более оживленный».
Я понимаю… … Пока я какое-то время давал волю своему воображению с широко открытым ртом, мои милые коллеги примчались со второго этажа, где были предоставлены отдельные комнаты. Казалось бы, все было улажено.
В этот момент рядом со мной послышался тихий звук. Рычание. Лирика, обладательница звука, потерла живот одной рукой. Потом он наморщил нос и сказал.
«Было бы неплохо нанять хотя бы повара».
Я рассмеялся.
***
«Я думал, что мое сердце упало, когда ты появился в таком виде».
Сказал Север с серьёзным выражением лица. Я слегка опустил взгляд и подавил смех. Это было позорное зрелище, и у него не было другого выбора, кроме как быть таким. Снег скопился бы поверх одежды, которая была толще и мрачнее, чем мантия, надетая на церемонии назначения, которая выполняла только функцию формального наряда, поэтому издалека она выглядела бы мрачно. Тем более, если бы в этой одежде был не один, а десять человек.
Меня отправили после того, как я узнал, что на севере генерируется большое количество неопознанной маны. Вероятно, он никогда не думал, что вдруг встретит свою жену, которая официально находилась в Волшебной Башне, на далекой территории. Он вывел своих солдат, услышав, что появилась группа волшебников, которые, по всей видимости, были злоумышленниками.
Возможно, потому, что мир продолжался с небольшими нарушениями, рыцари Лотарингии явно выглядели скорее разочарованными, чем счастливыми. Похоже, он с нетерпением ждал достойного матча.
У Севермана была другая реакция, чем у всех остальных. Процесс того, чтобы застыть со смущенным лицом, сойти с лошади, даже не имея возможности как следует открыть рот, а затем внезапно обнять его, был, по словам Хлодвига, «стоимостью 10 лет пьянства».
"Привет. Это слезливо. «Я в слезах».
Дельфи пробормотала с недоверчивым выражением лица и вскоре высказала это предположение.
«Миссия в любом случае окончена, так как насчет того, чтобы лорд Волшебной Башни остался в Лотарингии на несколько дней? — Не жаль ли, если ты так полюбишься великому князю и он сразу уйдет?
… … Она словно смотрела на Севера, который распространял свои кровавые слухи и назывался правителем Севера, как маленький скулящий щенок.
Миссия завершилась раньше запланированного, поэтому график на ближайшие два месяца был насыщен исследованиями. Как сказал Дельфи, не составит труда остаться на некоторое время в Лотарингии.
Я открыл рот и посмотрел в глаза Северу, который выжидающе смотрел на меня.
"А не ___ ли нам?"
Что ж, ответ был предрешен с самого начала.
Благодаря этому я был окружен бумагой и стал лучшим другом Мигрени, а теперь держался с ним за руки и смотрел, как дети лепят снеговиков. Еще я видел мальчика, который только что украл морковь из корзины на кухне и превратил ее в красивый нос для снеговика, которого таскала его мама. У снеговика, которого слепил ребенок, отсутствовал нос.
Хлодвиг собрал детей вместе и помолился вокруг снеговика. Он даже снял плащ и накрыл им голову. Это было зрелище, которое заставило бы священника схватиться за шею и упасть, если бы он увидел это.
«Похоже, что этот парень находится на том же уровне, что и дети, независимо от того, сколько ему лет».
"Он подходит. — Ты внимательно смотришь?
это? Север с сомнением наклонил голову.
"конечно. Вы отругали ребенка, который пытался положить камень в снежок, и отвели домой ребенка, который не заметил, что его губы посинели от игры. «Я думаю, что он действительно наблюдателен за своим окружением».
"Хм."
Он посмотрел прямо перед собой с немного мрачным выражением лица. Взгляд, который попеременно то на меня, то на детей, внезапно остановился на Кловисе. Словно пытаясь наблюдать за каждой мелочью его поведения.
Не было никакой возможности, чтобы Кловис не заметил такого страстного взгляда. Возможно, из-за нервов его движения были неестественными и скрипучими, в отличие от прежних.
«Если тебя это так беспокоит, почему бы тебе не попросить меня присоединиться к этому?»
«… … что?"
Он быстро моргнул и посмотрел на меня, вероятно, думая, что ослышался.
«Как только вы привыкнете проводить время с детьми, позже вам будет легче играть с ребенком».
Я просто пытался успокоить свирепый взгляд... … Север просто расширил глаза и замер. Я вообще не мог понять причину.
«… … Вы не можете в это поверить... … — Ты нарушил свое обещание?
да?
Он выглядел так, словно был в шоке. Какое обещание. Отношения между ним и мной были основаны на должном уровне внимания, и было бесчисленное количество раз, когда требовалась координация. Я ломал голову и пытался понять, что он говорит. обещать. Что ты обещал?
«Ах».
Вскоре я понял, что совершил ужасное недоразумение.
"Это не так! Ах, правда.
Мое лицо было настолько горячим, что стыдило холодную погоду.
«Если у меня родится ребенок, как и было обещано, я сначала скажу тебе, а потом отдохну и ничего не буду делать в течение двух лет. То, что я сказал недавно... … Просто потому, что этот день когда-нибудь наступит. так… … ».
Внезапно я почувствовал себя немного обиженным и замолчал. На этот раз лицо Севера покраснело.
"извини. «У меня произошло странное недоразумение».
Пока я смотрел, как он продолжает гладить меня по лицу своей большой рукой, моя легкая грусть утихла. Я положила голову ему на плечо, не отвечая. Дети переглянулись в эту сторону.
Север некоторое время молчал, но когда поздно присоединившийся к группе ребенок собрался сделать пятую утку с глазами, он открыл рот.
«Теперь, когда я думаю об этом, говорят, что благословения, полученные на традиционной свадьбе Валуа, сбываются».
«Ну, это суеверие, но есть такая поговорка».
«… … затем… … «Они тройняшки?»
Наступила захватывающая тишина.
«… … да?"
Выражение его лица было слишком серьезным, чтобы отмахнуться от него как от чепухи, которую он произнес от смущения. Я не мог смотреть прямо ему в лицо, поэтому уставился на детей и бессвязно пробормотал.
«Тогда, если я просто оставлю детей в покое, им будет весело».
Над головой послышался тихий смех. Только тогда я понял, что он рассказывает необычную шутку.
Я собирался его отругать, но уголки моего рта без всякой причины дернулись.
Я рассмеялся и понял, что на этот раз это мое поражение.
Тепло разливалось по нашим соединенным рукам. хорошо. Это была слишком мирная сцена, чтобы спорить.
Проходила самая теплая зима.
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